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NEW  JERSEY  -  JANUARY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   59°  on  the  22nd  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   -8°  on  the  10th  at  Runyon 

Greatest  Total  Precipitation:   7.37  inches  at  Cedar  Grove 

Least  Total  Precipitation:   2,63  inches  at  Belleplain 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.94  inches  on  the  14th  at  Laurelton  1  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   12.7  inches  at  Atlantic  City  WB 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   11  inches  on  the  8th  at 

Atlantic  City  WB 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.   These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue 
of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.   This  story  is  being 
discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will  be  carried 
each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have 
occurred.   General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publi- 
cations MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 
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32 

34 

21 

34 

14 

40 
16 

40 
25 

98 

18 

49 
34 

40 
26 

42 
33 

41 

18 

44 
11 

42 

34 

41 

13 

49 

33 

41 
27 

1S.9 
34.3 

CANBE   BHSaK 

MAX 
MIN 

22 

44 
22 

29 

14 

2« 
10 

22 

8 

11 
9 

43 

19 

14 
26 

11 

-    4 

-  4 

IS 

1 

17 
11 

11 

-   2 

36 
1 

18 
32 

37 
30 

12 

28 

11 

21 

31 

12 

36 

14 

40 
20 

55 

29 

14 

13 

42 

21 

41 
25 

41 

14 

42 

11 

41 
34 

M 

34 

42 
38 

42 
23 

17.1 

18.8 

CAPE   MAT   }    II 

MAX 
MIH 

»1 
42 

43 
29 

31 
26 

39 
17 

12 

22 

42 
27 

30 

» 

29 

19 
19 

IS 

2« 

42 

11 

M 

2S 

13 

50 

4S 
ST 

39 
32 

17 
33 

37 
28 

33 

22 

18 

25 

44 
30 

50 
34 

40 
IS 

44 
28 

49 
33 

41 
18 

42 

14 

4« 
14 

42 

14 

44 
34 

40.2 
29.2 

OtABLOTTEBWia 

MAX 
MIN 

17 

4J 

19 

28 

13 

'I 

20 

6 

»2 

7 

43 

17 

14 
23 

27 

IS 

28 

IS 

14 
14 

9 

-  2 

M 

-    1 

IS 
31 

35 

27 

30 
25 

11 

16 

20 

e 

22 

6 

34 
15 

60 
27 

91 
29 

40 
21 

31 

22 

IS 

12 

M 
11 

14 
11 

n 

33 

44 
29 

40 
29 

14.8 
18.2 

CMAISKMTH   i   S 

MAX 
MUl 

51 
39 

39 

23 

30 
13 

24 
U 

14 
9 

42 
13 

27 

12 
25 

n 

8 

49 
2 

41 
34 

19 

16 

41 

49 
1* 

43 
IS 

37 
30 

36 

30 

33 

25 

30 
14 

40 
12 

41 

55 

36 

45 
12 

35 
23 

46 
34 

44 
34 

44 
28 

44 

.11 

44 
29 

41 
29 

44 
24 

M.7 
32.7 

CLATTBM 

MAX 
HIM 

4« 
3» 

43 
24 

29 
17 

25 

12 

32 

i2 

41 
16 

IS 

29 

13 

33 

2* 

11 

14 
9 

40 
23 

10 
13 

6 

49 

11 

4S 
13 

38 

30 

3* 

31 

15 

25 

31 

14 

16 

18 

42 

25 

59 
35 

44 
11 

18 

24 

41 

14 

4S 
33 

49 
30 

41 
11 

42 

33 

41 
13 

4* 
39 

M.B 

24.1 

ELI£*aETt< 

MAX 
NIH 

»8 
38 

39 
23 

32 
18 

28 
11 

41 
11 

M 

26 

14 
26 

11 

17 
6 

19 

12 

11 

3« 
9 

M 

34 

40 
34 

37 

31 

SB 
28 

30 
19 

28 

13 

40 
16 

40 

56 

16 

44 

31 

39 

25 

44 
34 

41 
39 

44 

35 

4i 
34 

46 
31 

44 

11 

44 
27 

M.B 

23.8 

ESSEX    FEU.S   &EKV    BIJ6 

MAX 
MIN 

24 

44 
22 

38 
IB 

2* 

22 

e 

24 
10 

it, 

14 
28 

11 

8 

38 

19 

1* 

S4 
IS 

as 

M 
IS 

34 
10 

35 

30 

36 
26 

33 

20 

22 

10 

26 

18 

35 

24 

90 
30 

10 
28 

40 
20 

40 
20 

40 
29 

M 
29 

4S 

34 

41 

34 

44 
34 

42 
28 

M.6 
21.1 

FLEMNSTW   1    NE 

MAX 
MIN 

3* 

38 
71 

29 
11 

8 

33 

B 

43 

12 

19 

21 

10 
6 

18 
-    1 

17 

11 

S3 

13 

11 

1 

17 
16 

39 

36 

29 

15 

29 

30 
IS 

f. 

38 

16 

36 

18 

95 

36 

41 
28 

38 

18 

19 

31 

41 
36 

49 
32 

M 

34 

44 
13 

41 

11 

22 

M.l 

2B.7 

FBEEMLO 

MAX 
MIM 

5« 

3« 

38 
22 

30 
17 

24 

19 

32 
IB 

41 
16 

29 

n 

21 

ts 

6 

17 
10 

3» 
21 

IS 

8 

IS 

11 

W 
29 

1« 

35 

30 

35 

27 

3C 
20 

11 

19 

16 

42 
23 

9S 

38 

43 
31 

36 

24 

40 
32 

41 

18 

42 
31 

40 

14 

44 
31 

41 
29 

44 
27 

ST  .7 
21.4 

MAWMHTON    2    NNE 

MAX 
MIN 

51 

44 
2* 

12 
IS 

30 

24 

13 

14 

13 

17 

19 

21 

13 
11 

3S 

8 

IS 

8 

4S 
12 

12 

6 

48 
U 

48 

30 

18 

3« 

» 

32 

16 

29 

17 

29 

41 
19 

98 

13 

91 

14 

44 
33 

46 
36 

41 
28 

42 
M 

44 
10 

43 

33 

44 
11 

44 

11 

W.9 

23.6 

HBSM   PSIMT    PARK 

MAX 
HIN 

32 

»7 
14 

22 

9 

2« 

• 

12 

0 

29 

9 

M 

2S 
17 

20 

5 

33 

6 

39 

13 

M 
2 

4 

IS 

2* 

11 

23 

24 
20 

17 

13 

t4 
-   2 

19 
2 

27 

9 

♦4 
25 

44 
24 

12 

IS 

14 

19 

M 

26 

M 

29 

11 

29 

n    15 

29      35 

13 

24 

10.0 
19.6 

HMKTSTMM   1   N 

MAX 
MIN 

48 
38 

38 
23 

30 

17 

2« 

U 

12 

4t 
17 

17 

2B 

24 

30 

5 

19 

5 

3« 

2* 

10 
13 

39 

1 

«7 

2« 

»9 

34 

14 
31 

13 

29 

31 
20 

29 

14 

40 
1« 

38 

24 

54      43      18 

37       32       25 

40 
32 

41 
37 

4S 

11 

40 
13 

41      41 

31      39 

44 
27 

17.7 
29.3 

INOIAN  HILLS   2   H 

MAX 

MIN 

48 
35 

35 

21 

9 

23 
11 

32 
8 

41 

10 

M 
28 

13 
23 

29 

8 

49 
-   2 

4B 
19 

U 

10 

19 

-    1 

44 
2S 

40 
35 

35 

30 

15 

30 

32 

22 

27 
14 

4C 
15 

42 
20 

97      44      36 
36      33      22 

45 
33 

40 
37 

44 
30 

40 
30 

41      41 

29      29 

AS 

32 

1S.4 

31.7 

JEMET  CITY 

MAX 
HIN 

»7 
30 

30 
23 

30 
19 

20 
U 

33 
14 

40 
20 

19 

28 

11 
17 

19 

13 

39 

17 

18 

19 

26 
11 

39 

19 

38 
29 

18 

12 

33 

27 

39 

26 

29 

l<i 

39 

U 

M 

1< 

41 
31 

97      43       19 

18      30      25 

46 
36 

40 
17 

40 
34 

IS 
IS 

41      42 
35      13 

43 
11 

IS  .4 

24.7 

LAMBERTVIU.E 

HAX 
MIN 

4S 

35 

34 

23 

10 
18 

25 

11 

34 
12 

43 
14 

M 

26 

24 

33 

7 

18 

6 

18 

11 

14 

37 

7 

17 

39 

4S 
16 

37 
30 

39 

31 

S3 

:o 

28 

14 

40 
12 

37 
22 

95 

17 

43 
33 

38 
22 

40 
12 

40 
16 

44 
33 

40 
35 

41      41 
13      29 

41 

29 

18.0 
33.9 

LAURCLTaN   1    E 

MAX 
MIN 

>1 

29 

33 
19 

32 

13 

29 

10 

13 

8 

48 
12 

17 
30 

31 

L3 

13 

8 

41 

1 

41 

18 

13 

3 

38 

-   1 

42 
28 

40 
33 

34 
29 

38 
27 

2« 
16 

30 
14 

43 
17 

49 
17 

59      47      41 

17      26      21 

43 
38 

41 
14 

49 

30 

41 
33 

47      44 

2«    ae 

43 
23 

39.8 

29.7 

LATTOM   3   Nil 

MAX 
MIH 

42 
33 

34 
18 

28 
12 

21 
5 

28 

1 

40 
16 

11 

23 

10 

20 

30 
10 

49 
-    2 

19 

17 

29 

8 

IS 
-  2 

39 

U 

40 
39 

35 

28 

30 

18 

36 
13 

34 

9 

37 
13 

35 

21 

40      41      32 
31      30      15 

14 

20 

40 
19 

40 
32 

40 
33 

40      46 
16      25 

40 
11 

S4.6 

u.o 

LEESSmS   STATE   FARM 

MAX 
MIN 

45 

45 

38 

H 

12 

40 

48 

31 

30 

40 

40 

IS 

IS 

91 

90 

39 

37 

34 

29 

31 

49 

99      44      44 
34      10      23 

41 
11 

42 
IS 

44 
29 

42 

28 

41      41 

30      29 

44 
21 

4«.l 

LiTTLE   FALLS    1    E 

MAX 
MIN 

48 

28 

48 
23 

32 
17 

11 

10 

74 
11 

18 

43 

22 

26 

36 

9 

36 

4 

40 
14 

IS 

12 

M 
7 

40 

32 

IS 

30 

35 

28 

IS 

23 

3« 

11 

29 
It 

41 
22 

96      94      44 

10      12      21 

17 
28 

42 

14 

43 

14 

4S 
35 

41       4T 
34      12 

49 
29 

19.1 

23.3 

LONQ  BRAMCn 

MAX 
MIH 

51 

30 

10 

23 

29 

19 

22 

U 

11 
14 

45 
IS 

16 
11 

31 

20 

31 

1-4 

40 
U 

17 

20 

29 

M 

39 

13 

43 
12 

49 
33 

13 
30 

11 

28 

27 

16 

28 

15 

40 

46 
25 

5«      44      40 
38      30      27 

43 

36 

42 

41 

IS 

48 
19 

44      44 
14      39 

49 

2S 

SS.2 
24.8 

LONG   VALLEY 

MAX 
HIN 

42 

34 

35 

20 

30 
10 

25 
S 

30 
10 

40 
12 

19 

22 

13 

33 

19 

12 

16 
2 

3« 

12 
10 

31 

2 

M 
IS 

S7 
3* 

17 
29 

33 

25 

29 

IB 

2« 

11 

36 

13 

35 

21 

91 
14 

41       19 

29      21 

M 

30 

40 
35 

40 
32 

M 
34 

41      42 
11      28 

41 
38 

M.l 
2S.B 

MILLVILLE 

MAX 
HIM 

50 
29 

45 

25 

12 

16 

31 

IJ 

24 

14 

14 
16 

4S 

31 

17 
37 

13 

29 

IS 

41 
13 

41 
19 

IS 
IS 

91 

SS 

40 
32 

16 

32 

19 

27 

12 

14 

39 

U 

41 

23 

97 
12 

13 

49 

27 

48 
30 

49 
36 

42 

11 

46 

12 

41      44 
12      12 

4S 

26 

44.3 
21.8 

MOaSESTOVN 

MAX 
MIN 

45 
29 

31 
24 

30 
IS 

2S 

13 

13 

41 

18 

}« 
3« 

12 

18 

30 
U. 

18 

11 

19 

23 

39 

19 

9 

19 

33 

40 
15 

14 
31 

38 

30 

30 

19 

30 
15 

40 
20 

55 

2» 

94      44      41 
18      31       25 

41 

18 

42 
16 

49 

12 

41 
34 

^      42 
33      39 

44 
29 

ISaB 

24.6 

M08SIS   P1.AIIiS 

MAX 
HM 

43 
3* 

38 

20 

29 

16 

29 

9 

13 

8 

42 

8 

»6 

21 

33 
34 

B 

10 

17 

4 

17 

14 

U 

IS 

4 

14 

18 

37 
S3 

34 
29 

31 

27 

30 
17 

2« 

10 

M 

14 

16 

22 

93 
12 

42 

IC 

19 
23 

17 

30 

41 
17 

40 
IS 

M 
14 

41      41 
39      IS 

41 
21 

ss.s 

21.6 

NEWARK   WB    AIRPORT 

MAX 
HIN 

48 

31 

32 

23 

30 
19 

23 
12 

34 
IS 

43 
18 

17 
30 

14 
19 

12 
15 

17 

»4 

IT 
>• 

n 

15 

If 

17 

40 
29 

34 

19 

30 

39 

28 

29 

15 

37 
14 

38 

18 

44 
28 

M 

40 

44 
12 

17 
27 

41 

14 

42 
18 

41 

IT 

41 
36 

4S      44 
15      12 

4S 
30 

n.o 

25.3 

HE*   BRUKSMICK    EXP    STA 

MAIt 
MIk 

48 
38 

40 
23 

29 

17 

2* 

11 

13 

11 

42 
16 

3» 
26 

33 

39 

9 

19 

* 

3S 
IS 

14 
11 

IS 

6 

39 

34 

38 

34 

3* 

30 

34 
28 

33 

20 

n 

18 

15 

37 
24 

9« 

44 
12 

44 
25 

38 

12 

42 
18 

41 

14 

40 
35 

41      42 

11      3« 

49 
36 

17.9 
31.6 

NEKTON 

MAX 
HIN 

45 
17 

42 
20 

28 

15 

27 

7 

19 

6 

30 
10 

19 

IB 

33 

23 

28 

11 

29 

0 

3* 

2 

31 

9 

28 

0 

15 

2 

14 

26 

35 
28 

30 
27 

31 

19 

20 

9 

23 

9 

31 

13 

40 
23 

4] 

30 

19 

19 

14 
22 

17 
27 

19 
31 

17 
14 

M      40 
>5      28 

f 

29 

13.9 

17.6 

PATERSOM 

MAX 
HIN 

47 
26 

45 
21 

30 
15 

31 
6 

2? 

11 

18 

17 

43 
19 

16 
26 

33 
10 

13 

10 

40 
11 

39 

10 

10 
11 

18 

12 

19 

39 

39 
28 

16 
26 

15 

20 

27 

9 

26 

10 

38 
17 

92 

26 

95 

31 

44 
23 

18 

24 

42 

33 

4* 

34 

42 

34 

48      47 
14      39 

44 
38 

IB. 9 

20.7 

PEHBERTON    3    E 

MAX 
HIN 

30 
37 

40 
73 

31 
17 

28 
11 

34 
8 

44 
12 

Jl 

11 

21 

11 

4 

19 

1 

40 
9 

34 

8 

19 

1 

49 
27 

41 
14 

16 

30 

36 
29 

33 

23 

29 

9 

40 
17 

41 
21 

57 

38 

46 

33 

38 
23 

41 
13 

41 
18 

44 
30 

43 

31 

4J 

30 

44 
30 

46 
23 

M.l 

22.0 

PHIU.IPSBURC 

MAX 
MIN 

4« 
37 

42 
22 

30 

2« 

10 

34 

13 

43 
17 

44 
27 

14 
25 

32 

11 

40 
9 

38 
24 

17 
13 

19 

9 

39 

23 

19 

14 

39 

29 

36 

30 

14 
22 

29 

12 

16 

17 

IJ 

48 
33 

43 
32 

42 

25 

40 
31 

4S 
39 

44 
33 

41 
36 

41 
34 

42 

31 

41 

39 

IS  .4 

24.0 

PLAiNFlELD 

MAX 
HIN 

46 
39 

32 

23 

31 
16 

28 
11 

M 

10 

43 
13 

15 

14 
28 

17 

7 

39 

4 

40 
17 

14 

11 

11 

7 

M 

32 

IS 
15 

34 
31 

16 

29 

38 
22 

11 

13 

40 
16 

42 

23 

99 

13 

46 
31 

19 

23 

40 
32 

41 

19 

42 

14 

40 
34 

49 

39 

46 
10 

49 

34 

SS.4 

31.0 

PLEASANTVILLE    1    N 

MAX 
MIN 

51 

27 

47 
22 

14 
14 

31 

12 

22 

11 

1« 
12 

42 
20 

39 
24 

31 
11 

38 

2 

18 

8 

41 
10 

11 

1 

42 

7 

47 
17 

33 

39 
28 

26 

28 

15 

30 

40 

52 

35 

24 

49 
24 

47 
24 

47 
26 

41 
31 

47 
33 

41 
23 

49 
23 

44 
33 

19.9 

19. B 

«H    foIlowlDC   StfttlOtI    Ic>d«x. 

-    5    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  195B 


Stahon 

Day 

Of 

Month 

■!1 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RIOSEFIELO 

MAX 
MIN 

«9 
29 

31 
19 

31 
16 

23 
11 

34 
12 

40 
17 

3f 

29 

33 

15 

30 
11 

39 
S 

38 
17 

29 

12 

35 

11 

40 
30 

40 
34 

35 
30 

35 

29 

26 

13 

27 
12 

37 
15 

45 

26 

53 

37 

43 

32 

36 

25 

41 

35 

41 
38 

41 
36 

40 
35 

48 
35 

45 
33 

29 

37.3 
23  te 

RUNYON 

MAX 
MIN 

39 
26 

36 

22 

32 

13 

25 

10 

33 
5 

44 
8 

39 
26 

29 
20 

32 

-  4 

38 

-  8 

40 

7 

39 
9 

36 

-  5 

37 
17 

40 
33 

33 

31 

36 
id 

32 

20 

33 

14 

40 
13 

41 
23 

52 

24 

50 
31 

44 
20 

39 
19 

41 
37 

44 
24 

44 

31 

47 
28 

45 
30 

45 

20 

38.9 
18.4 

SANDY  HOOr  LBSTA 

MAX 

MIN 

SOMERVILtE 

MAX 
MIN 

3<. 

3* 
22 

29 
16 

23 

11 

33 

7 

42 
14 

35 

27 

32 
23 

35 

3 

38 
0 

38 
12 

30 
13 

34 
3 

38 
20 

38 

35 

35 

31 

36 
29 

30 
19 

26 
13 

38 

14 

37 
22 

59 
36 

43 
26 

35 
^2 

40 
32 

42 
38 

42 
34 

39 
36 

43 
33 

42 
29 

43 
24 

37.3 

21.9 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

*5 
19 

43 
18 

29 

10 

27 

5 

19 

4 

31 
S 

39 

12 

32 

22 

25 

2 

28 

1 

36 

5 

35 

6 

24 
2 

34 
2 

33 

22 

35 
25 

30 

23 

31 

16 

20 
6 

22 

5 

35 
9 

40 

17 

42 

26 

33 

16 

32 

15 

39 
22 

40 
30 

36 
32 

37 
32 

40 
25 

38 
22 

33.3 

14.9 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

32 

36 

13 

40 
23 

30 
13 

34 

10 

38 
29 

39 

34 

35 

30 

36 
28 

30 
15 

28 

14 

39 

17 

48 

27 

56 

37 

43 
30 

35 

25 

40 
34 

41 
35 

45 
31 

40 
34 

45 
33 

44 
30 

45 

29 

39.0 
26.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

48 
29 

30 
22 

29 

19 

22 
12 

33 
16 

42 
20 

35 

29 

30 
16 

31 
14 

36 

15 

38 
19 

30 
16 

33 
15 

40 
31 

40 
34 

35 

31 

35 

31 

31 
17 

27 
16 

40 
19 

54 
29 

57 
38 

44 
32 

39 

28 

41 
36 

41 
37 

44 
34 

40 
36 

42 
34 

43 
32 

46 
32 

37.9 
25.5 

TUCKERTQN 

MAX 
MIN 

52 

36 

39 
22 

30 
13 

2* 
8 

34 
B 

42 
11 

40 
29 

32 

23 

30 

7 

40 
-  2 

42 
18 

35 

6 

38 
-  3 

4« 
2« 

45 
35 

36 

31 

37 
29 

34 
21 

30 
12 

44 
15 

42 

18 

54 
35 

45 
32 

42 

21 

47 
35 

43 
39 

46 

30 

42 

29 

46 

30 

45 
29 

41 
23 

40.1 
21.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  mpntli 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

BEASORED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

MIN 

42 

35 

36 

31 

32 
31 

31 
30 

32 
29 

32 
29 

31 
30 

31 
28 

31 
26 

31 
30 

31 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

32 

31 

33 
31 

33 
31 

31 
30 

30 
29 

31 
.29 

31 
30 

33 
31 

37 
31 

32 
31 

36 
32 

37 
36 

11 

38 
34 

39 
32 

41 
33 

40 
33 

33.7 
31.0 

2  INCHES 

UAX 
MIN 

42 
36 

36 
33 

33 
32 

32 
31 

31 

31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
27 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

33 

31 

33 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

35 
31 

32 
31 

35 
32 

37 
36 

38 
35 

37 
35 

38 
33 

39 
34 

38 
34 

38.5 
31.6 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

41 
37 

36 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

32 
30 

32 
28 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

33 

31 

33 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

35 
32 

32 
32 

35 
32 

37 
36 

38 
35 

37 
35 

38 
34 

39 
34 

38 
34 

33.6 
31.9 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

41 
40 

40 
36 

36 
3S 

35 
34 

34 
33 

39 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
32 

33 
30 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

33 
33 

35 
33 

36 
35 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

34.6 
33.6 

16  INCHES 

UAX 

UIN 

42 

41 

41 
39 

40 
38 

38 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
33 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
3S 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

36.4 
35.6 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
43 

44 
43 

43 
42 

42 
41 

42 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 

38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39.1 
38.5 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

.pe«d 
pi 

Relati 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

III 

iU 

1 
i 

III 

Station 

> 
2 

ill 
ill 

a,a  0. 

1 

1 
< 

g   1 

5  J 

IJ 

OH 

?2 

O  H 

a 

O  03 

a. 

O  Oi 

8 

§ 
p 

0> 

i 

at 

CT) 

4 

3 
e2 

ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

16.5 

80 

E 

25 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

2 

0 

3 

0 

13 

52 

5.5 

LONG  BRANCH 

NW 

23 

18.4 

66 

N£ 

25+ 

- 

74 

66lZ> 

63 

4 

3 

2 

2 

2 

0 

13 

52 

6.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

11.6 

36++ 

NE 

14 

69 

71 

58 

63 

5 

2 

4 

4 

0 

0 

15 

- 

6.1 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

10.8 

48 

N 

25 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

4 

0 

2 

0 

13 

59 

5.9 

a  12:00  Noon 

S«c   reference   i 


tollovlng   3tBtl< 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
JANUARY    1958 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.3 

11 

9 

8 

8 

5 

4 

4 

.1 

T 

.3 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

; 

: 

: 

: 

. 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

: 

: 

: 

_ 

: 

: 

: 

: 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,5 

.5 

1.5 

T 

T 

.5 

CHAHLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

1.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

.5 

5 

4 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2.0 
4 

4 

3 

T 
3 

3 

3 

1 

T 

1.5 
1 

T 

.8 
T 

T 

T 

1.5 

T 

.5 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

5.0 
5 

5 

4 

3 

3 

3 

1.8 
2 

1 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.7 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

1.5 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

.3 

T 

T 
T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1.0 
T 

T 

LAURELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

8 

8 

7 

5 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

.7 

1 

T 

3.0 
2 

2 

1 

1 

1 

.5 
T 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

1.3 
1 

.8 
2 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

.2 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

8 

T 
8 

8 

8 

7 

7 

6 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

2.0 

- 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

1.0 

,5 

_ 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

T 

MOORE STOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

4.9 

- 

- 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.2 

T 
4 
.4 

4 
.4 

3 
.3 

T 
3 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

T 

2,0 
T 

2 
.2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN,  ON  GND 

4.0 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1.0 

1 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1.0 
1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
4 

- 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 

T 

PEHBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

4.5 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

.5 
T 

.5 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

.7 

1 

T 
T 

1.0 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

3 

3 

T 
3 

2 

2 

1 

2.0 
2 

T 

.5 
1 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 
5 

T 
5 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

1.7 
2 

1 

T 
1 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

.5 
4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

5.0 
5 

4 

T 
3 

3 

3 

T 

.3 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

2.5 
3 

1.0 

T 

.5 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 

T 
3 

2 

1 

1 

1 

1 

.1 

T 

T 

.2 

T 

.1 
T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

.5 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index, 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSBT 
JAHUARY  1958 


Isoimes  are  drawn  through  points  ol  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1958 


Peeks  Pond,    Pa 


■t.   Pocono  2  II  AP.   Pa. 


NEW  JERSEY 


_  ■•eo»oodXak»        Osslnlng  Sing  Sing.  N.  Y 
/       ^    O   ^'e'°  ■»t«r  fork*.  M.  Y.  ^    pieaGant vllle  K   Y 
Caoiatear  Res 


75TB  HSRIDIAN  TIHS  ZONB 


lllford,    D*!. 


STATION    LEGEND 
O      #       9      Pr»cipi/ot/oK    only 
®  PrtcipHellort,  sforopw 

■O    -•-     -O-    Precipitation    on<f    Temperature 
-<J>-    -4"     "^    Praeipi ration,   Tamperaturt  ana  Evoporotior 

Type  of  gage:        O     Nan- recording , 
•    Recording ;         9     Both  lypts 

Double  circle  combinotiom  indicate  the  aveiletuhly   ot 
'  meteorological   Oota 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approxiaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

1 

OBSERVATION 

g 

g 

w 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STAnON 

g 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

^ 

a 

3 

\ 

1 

1 

§e 

ALLENDALE 

0100 

41    02 

74    08 

270 

c" 

OERftEN   COUNTY    ENGS 

ATLANTIC    CITY   we 

0329 

ATLANTIC 

39    22 

7*   25 

MIO 

MIO 

C 

HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

03*« 

CAMDEN 

39    54 

75    04 

IIP 

IRVIN    Ji     NY6REN 

8ASS    RIVER    ST    FOREST 

BURLINGTON 

39    37 

74    20 

20 

eELLEPLAIN 

0600 

CAPE    MAY 

39    1« 

74    52 

5P 

5P 

MRS.    ED   C.    HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

HOMHOUTH 

40    10 

74    02 

19 

HID 

CITY   WATER    OEPT 

0720 

NARREN 

40    50 

209 

MISS    C.    S.    HIXSON 

BERLIN    1    W 

0  787 

CAMDEN 

39    48 

74    57 

150 

7A 

SAMUEL    H,    MC    CULLEY 

BLACKifELLS    MILLS 

06*7 

SOMERSET 

40    29 

74    39 

27 

HEMRY    M.    MILLER 

BOONTON    2    Se 

0007 

MOBRIS 

40    54 

7*    2* 

280 

BA 

8A 

JERSEY   CITY   WTR    WKS 

BOUND    BROOK    1    W 

0  927 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    33 

20 

eA 

AMERICAN    CYANAMIO   CO 

0078 

SUSSEX 

41    09 

74   47 

570 

ALBERT    M.    DAVENWRT 

SRIOGETON    1    NE 

1028 

CUHBEftLANO 

75    U 

114 

BA 

RADIO    STATION   MSNJ 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

7*    53 

12 

6P 

OP 

PUBLIC    SVC    E    ♦    G  CO 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41    07 

74    30 

1040 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSEX 

40    45 

7*    21 

180 

BA 

9A 

BA 

COt»«ONWEALTH    WTR    CO 

CANTON 

13*3 

SALEM 

75    25 

20 

GERTRUDE    S,    WILLIS 

CAPE   MAY    3    » 

13*1 

CAPE    MAY 

74    57 

9P 

5P 

C 

N.WEST    MAGNESITE    CO 

CEDAR    GROVe 

40    52 

74    13 

400 

8A 

J.    A.    PLUMKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

« 

39    31 

75    10 

80 

c 

CHARLOTTESURG 
CHATHAM 

1590 

PASSAIC 
MORRIS 

% 

41    03 

74    26 
74    23 

700 
185 

7A 

8* 

H 

NEWARK    WATER    OEPT 
EDWARD    P.    MOLITOR 

CHAT5W0RTH    3    S 

BURLINGTON 

1 

7*    32 

90 

5P 

5P 

WILLIAM    S.    HAINES 

CLAYTON 

1708 

39    30 

75    06 

120 

6P 

eP 

H 

MARRY    P,    CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40    38 

74    55 

300 

6P 

L*    W.    KLOCKNER 

OEEPWATER 

2209 

SALEM 

39    41 

75    30 

12 

MID 

DU    PONT    DE   NEMOURS 

ELIZABETH 

2*4* 

UNION 

9P 

9P 

UNIOM    CO    PARK    COMM 

EL12ABE IMPORT 

40    39 

74    12 

30 

MID 

SEWAGE    TREATMENT    PL 

ESSEX 

40    50 

74    18 

250 

BOaOUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON     1     NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40    31 

74    SI 

1»4 

5P 

SP 

M 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

3181 

MONHOUTM 

10 

40     15 

74    17 

6P 

GLASSaoRO 

3291 

GLOUCESTER 

75    07 

C 

PROF,    J,    B.    SANGREE 

GREAT    MEAOOMS    4  N 

341A 

WARREN 

40    50 

C 

GAMMA    CHEMICAL    COBP. 

GREENHOOD   LAKE 

3516 

PASSAIC 

41    09 

74    20 

6«0 

7A 

GEORGE    T,    WIGGINS 

MACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40    53 

74    03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGS 

HAMMONTON    2    NNE 

36«2 

ATLANTIC 

85 

HIGH    POINT    PARK 

SUSSEX 

41     IB 

1600 

SA 

8A 

N.    J.    DEPT,    OF    CONS. 

NIGHTSTOHN    1    N 

3951 

MERCER 

10 

40     16 

7*    31 

ep 

8P 

H 

JAMES    R.    PICKERING 

M16MTST0WN    PUMPING    STA 

395« 

MERCER 

10 

40    17 

74    32 

75 

OEPT    WATER    *    SEWAGE 

INDIAN   MILLS    2    « 

'.229 

BURLINGTON 

30    48 

74    47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD    ENTWISTLE 

V260 

ESSEX 

MIO 

C 

JOINT    MEETING   GARAGE 

JERSEY    CITY 

40    44 

74    04 

135 

MIO 

MIO 

JERSEY    CITY   WTR    OEPT 

LAMBERT V I LLE 

*635    HUNTERDON 

6P 

E.    E.    CASE                                    1 

LAURELTON    1    £ 

4700 

OCEAN 

40    04 

74    07 

20 

flP 

6P 

c 

M 

GEORGE    D.    WAOOILL 

LAYTON    3    NW 

4735 

SUSSEX 

74   51 

480 

OP 

6P 

H 

A.    M.    OEPUE 

LEESBURG    STATE   FARM 

39    14 

74    58 

10 

LEESBURG    STATE    FARM 

LITTLE    FALLS    1    E 

4887 

PASSAIC 

40    53 

PASSAIC    VLY   WTR    COMM 

LONG    BRANCH 

MONMOUTH 

40    IB 

T3    5» 

34 

MID 

STORM    WARN.    DSPL    STA 

LONG    VAU.EV 

5003 

MORRIS 

19 

40    48 

74  46 

660 

6P 

6P 

H 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

39    58 

74    4« 

25 

c 

JAMES    LAWTOM 

MACOPIN    INTAKE 

PASSAIC 

41    01 

74    24 

584 

NEWARK    WATER    DEPT 

BERGEN 

41    06 

253 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANY  I LLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40    33 

74   34 

50 

MID 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

S244 

MONMOUTH 

40    20 

74    14 

120 

*^ 

GEROH    BRILL 

^ 

OBSERVATION 

g 

g 

u 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

M 

COUNTY 

< 

R 

i 

OBSERVER 

^ 

Q 

s 

\ 

% 

i 

i 

MARLTON    1    H 

9252 

BURLINGTON 

39    54 

74    57 

00 

6P 

DAVID   6BISC0M 

MAYS    LANDING 

ATLANTIC 

74   44 

50 

ELXER    EARLE 

MIDLAND   PARK 

5503 

74    09 

210 

HIDGEVOOD    WATER    CO, 

HILL VI LLE 

9576 

CUMBERLAND 

39    24 

75    03 

8A 

8A 

C    H 

MILTON 

5507 

I40RRIS 

41    01 

74    32 

950 

7A 

JERSEY    CITY  WTR    WKS 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1958 
TEBJPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   60°  on  the  28th  at  Belleplain 
Lowest  Temperature:   -17°  on  the  11th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   8.22  inches  at  Mays  Landing 

Least  Total  Precipitation:   2.44  inches  at  Sussex  3  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.10  inches  on  the  28th  at  Greenwood 

Lake 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   27.0  inches  at  Charlotteburg  and 

Macopin  Intake 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   26  inches  on  the  20+  at 

3  Stations. 


SEVERE   WEATHER 


Very  heavy  snow,  excessive  precipi- 
tation, low  temperatures,  and  strong 
winds  combined  to  produce  wintry 
weather  of  considerable  severity  in 
New  Jersey  during  February. 

Division  averages  indicated  snowfall 
as  more  than  three  times  the  25-yea.r 
(1931-1955)  mean  in  the  Southern 
Division  and  well  above  twice  this 
comparative  value  in  the  Northern 
and  Coastal  Divisions.   Storms  of  the 
1st,  7th,  15-16th,  and  27th-28th 
brought  winds  of  40  mph  or  higher  to 
the  southeast  coast  and  30  mph  or 
higher  to  other  areas.   Heavy  snow 


with  the  general  storm  of  the  15th- 
16th  sharply  curtailed  the  operation 
of  travel  and  transportation  facili- 
ties.  Temperatures  ten  to  twenty 
degrees  below  the  seasonal  average 
the  9th  through  the  19th  imposed  sever 
demands  on  heating  systems  and  fu«gl 
supplies.   Wet  soil,  snow-melt,  and 
heavy  rains  the  27th-28th  combined  to 
produce  moderate  flooding  along  most 
streams  in  the  central  and  northern 
counties  on  the  28th. 

Donald  V.  Dunlap,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY            R 

35.6 
34.7 
36.0 
34.4 
33.9 

18.7 
17.9 
18.4 
20.5 
22.4 

27.2 
26.3 
27.2 
27.5 
28.2 

-  7.0 

-  7.4 

-  3.7 

-  4.5 

53 
52 
54 
52 
53 

24 
26 
24 
24 
24 

3 
3 
-  1 
5 
5 

11 
11 
11 
17 
17 

1053 
1076 
1052 
1045 
1024 

0 
0 
0 

0 
0 

11 
12 
12 
12 
12 

26 
27 
25 
25 
23 

0 
0 

1 

0 
0 

5.81 
5.85 
5.22 
5.65 
4.91 

3.19 
2.60 
2.35 
2.79 
2.25 

1.85 
1.80 
1.70 
1.48 
1.52 

16 
28 
16 
27 
27 

19.8 

20.0 
16.2 

14 
10 

16 
13 

19+ 

2 

16 
17+ 

6 
7 
6 
6 
7 

5 
5 
4 
5 

6 

2 
2 
2 
3 
1 

TUCKERTON 

36.1 

19.0 

27.6 

59 

28 

4 

11 

1041 

0 

10 

25 

0 

4.57 

1.60 

27+ 

5 

3 

3 

DIVISION 

27.6 

-  6.1 

5.08 

2.29 

16.6 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB          R 
CAPE  MAY  3  H 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

35.8 
37. 8M 
33.0 
36.8 

23. 

24. OM 

21.5 

22.0 

29.8 
30.  9M 
27.3 
29.4 

-  S.6 

-  5.6 

-  3.6 

53 
54 
50 
58 

28+ 
25 

25 
25 

7 
8 
4 
0 

17 
17 
18 
17 

981 

953 

1049 

992 

0 
0 
0 
0 

10 

8 

12 

11 

21 
28 
23 
26 

0 
0 
0 

1 

6.86 

4.86 
4.66 

3.62 

1*49 
2>18 

1.53 

1.66 
2.00 

27 

27 
28 

13.3 
16.9 

7 
13 

2 
19+ 

7 

6 

4 

5 

4 
3 

2 

2 
2 

DIVISION 

29.4 

-  4,7 

5.47 

2.51 

15.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

■3 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  U  1  12 

13   U  I  15 

1S| 

17 

18 

19   20   21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

ATLIWTR  CITY  ■■       ■ 

AUDUBON 

BASS  DIVEII  ST  FOUEST 

BELL£rLAIN 

SELMAII 

•••• 

4.83 
>  S«l« 

1.43 

.49 

0.89 

• 

T 
T 
0.90 

.04   T 

T 

0.10 

.92 

.94 
2.22 
.90   .14 

1.22 

T 

l^il 

•  99 

o«ia 

•  T* 
.48 

.20 
.30 

T 
T 

T 

T 

.10  1.93 
1.39 

•11  1^09 
1^99 

T 

.83 
.69 

1.49 
1.79 

BELVIDCRE 
SCKLIN  1  K 
BLACKKELLS  MILLS 
80ONTOM  2  SE 
BOUNO  BROOK  I    H 

♦.70 

>>T2 
l.TB 

.01 

.03 

T 
.01 

.09 

T 
T 

T 
T 

.61   .60   T 
T    1.20 
.23   .77   .12 
.08   .64 

.19   .72 

.0] 

1.70 

•  70 

•  30 

•  8* 
•22 

T 
.09 

T 

•  02 

•  02 

T 

.40 
T 

•  61 
.32 
.62 

1^49 
2.00 
1.74 
1.71 
2.8* 

BRANCHVILLE 
BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

2«M 

T 
RECORD  MISSING 
.3* 
T 
.01 

T 

•     .76 

.7* 

.19   .67 

.29   .78 

T 

l^BO 

.47 
.84 
•  90 

.28 

.14 

•  01 

T 
T 

.18 

1.10 
.26 
.42 

1.99 

•  29 
2^43 

1.46 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  OROVE 

CHARLOTTEBURa 

CHATHAM 

*.3* 

A.U 
«a02 

• 

T 
.02 

•48 

1.32 

T 
T    T 

.48   .49 

•  .4* 
.17   .64 
.21   .88 

•  1.08 

T 

- 

1.90 

1.00 
1.00 

.82 

.1* 
.11 

T 

.01 

.62 
1.12 
.30 
.40 
•  41 

.83 
•  8* 

2^13 
2^79 
1^4« 

CHATSWORTO  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

OEEPBATER 
ELIZABETH 

4.7. 
•.!• 

4.32 

3.18 
S.«7 

.29 
•  •4 

.«» 

.19 
.03 

T 

T 
T 

T 
.02   .03 

•  01 

.01 

.74 
1.98   T 
.90   .42 

•  79 

•  89   .39 

T 
.01 

T    .10 

•  20 
T 

•  34 

• 

1.01 
1.29 
1.10 
.03 
1.30 

T 
T 
T 

.09 

T 
•  29 

T 
T 

.29 

T 
T 

T         1.13 

1.19 

.60 

.16  1.99 

.78 

1^48 
1^20 
1.64 
.08 
1.78 

ELI2ABETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDO 

FLEM1N6T0N  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

4.49 

4.>4 
4. OB 
3.32 
4.1* 

.06 

.01 
.10 
.33 

T 
.17 

T 

.01   T 

T 

T 

.98 

.72 
.6*   .49   T 
.12   .68 

.70   .09 

T 
T 
T 

•  40 
T     T     •OS 

• 

.19 

1.42 
.38 
.43 
.99 

T 
•  03 

T 

•  03 

T 

.02 

T 

.01  1.91 

.40 
.68 
.97 
.78 

1.34 
2.00 
1.74 
1.33 
1.33 

GREENhfOOD  LAKE 
HAMNONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTONN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  ■ 

9.64 
0.79 
3.M 

4.4* 

T 
.16 

.92 

T 

.03 

T 

T 
.09 

T 

.04   T 

.12   .80 
.21   .84 
•04   .89 
.92   .29 
.99   T 

T 

T 

.09 
.30 

.99 
.73 
• 
1.27 
1.42 

•  49 
1.74 

•  99 

T 
T 

•  03 

T 

T 

T 

.14 
.91 
.17 
.60 
1.49 

3.10 
1.69 
1.68 
1.61 
1.32 

IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  I    E 
LAYTON  3  NH 

4.31 
9.21 
3.B4 
0.13 

4.44 

.09 

T 

.06 

.63 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.02   .01 
1.81   T     T 

.77   .21 
1.36   T 

.49   .31 

T 
T 

T 

•  28 

.70 
.09 

.62 

.41 
.99 

.90 
1.99 
1.18 

.02 

T 

•  01 
.04 

T 

T 
T 

T 
T 

.03  1.19 
T    1.62 

.98 
T    1.84 

.36 

1.29 
1.25 
1.47 
.71 
1.92 

LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 

4.«> 
4.43 

4.B< 
4.23 

1.10 
T 
.39 

D.IO 

T 
T 

T 
.01 

T 

T 

.80   .33 

.19   .77 
1.04   T 
.73 
.21   .79 

T 

.01 
.32 

.88 
.94 
.96 
•  80 

1.00 

•  06 

T 

.04 

.01 

T 
.01 

T 

T 

.84 
.39 
.02  1.66 
.69 
.38 

1.21 

2.06 

.90 

.99 

2.94 

MAHHAH 
MANVILLE 

marlton  1  a 

MAYS  landing 
MIDLAND  PARK 

4.4B 
4.30 
9.21 
B.22 

3.77 

T 
T 

.9* 
1.79 

T 
.02 

T 
T 

T 

.02 
.14 

T 

.02 

.99   .72 
1.09   .02 
.86   .19 
.73   .06 
•89   .02 

.01 

T 

.20 
.09 
.30 
.39 

.94 

.90 
1.10 
1.20 

.90 

.19 

.20 

.03 
.19 

.18 

.03  1.24 
.96 

1.29 
1.19 

2.77 
1.10 
1.49 
2.64 
.8* 

MILLVILLE 

MILTON 

MOORESTOMN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  KB  AIRPORT       R 

4.79 
3.B9 

4.14 
4.34 

.80 

.09 
.01 
•  07 

.10 

T 

.02 

.02 

T 
T 

.03 

T 
T 
.02 

T 

.99 

.40   .29   .10 
.09   .79 
.42   .38   T 

.87   T     T 

•  01 

T 
T 

1.03 

T 
.39 

.14 
.90 
• 
.82 

1.00 

1.00 
.99 

T 

.01 

.09 

T 

T 

.20  1.22 
.29 
.60 
.49 

.91   .88 

.99 

1.87 
1.73 
l.*7 
1.11 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

4.10 
3.22 
3.42 
4.70 
3.90 

•  10 

T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

T 
T 

.98  0.10 
.80 

.19   .62 
.22   .48 

.07   .70   T 

T          T 

•  02 

•  22 

.48 

.42 
1.08 
1.34 

.92 

.10 

•  31 

•  09 

.88 

.04 

T 

.78 

.94 
.16 
.39 
.39 

1.62 
.84 
1.31 
1^98 
1^>2 

ORANGE 
PATERSON 

PEMBERION  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

4.77 
>.9T 
9.S1 

4.27 

.01 
T 

.92 
.12 

T     T 

T 

.48   .67 

D.09  0.10   T 
.66   .23 
.28   .99 

.37   .72 

T 

T 

.04 

T 

1.12 
1.39 
1.89 

1.28 
1.92 

.84 
.02 

.04 

T 

.09 

.97 
.29 
.80 

.90 

• 

1^*4 
1^79 
U71 
U90 

2^oa 

PLA  INFIELD 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  I   N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

9.19 

3.92 
9.S9 

4.60 
3.81 

.04 

.19 

.23 

.04 

•  90 

T 

T 
T 

T 

•  19 
•  01 

T 

T 
T 

1.02 
T     .43 
.17   .83 
.98 
.98 

T 
T 

•  30 
.17 

1.21 
.48 
.74 
.90 
.19 

.04 
.12 
.07 

T 

.06 

T 

.01 

T 
T 

.90 

.49 

1.17 

T    1.88 

T    1.2* 

i^oe 

1^79 
1.80 
.91 
1.21 

RIOGEFIELO 

RINGWOOO 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

4.29 
9.16 
9.22 
4.B* 

3.99 

T 

.30 
.08 
.03 

T 

T 

1.10   T    T 
.12   .81 
•67   •SO 
•  62   .48 
.78   .16 

T 

•  26 

•  08 

1.12 
1.22 
1.78 

.61 

T 
.08 

.08 

T 
.03 

.02 

T 
.02 

.79 
.34 
.80 

1.90 
.8* 

1.06 
2.99 
1.42 
2^00 
1.31 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  i   NW 
TOHS  RIVER 
TRENTON  2 

4.19 
2.44 
3.39 
9.66 
9.69 

.04 

T 

.17 

.4* 

.30 

T 
T 

T 

T 
T 

.21   .90 

•  03   •48 

•  30   •OS 

•  96 

•  93 

T 

.10 
.66 

.71 
.42 
.29 

1.20 

1.04 

•  26 

•  86 

•  01 

T 

.02 

.34 

.07 
.83 

1.4* 
1.48 

2^13 
1^38 

1^07 
1.4* 
1.13 

TRENTON  W8  CITY         R 

TUCKERTON 

VINELAND 

HANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

4.91 
4.97 
4.98 
9.13 
3.69 

.38 

.10 
.20 
T 
.01 

T 
.38 

T 

T 
.02 

.78 

1.60 
.18   .73 
.18   .74 
.24   .69 

T 

.69 

.79 
.10 
.97 
1.07 
.23 

T 

•  09 
.06 

•  04 

.01 

T 
.03 

T 

T    1.92 
1.60 
.89 
.28 
•  46 

.83 
1.17 
1.97 
2.80 
1.97 

WESTFIELO 
DOOOCLIFF  LAKE 

4.94 
3.96 

.04 

•     .99 
.88 

• 
.40 

1.03 
•  92 

.04  1.29 
1.14 

1.23 

1.04 

ice  Kotes  Pollovlog  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
FEURUARY    195a 


Station 

Day 

Of 

Month 

t/ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  MB 

HAX 
HIN 

«1 
27 

35 

28 

31 
23 

34 
24 

41 
27 

39 

34 

45 
35 

36 

20 

21 
IS 

22 

14 

29 

12 

31 

24 

27 

18 

29 
15 

35 
24 

34 
IS 

19 

7 

18 
10 

31 

15 

36 
22 

41 
21 

48 
33 

39 
24 

48 
32 

93 

38 

40 
33 

49 
37 

93 

38 

35  (S 

23>0 

AUOUSON 

MAX 
NIN 

3S 
28 

36 

29 

32 
23 

35 
23 

39 

25 

41 

32 

39 

33 

36 

14 

22 

11 

22 

12 

32 

10 

34 
16 

26 
15 

29 

14 

35 

1« 

26 

9 

19 

5 

18 

3 

31 

12 

35 

22 

40 
22 

47 
32 

38 
23 

54 
24 

53 
33 

46 
28 

44 
35 

53 

39 

35.6 
21.1 

B£LL£PLAIN 

MAX 
HIN 

48 
28 

32 
23 

32 

21 

36 
21 

42 
12 

43 
28 

42 

34 

42 
26 

28 
12 

23 

11 

39 

0 

32 
12 

31 
15 

30 
12 

19 

9 

34 
20 

23 

5 

18 

8 

32 
13 

33 
18 

42 

12 

48 

30 

43 

20 

55 

22 

54 
28 

90 
25 

48 
38 

60 

38 

33.3 
19.3 

■ELVIOERE 

MAX 
MIN 

36 
26 

36 
29 

33 

22 

34 
20 

39 

21 

41 
31 

33 

29 

32 

19 

20 

10 

21 
6 

26 

-  3 

31 

1 

26 

7 

27 

9 

30 
9 

24 
0 

10 

2 

16 

-  1 

31 
12 

36 
19 

41 
11 

49 

31 

40 
16 

53 

33 

50 
33 

48 
25 

40 
32 

40 
36 

33.5 
17.3 

eO«NTON  2  SE 

HAX 
HIN 

40 
25 

34 
29 

37 
22 

28 

19 

32 
22 

40 
27 

45 
27 

13 

22 

29 

11 

18 

9 

20 

4 

25 
5 

30 
10 

24 
11 

25 

10 

28 
16 

22 

3 

9 
0 

14 
1 

28 
13 

32 

18 

39 
23 

44 
19 

35 
21 

50 
26 

47 
26 

46 
30 

38 
33 

31>9 
17<2 

BRlOeETON  I   NE 

MAX 
HIN 

BURLINSTOM 

HAX 
MIN 

*3 
28 

37 
28 

32 
25 

35 

22 

39 
28 

42 
32 

38 
33 

36 
22 

23 

14 

23 

15 

32 

9 

34 

13 

28 

14 

28 

14 

34 
16 

34 
16 

18 

5 

19 

8 

34 
13 

14 
22 

38 
20 

47 
33 

47 
25 

54 
27 

93 
37 

50 
28 

42 
35 

53 

37 

36.7 
22<1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

A2 
21 

34 
29 

37 
23 

28 

20 

33 

29 

40 
28 

45 
29 

35 

27 

28 
12 

19 

10 

20 
1 

28 

4 

31 
12 

24 
11 

25 

7 

28 
12 

20 

4 

8 
2 

15 

4 

28 

15 

33 

10 

41 
21 

44 
22 

38 
24 

93 

27 

47 
22 

47 
32 

38 
34 

32.5 
17.4 

CAM  HAY  3  « 

MAX 
MIN 

43 
29 

34 
28 

41 
27 

46 

31 

45 
29 

29 
11 

24 
12 

28 
12 

34 

24 

30 
19 

29 
19 

38 
16 

43 
21 

24 
8 

31 
17 

31 
27 

39 
26 

39 

32 

36 
26 

50 
26 

54 
36 

42 

32 

45 
37 

51 

35 

37.8 
24.0 

CHARLOTTEBUSG 

MAX 
MIN 

21 

33 

26 

33 

19 

25 
15 

30 

19 

40 
25 

40 
22 

33 

23 

27 
8 

18 
5 

19 
-11 

24 
-11 

30 

-  7 

21 

7 

21 
0 

25 

• 

19 

0 

8 
-  3 

12 

-  2 

24 

11 

30 
17 

41 

18 

45 
18 

41 
19 

50 
31 

49 
24 

47 
30 

40 
34 

30.6 
13.1 

CHATSHORTH  S  S 

HAX 
MIN 

♦1 
26 

36 
22 

32 

20 

34 
21 

39 

23 

41 
30 

41 

34 

41 
24 

22 

6 

21 

10 

32 

6 

29 
14 

26 

10 

29 

11 

34 
19 

31 
16 

16 
9 

17 
6 

30 
12 

34 
IS 

40 
15 

46 
30 

42 
20 

53 
20 

51 
27 

91 
24 

43 
35 

58 
39 

36.1 

19.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

37 
26 

35 
26 

33 

24 

34 
22 

38 
21 

42 
30 

41 
32 

35 

20 

21 

13 

21 

12 

31 

6 

30 
15 

28 
12 

28 
15 

34 
19 

27 
12 

19 

3 

17 

7 

31 
14 

33 
20 

40 
16 

46 

30 

41 
20 

53 

22 

91 

34 

49 
29 

47 
36 

9« 

39 

39.9 

20.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

40 
29 

40 
30 

33 

23 

35 

20 

42 
26 

46 
32 

16 

28 

35 

15 

26 

12 

23 

10 

10 

11 

31 
12 

30 
13 

28 

10 

31 

13 

28 

14 

19 

4 

14 

3 

31 

10 

35 

20 

41 
13 

47 
32 

41 
17 

51 
27 

91 

30 

48 
27 

47 

33 

41 
35 

39.6 

19.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

42 

28 

34 
26 

38 

28 

27 

18 

32 
22 

40 
28 

44 
30 

33 

26 

32 
10 

21 

11 

22 

8 

26 

10 

30 
12 

28 
10 

26 
8 

24 

4 

12 

-  2 

14 

-  2 

27 

4 

30 
10 

38 
16 

44 
18 

44 
18 

48 
22 

48 
24 

47 

28 

36 
32 

32.9 

16.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

37 
25 

36 
29 

30 
22 

36 
22 

41 
26 

42 

30 

33 

27 

33 
22 

23 
10 

19 
9 

31 

4 

33 

4 

26 
10 

26 
5 

30 
9 

25 

14 

15 

4 

15 

3 

29 

12 

33 
20 

40 

11 

45 
29 

38 

18 

52 
29 

55 
29 

47 
24 

38 
32 

44 
30 

34.0 
18.2 

FREEHOLO 

MAX 
HIN 

40 
27 

36 

27 

30 
18 

34 
20 

40 
25 

41 
30 

37 
33 

36 

17 

21 

12 

22 

10 

30 

7 

28 
10 

27 

13 

25 

10 

30 
15 

28 

13 

13 
1 

19 
3 

28 
10 

32 

17 

40 
15 

47 
30 

39 
18 

53 

30 

49 
35 

46 
27 

39 

34 

46 
3« 

14.0 
19.4 

HAMONTON  2  NNE 

HAX 
HIN 

43 
28 

31 
30 

37 
23 

33 
21 

34 
22 

40 
22 

42 
24 

40 
33 

32 

18 

22 

14 

22 

12 

33 
8 

29 
11 

26 
16 

30 
13 

39 

19 

23 

6 

12 
9 

18 
6 

33 

8 

34 
12 

40 
16 

39 
19 

48 
21 

58 
26 

93 

30 

47 
28 

48 
36 

39.1 
18.7 

HI6H  POINT  PARK 

HAX 
MIN 

3t 

18 

37 

19 

33 

13 

17 
14 

23 
22 

32 

23 

37 

23 

26 

16 

22 

2 

11 
2 

13 
-  2 

20 
2 

24 
-  1 

24 

2 

22 

2 

17 

-  7 

10 

13 
-  7 

23 

14 

38 
19 

12 

35 
14 

49 
36 

37 
24 

37 
27 

33 
31 

26.8 
12.6 

HlfiHTSTOVN  I  N 

MAX 
HIN 

40 
27 

35 

2* 

32 
23 

34 
21 

35 

26 

41 
31 

39 

30 

39 

24 

24 
13 

21 

11 

31 

7 

31 

11 

28 
13 

27 
11 

31 
16 

2« 
19 

IS 

4 

19 

4 

28 

11 

32 

19 

39 
14 

45 
31 

40 
20 

52 
27 

50 
36 

44 
27 

38 
34 

49 

36 

34.0 
20.2 

INDUN  MILLS  2  W 

MAX 
HIN 

39 

27 

35 

25 

30 
17 

34 
21 

38 

23 

41 
30 

40 
31 

3« 

20 

20 
13 

20 
11 

32 

2 

10 

7 

2« 

14 

28 
13 

14 
11 

31 
16 

17 
9 

17 

5 

30 
13 

33 
20 

40 
12 

47 
28 

39 
20 

54 
20 

51 
36 

49 
23 

45 
35 

94 
39 

39.1 
19.2 

JEIISEV  CITT 

MAX 
MIN 

34 
2« 

38 
30 

28 
21 

32 
21 

41 
29 

40 
33 

16 

30 

30 
17 

20 

13 

20 
11 

28 

12 

21 

15 

24 
12 

27 
12 

28 

18 

22 

10 

10 

7 

14 
3 

28 
12 

32 

20 

39 

19 

44 
25 

33 
21 

48 
33 

48 
36 

44 
32 

35 
32 

41 
34 

31.9 
21.0 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

38 

27 

3* 

30 

21 
26 

39 

23 

39 

27 

43 
32 

36 

30 

34 
22 

23 

13 

20 

12 

32 
5 

13 

10 

27 

13 

26 

12 

11 

15 

27 
16 

16 
5 

18 

5 

31 
12 

34 
21 

40 
11 

46 
30 

41 

20 

52 
26 

90 
36 

46 
27 

40 
34 

44 
36 

34.6 
20.6 

LAURELTOH  1  E 

HAX 
HIN 

34 
25 

39 
24 

33 

18 

32 

20 

39 
26 

40 
28 

19 
32 

33 

1* 

21 
13 

23 
5 

11 

3 

11 

7 

27 
14 

29 

11 

11 

11 

28 
9 

11 

4 

17 

4 

30 
11 

39 

18 

42 
10 

47 
28 

40 
18 

51 
23 

51 
30 

43 
23 

41 
36 

49 

38 

34.7 
18.0 

LAYTCM  S  tn 

MAX 
MIN 

37 
17 

31 

22 

30 
19 

30 
19 

40 
20 

43 
29 

10 

25 

10 

20 

22 

8 

20 
3 

29 
-17 

10 
-12 

24 

-  6 

22 

5 

21 
-  5 

18 
10 

10 

2 

10 
-10 

23 

8 

30 
16 

44 
5 

42 

33 

40 
9 

50 
33 

46 

34 

49 

19 

40 
30 

40 
33 

31.4 
13.2 

LEESSmte  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

44 
28 

31 

29 

29 
23 

32 
21 

39 
18 

41 
26 

42 

30 

39 
13 

27 

7 

24 
10 

29 

2 

31 

13 

31 
11 

30 
10 

34 
9 

30 

15 

20 
3 

16 

6 

31 
11 

33 
18 

38 

16 

49 
29 

42 
20 

48 
20 

52 

35 

52 
24 

42 
35 

95 

39 

36.0 
18.9 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
HIN 

4S 
25 

35 

29 

39 
23 

30 
20 

34 
24 

41 
29 

** 
28 

39 

26 

30 
10 

21 
9 

21 
5 

10 

7 

33 

11 

26 
11 

28 
11 

30 
17 

18 

4 

11 

1 

20 
3 

33 
18 

37 
14 

43 

26 

46 
20 

44 
24 

54 
29 

90 
27 

46 
32 

41 
34 

34.7 
18.5 

LOHG  BRANCH 

MAX 
MIN 

35 

29 

36 

28 

10 
22 

39 

22 

39 
27 

43 
32 

17 
34 

33 

17 

20 
13 

20 
12 

30 
10 

28 
14 

24 

15 

24 
11 

10 
17 

27 

10 

10 
9 

15 

4 

28 

13 

33 

20 

39 

18 

♦5 
29 

38 
22 

48 
33 

50 
38 

43 
32 

38 
35 

47 
37 

33.0 
21.9 

LOMC  VALLEY 

MAX 
MIN 

36 

25 

36 
26 

10 

21 

31 

18 

40 
24 

43 
29 

35 

27 

11 

23 

23 

9 

20 

7 

26 

-  2 

10 

2 

25 

8 

26 

7 

28 

8 

24 

14 

19 

2 

16 
0 

28 

10 

34 
18 

40 
18 

45 
28 

18 

22 

92 
25 

48 
29 

46 
25 

39 
32 

40 

35 

33.2 
17.9 

MtLLVILLE 

MAX 
MIN 

4* 
32 

34 
26 

39 
26 

32 

24 

37 
19 

40 
24 

42 
28 

42 
30 

34 
15 

24 

14 

24 

7 

33 
13 

31 
17 

26 
16 

10 
14 

36 
21 

29 

6 

20 
13 

32 

18 

33 
17 

41 
24 

38 
22 

40 
23 

54 
29 

53 

28 

47 
35 

50 
39 

36.3 

21.9 

MOORESTOm 

HAX 
MIN 

3* 

27 

39 

26 

29 
23 

34 
25 

39 

28 

40 
32 

38 

34 

39 

17 

22 

16 

21 
13 

31 

10 

31 
19 

25 

15 

27 

14 

19 

18 

26 

12 

6 

17 

29 

14 

33 

21 

41 
19 

46 
30 

38 

22 

53 

28 

91 
31 

46 
27 

44 
36 

91 
38 

33.4 
22.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

41 
26 

37 
28 

32 

21 

33 
19 

39 

24 

49 
30 

41 
25 

38 
22 

23 

9 

19 

7 

27 
2 

32 

4 

28 
19 

24 
9 

27 

7 

25 

2 

13 

0 

28 

9 

26 

12 

32 
17 

40 
23 

34 
16 

47 
23 

52 

28 

47 
27 

49 
31 

3» 
32 

33.7 

17.1 

NEMARK  HI  AIRMRT 

HAX 
HIN 

39 

29 

39 
30 

10 
22 

34 
21 

42 

29 

47 

33 

36 
32 

33 

17 

22 

13 

23 

11 

31 
11 

32 
17 

26 

14 

27 

13 

11 
18 

24 
11 

11 

5 

17 

3 

29 
12 

34 
22 

41 
20 

45 
26 

38 
22 

50 
31 

50 
35 

48 
34 

37 
33 

44 
36 

34.1 
21.4 

NE«  BRUNSHICK  EXP  STA 

HAX 
MIN 

41 
27 

37 
28 

12 

24 

34 
21 

40 
27 

42 
32 

37 
30 

34 
24 

26 
12 

19 
12 

30 

8 

10 
11 

29 
12 

25 

12 

29 
15 

28 
16 

17 

4 

15 
3 

28 
11 

33 

20 

40 
17 

45 
31 

47 

19 

50 
30 

49 
33 

45 
28 

40 
33 

44 
35 

34.9 
20.9 

NEWTON 

HAX 
MIN 

41 
23 

32 

29 

39 

20 

25 

la 

31 
21 

19 

25 

42 
26 

31 
26 

26 

9 

17 
5 

20 
-13 

24 
-13 

29 

3 

21 

8 

22 

-  1 

24 

10 

18 
2 

6 
-  2 

12 
0 

28 

13 

32 

S 

42 
12 

43 
16 

38 
21 

52 

32 

46 

24 

42 
28 

3« 

32 

30.6 
13.9 

PATERSON 

MAX 
MIN 

44 
26 

40 
28 

38 
21 

30 
18 

35 

22 

43 
26 

42 

24 

30 
8 

20 

8 

18 

7 

10 

9 

30 

10 

25 

9 

2» 

10 

30 
19 

22 

4 

10 

-  I 

15 

0 

30 
12 

34 
17 

42 
23 

49 
18 

39 
25 

54 
32 

90 
27 

45 
31 

40 
32 

33.6 
17.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

40 
2* 

3» 

19 

32 
19 

33 
21 

38 

20 

41 

31 

40 
30 

40 
25 

26 

9 

22 

12 

33 
3 

10 
9 

29 

14 

28 
13 

11 

13 

30 
6 

22 

4 

17 
6 

28 
12 

32 
17 

39 

10 

45 
30 

41 
19 

53 

21 

49 
37 

46 
29 

44 
32 

51 
38 

35.6 
18.7 

PHILLIPSBURS 

MAX 
HIN 

43 
27 

37 
29 

3* 

27 

35 

21 

41 
26 

41 
31 

41 
32 

34 
24 

28 

10 

20 

9 

27 

3 

29 
8 

30 
10 

25 

10 

25 

10 

29 
19 

20 

4 

17 
3 

30 
13 

33 

21 

39 
19 

46 
34 

42 
26 

53 

31 

52 
35 

49 
27 

47 
33 

41 
36 

35.4 
20.6 

PLAINFIELD 

HAX 
HIN 

38 

27 

40 
28 

32 
23 

39 

20 

42 
26 

45 
32 

34 
28 

30 
28 

22 

12 

22 

10 

32 

6 

32 

10 

29 

13 

28 

10 

12 

12 

27 
18 

10 

4 

17 

3 

32 
11 

16 

21 

42 
13 

47 
31 

38 
20 

92 

27 

90 
30 

47 
27 

36 
32 

43 
35 

34.6 

19.9 

PLEASANTVILLE  1  N 

HAX 
HIN 

4« 

32 

33 

23 

34 
20 

32 
21 

34 
19 

42 
24 

40 
31 

43 
30 

30 
13 

22 

10 

22 

3 

29 
5 

30 

10 

2i 

12 

28 

13 

35 

20 

29 

5 

13 

4 

17 
6 

31 

8 

33 

7 

40 
19 

39 

20 

52 

22 

91 

27 

92 
25 

43 
32 

48 
40 

34.7 
17.0 

8**   r«f«r«Dc«   not«s   lollovtoc   atatloa   lBd«z 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1958 


Day 

Of 

Month 

■J 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

41 
27 

39 

28 

30 
23 

33 

20 

43 
27 

43 
32 

34 
31 

31 
16 

23 

12 

24 

10 

30 
10 

30 
14 

27 
14 

27 
12 

31 
13 

23 

10 

13 
5 

16 

2 

33 
11 

34 
22 

42 

16 

45 
33 

35 

20 

52 

33 

49 
36 

47 
28 

36 

32 

41 
36 

34a0 
20>S 

RUNYON 

MAX 

MIN 

2* 

42 
28 

31 
22 

35 
20 

42 
26 

45 
29 

46 
26 

37 
26 

26 
12 

22 

10 

30 
-  I 

32 

2 

28 

8 

26 
11 

30 
18 

26 
18 

20 
5 

18 

4 

32 

10 

35 
15 

35 

11 

47 
30 

38 
17 

54 
23 

52 

33 

49 
22 

44 
33 

40 
34 

36«0 
1S»4 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

37 
28 

38 

30 

38 
25 

34 
18 

39 

23 

44 
32 

44 
32 

36 
28 

32 
18 

28 
12 

30 
12 

31 
17 

31 
14 

27 
13 

30 
19 

30 
12 

18 
0 

20 
8 

32 

13 

38 

20 

38 
26 

43 
30 

42 
22 

54 
30 

58 
43 

55 

30 

39 
24 

45 

36 

36a8 
22>0 

SOMERVILLE 

MAX 
MtN 

35 

26 

3* 
2* 

30 
24 

34 
21 

40 
25 

42 
31 

35 
29 

33 
20 

20 
12 

20 

10 

35 

3 

31 

a 

25 
12 

26 
11 

30 
10 

25 
15 

IS 

4 

15 
3 

30 
11 

33 

19 

41 

14 

45 
32 

38 
12 

51 

26 

49 
32 

46 
27 

37 
33 

42 

36 

33*5 
19  aO 

SUSSEX  J  N 

MAX 
MIN 

«0 
18 

33 

22 

33 
17 

24 
14 

30 
15 

38 
23 

40 
23 

30 
22 

26 

5 

18 

2 

20 
-10 

23 

-  8 

29 

-  5 

21 

1 

20 
-  1 

20 

4 

20 

0 

10 

-  5 

12 

-  5 

25 

10 

30 
12 

42 
15 

42 
12 

41 
20 

SO 
34 

45 
19 

42 
20 

38 

29 

30<1 
10  •« 

TKENTOM  2 

MAX 
MIN 

34 
27 

37 
26 

32 
21 

34 
21 

40 
26 

42 

32 

36 
32 

34 
17 

22 

12 

23 
11 

32 
9 

32 

14 

25 
13 

27 
12 

32 
18 

25 

10 

10 
5 

18 

6 

31 
11 

34 
20 

41 
17 

48 
29 

40 
20 

52 
27 

51 
37 

46 
30 

39 
34 

4« 
37 

34  •4 
20*5 

TRENTON  HB  CITY 

MAX 
MIN 

33 

28 

34 
30 

30 
23 

35 
23 

40 
28 

43 

34 

36 
32 

34 
17 

19 
14 

20 
12 

31 
12 

32 

19 

24 
14 

26 

14 

32 
21 

24 
13 

13 
5 

17 
6 

29 
14 

34 
23 

41 
20 

46 
28 

39 
22 

53 

30 

51 
38 

4S 
33 

41 
35 

47 
38 

33 19 
22  .4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

40 
28 

36 

21 

30 
20 

34 
19 

40 
23 

40 
30 

42 
30 

42 
22 

24 
12 

23 
12 

31 

4 

30 

5 

28 
14 

29 

4 

34 
10 

34 
IB 

18 
5 

17 

5 

30 
13 

33 
18 

40 
15 

47 
29 

41 
18 

47 

23 

52 

33 

47 
28 

43 
35 

S9 

39 

36<1 
19.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
HIN 

33 
33 

36 
32 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

35 
31 

33 
31 

11 

31 
28 

30 
27 

31 
27 

30 
27 

31 
26 

31 
24 

30 
27 

30 
27 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

31 
30 

32 
30 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

31.5 
30.3 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

34 
33 

34 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
31 

33 
32 

33 

32 

34 
31 

32 
30 

30 
29 

31 
29 

30 
29 

31 
27 

30 
26 

30 
28 

30 
28 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

32 

31 

31 
31 

32 
30 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

31.5 
30.5 

4  INCHES 

UAX 
illN 

35 
34 

34 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
32 

34 
32 

33 
32 

34 
32 

32 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
28 

30 
27 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31.3 
30.5 

8  INCHES 

MAX 
UIM 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
30 

32 
31 

32 

31 

31 
30 

31 
30 

33 
31 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
31 

33 
31 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32.4 
31.4 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

37 
36 

37 
36 

37 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

34 
32 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33.7 
32.7 

32  INCHES 

MAX 
HIN 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
34 

36 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35.8 
35.0 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


V/ind  direction 

Wind 
m. 

/r^ 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Jll 

1 

s  8l 

?  >.s 

Station 

1 

f  is 

a,»  0. 

i 

< 

1^ 

8  1 
M 

a    J 

M 

on 

OH 
O  CQ 

o. 

o. 

o  f~> 

S 

H 

.01-09 
.10-49 

01 

2 

4 

3 
(2 

ATLANTIC  CITY  WB  CITV 

- 

- 

18.7 

70 

N 

16 

- 

- 

- 

5 

1 

1 

3 

3 

0 

13 

S8 

6.4 

LONG  BRANCH 

NW 

25 

18.3 

58 

NE 

27 

- 

68 

58(8 

62 

6 

2 

2 

2 

2 

0 

14 

52 

6.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

12.9 

35++ 

NNW 

16 

64 

65 

55 

58 

7 

4 

1 

2 

2 

0 

16 

- 

6.8 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

12.9 

32 

NW 

19+ 

- 

- 

- 

- 

7 

0 

1 

4 

1 

0 

13 

60 

6.3 

a  12:00  Noon 

>  raf«reDce  itotec  follovlDg  Station  Iitd«z. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JKRSEY 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

1 

7 

T 
5 

.6 
5 

T 
4 

3 

1 

.8 

2.8 

1 

T 
2 

2 

.1 
1 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

9.0 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

2.0 

2.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

17.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

CBARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

J7.0 
20 

4.0 
24 

24 

24 

23 

23 

20 

17 

13 

8 

5 

4 

2 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 
8 

T 
6 

T 
6 

T 
4 

T 
4 

1 

T 

T 
T 

2.0 
2 

13.0 
15 

T 
14 

13 

T 
12 

10 

7 

6 

3 

T 

FLEIdlNGTON  1  N£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

.8 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

17.5 
18 

1.0 
19 

.5 
20 

.3 
20 

19 

15 

li 

10 

5 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
3 

3 

2 

T 

T 

2.0 
2 

7.6 
10 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

9 

9 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

2 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

.5 

14.0 
14 

T 
14 

T 
14 

14 

13 

10 

6 

4 

2 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.3 
6 

T 
4 

T 
4 

.5 
3 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.6 
2 

12.1 
13 

T 
12 

11 

T 
9 

8 

6 

3 

2 

T 

T 

T 

LAIiBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 
T 

T 

.5 
1 

8.0 
8 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

2 

T 

T 

LAORELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.9 
8 

6 

T 

6 

T 
6 

4 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

17.0 
17 

T 
17 

T 
16 

16 

15 

i: 

T 
8 

5 

3 

1 

T 
T 

T 

T 

LAYTON  3  Nil 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.6 
3 

3.2 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

.6 
7 

19.0 
26 

26 

26 

26 

26 

2; 

i: 

15 

12 

8 

7 

7 

5 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

1.5 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11.0 
12 

1.0 
13 

13 

.1 

13 

13 

12 

10 

9 

6 

4 

3 

2 

1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
4 

3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

4.5 
2 

8.5 
13 

T 
13 

.2 

13 

T 
13 

12 

12 

T 
9 

8 

6 

T 

T 

LONG  TALLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

- 

- 

_ 

2.0 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

18.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

HAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

2.0 

7.0 

- 

- 

_ 

1.0 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

- 

- 

.5 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOORE  STOtN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 
4 

3 

3 

T 
2 

T 

T 

12.0 
12 

4.0 
16 

16 

16 

14 

IS 

8 

3 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

- 

I 

1.2 

.3 

- 

- 

T 

- 

- 

.3 

16.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

T 

- 

HE1IARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 

T 

T 

.2 

T 

1.4 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

4.2 

9.1 
8 
.8 

T 

13 

1.4 

.2 

9 

1.4 

.1 
8 
1.3 

6 
1.1 

6 
1.0 

T 
5 
.9 

3 
.6 

% 

1 

.1 
T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .0 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

9.1 
9 

9 

.8 
9 

8 

8 

6 

5 

3 

2 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

3.0 
3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

11.0 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

12 

7 

6 

6 

3 

3 

2 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

1.0 

1 

T 

T 

T 

16.0 
16 

.5 

16 

15 

.1 
14 

10 

8 

4 

2 

2 

2 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
6 

4 

3 

3 

2 

1 

.3 
T 

14.0 
14 

14 

14 

14 

12 

11 

6 

5 

2 

1 

PEILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
T 

T 

1.3 
1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

T 
T 

14.0 
14 

14 

T 
14 

14 

12 

11 

10 

7 

4 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.1 

.5 

T 

12.1 
12 

.5 

12 

12 

T 
11 

9 

6 

4 

3 

2 

1 

RABWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

11.7 
12 

12 

11 

T 
10 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

I 

T 

1 

T 

2.5 
3 

12.0 
14 

T 
14 

T 
14 

T 
13 

11 

10 

7 

4 

1 

1 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

.3 

T 

.3 
T 

.8 

1 

9.0 
9 

.8 
9 

.2 

9 

.1 
8 

7 

6 

4 

3 

2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
1 

T 
2 

T 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

6.0 

7.0 
13 

T 
13 

12 

T 
11 

8 

7 

4 

3 

2 

1 

T 

WANAQDE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

2.0 
3 

3 

..  -  J 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

12.5 
16 

3.5 
19 

14 

14 

12 

10 

9 

7 

6 

5 

3 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 
FEBRUARY    1958 


KY   Central   Pk,    N.    Y. 


^  BsBCx   Fells   Service   Bldg.           ,*~^^^' 

/^:  Leg  v.iiey  NORTH  '          <»       ^-^l      /^ 

/V           O-                   -IVyiXin  C..oe  Brook        Or.«./-\'             '| 

\                                    ^ — 1  A                             (   , Jersey  city 

^-~~-^  ^'■^'             \  CH.ths.O   J            ir.lsetos-^/       -Oil 

■\                                  \  Springfield  •— O,       ^%    jN          y     I®  ""   ''"'^  "°   '^''''    "'    '' 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1958 


Revised   VflPC.    Chat  tanoo|[3  . 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


^ 

1 

OBSERVATION 

g 

g 

1 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

fc 

i 

OBSERVER 

^ 

Q 

3 

1 

i 

1 

i 

^s 

ALLEN1>ALE 

0100 

BlRoEN 

*1    02 

7*   08 

270 

T   '" 

BER&EN    COUNTY    ENbS 

ATLAP4T1C    CITY    MU 

ATLANTIC 

39    22 

7*   2> 

AUOUeON 

OS** 

CAMOEN 

39    5* 

75    0* 

50 

HP 

HP 

IRVIN    J.     ..Yi^KEN 

BASS    KIVEH    ST    FORtST 

o&za 

eURLINliTON 

39   37 

BELLEPLAIN 

Oftyo 

CAPt    MAY 

39    16 

7*    52 

*9 

5P 

5P 

MRS*     ED    C.    HOFFMAN 

eELMAH 

0721 

MONMOUTH 

*D    10 

7*    02 

19 

MIO 

CITY    WATER    UEPT 

*0    50 

75    05 

289 

5P 

bP 

7*    57 

150 

SAMUEL    H<    HC    CULLEY 

ULACKMbLLS   MILLS 

0Si>7 

SOMERSET 

10 

*0    29 

7*    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

eoONTON    2    SE 

0V07 

MORRIS 

*0    S* 

7*    2* 

280 

BA 

BA 

JERSEY    CITY    WTR    WKS 

BOUNU   BMOUK    1    M 

0927 

SOMERSET 

10 

*0    33 

7*    33 

20 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO 

BkANCMVlLLE 

0978 

SUSSEX 

*1    09 

7*    *7 

570 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BHlOlitTUN    1    NE 

COMBEKLANO 

i 

39   20 

75    12 

11* 

RADIO    STATION    KSNJ 

BUKLIMi>I><N 

12U 

BOHLINOTON 

2 

7*   53 

12 

6P 

PUBLIC    SVC    E    -    b   CO 

CANISTtAN    MEStkVUlH 

H2T 

SUSSEX 

*1    07 

7*    30 

10*0 

8A 

NEWARK    WATER    DfcPT 

CANOt   awooK 

UJ5 

ESSEX 

*0    *5 

7*  21 

180 

SA 

9A 

9A 

CDMMUNWEALTn    hTK   CO 

CANTO.^ 

13<.3 

SALtM 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

7*   57 

17 

5P 

N.WEST    MAGNESITE    CO 

CtOAk    OHOVE 

l*.?? 

EbStX 

*0    52 

7*    13 

*00 

8A 

J.    A.    PLUNKETT 

CtNTt'<TON 

1512 

SALlM 

39    31 

75    10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UM. 

CMAkLUTTtuURO 

liU2 

PASSAIC 

*1    03 

7*    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT 

CHATHAM 

1590 

MORHIS 

*0    ** 

7*   23 

185 

BA 

EDWARD    P.    MOLITOR 

CMATS-O^TN    5    S 

aUHLlN&TON 

39    ** 

7*    32 

90 

WlLLlAM    S*    HAINES 

CLAYTOM 

1708 

OLOUC ESTER 

120 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTUf* 

17*9 

HUNTERDON 

10 

*0    3& 

T*   55 

300 

6P 

L.    W.    KLOCKNER 

DEEPWATEK 

2209 

5ALCM 

39    *1 

75    30 

12 

MID 

OU   PONT    Dt    NEMOURS 

ELlZAUtlH 

H>V, 

UNION 

*0    *0 

7*    I* 

33 

5P 

5P 

ELUABEIMPOHT 

2652 

UNION 

*0    39 

7*    12 

30 

MID 

C 

SbWAOE    TREATMENT    PL 

*0    50 

7*    IB 

250 

8A 

c 

BOROUGH    ESSEX    FEJ-LS 

FLEHINOTON    I    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

'.O    31 

7*    51 

13* 

»P 

5P 

DONALD    YOUNG 

FORT ESC U£ 

3102 

CUMBERLAND 

39    1* 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPEK 

FMEtHOLL) 

31»1 

MONMOUTH 

7*    17 

bLOUCESTER 

3B   *2 

150 

(iREAT   MEAtXlWS    *    N 

3*16 

MARREN 

*0    56 

7*    55 

5*0 

C 

GAMMA    CHEMICAL    CORP. 

&REENWO00   LAHE 

3516 

PASSAIC 

*l    09 

7*    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

MACKENSACK 

3572 

BERbEN 

*0    53 

7*    03 

10 

c 

BERbEN    COUNTY    ENbS 

MAfWONTON    2    NNt 

ATLANTIC 

85 

HlWi    PUINI    PAHK 

39351 

susstx 

*1    18 

looo 

N.    J.    DEPT.    OF    CONS, 

HiWlTSTOWN    1    N 

3951 

10 

*0    16 

7*    31 

100 

ap 

ef 

JAMES    R.    PICKERING 

3956 

MERCER 

*0    IT 

7*    32 

75 

c 

DEPT    WATER    ♦    SEWAGE 

INDIAN   MILLS    2    - 

«.229 

BURLINGTON 

39  *e 

7*    *7 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD   ENTWISTLE 

IRV1N6T0N 

ESSEX 

7*    15 

MID 

c 

JOINT    MEETING    GARAGE 

JERSEY    CITY 

HUDSON 

135 

MIO 

MIO 

JERSEY   CITY  WTR    DEPT 

LAMBEMTVILLE 

*0   22 

7*    57 

75 

6P 

£.    E.    CASE 

LAURELTON    1    E 

*700 

OCEAN 

*0   0* 

7*    07 

20 

MID 

HID 

C   H 

GtOfiGE   G.    WADDlLL 

LAVTON    3    HM 

*735 

SUSSEX 

M    IS 

7*    51 

*80 

6P 

6P 

H 

A.    M,    DEPUE 

LEESBURO    STATE    FARM 

*762 

CUMBERLAND 

7*    58 

10 

*P 

4P 

LEESBURG    STATE   FARM 

LITTLE   FALLS    1    E 

*0   S3 

7*    1* 

157 

OA 

C   M 

LONO    BRANCH 

■•SBT 

MONMOUTH 

*0    18 

73    59 

3* 

MIO 

MIO 

C    HJ 

STORM    WARN.    OSPL    STA 

LON&    VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

'.o  *e 

7*   *6 

660 

«P 

6P 

H 

ARTHUR    BARKMAN 

LUMBERTUM 

5055 

BURLINGTON 

39    58 

7*    *8 

25 

c 

JAMES    LAWTON 

MACOPIN    INTAKE 

5071 

PASSAIC 

*1   01 

7*    2* 

9A 

NEWARK    WATER    OEPT 

HANHAM 

510A 

BER&EN 

*1    06 

7*    10 

253 

7A 

ROBERT    6,    GLASGOW 

5197 

SOMERSET 

*0    33 

7*    3* 

50 

NIO 

JOHN    L.    RAOCLIFFE 

HAKLBUNU    SCS 

52** 

MONMOUTH 

*0   20 

7*    1* 

120 

^ 

6ER0W    BRJLL 

^ 

u 

OBSERVATION 

d 

s 

u 

1 

TIME  AND 

z 

c 

p 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

s 

c 

1 

OBSERVER 

1 

s 

1 

g 

1 

1 

1 

f 

« 

"■ 

E 

1 

\ 

1 

MARL TON    1    W 

5252 

BURLINGTON 

39    5* 

74 

57 

90 

6P 

DAVID    GRISCOM 

MAYS    LAND 1 NO 

53*6 

ATLANTIC 

39   27 

5P 

ELMER    EARLE 

MIOLANO   PARK 

BERGEN 

*0   59 

09 

210 

MID 

RIDGEWOOO    WATER   CO. 

HILLVILLE 

CUMBEKLANO 

39   2* 

75 

03 

60 

SA 

C 

L.    J>    GALLAflbR 

MILTON 

5597 

MORRIS 

41    01 

32 

950 

7A 

JERSEY    CITY    WTR    WKS 

MOOR ES TOWN 

5728 

eURLINGTON 

39   58 

yt. 

58 

55 

MIO 

SA 

„ 

H.    J.    WILLAHD 

MORRIS    PLAINS 

3769 

MORRIS 

*0    50 

30 

500 

*P 

JAMES    C.    LONG 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026 

ESSEX 

74 

10 

11 

MID 

MID 

C 

HJ 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062 

MIDDLESEX 

5P 

5P 

GH 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

NEW   MILFORO 

61*6 

BERGEN 

*0    57 

7* 

02 

12 

MIO 

c 

HACKENSACK    WATER   CO 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

*1    03 

74 

*.5 

565 

8A 

BA 

C 

„ 

NEWTON    WTR    SWR    COHM 

OAK    RIOCE    RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

7* 

30 

870 

NEWARK   WATER    DEPT 

OLOWICK 

65** 

HUNTERDON 

10 

*0    *0 

7* 

*5 

260 

SA 

DAN    A.    COUuHLIN 

ESSEX 

*0    *7 

1*0 

MID 

c 

COUNTY    ENGINEER 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

*0    55 

7* 

09 

100 

BA 

8A 

H 

P.    J*    DEL    VECCHIO 

P EMBERTON    3    E 

68*3 

BURLINGTON 

39    5B 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   62°  on  the  29th  at  Elizabeth 
Lowest  Temperature:   12°  on  the  10th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   10.02  inches  at  Tuckerton 

Least  Total  Precipitation:   2.02  inches  at  Sussex  3  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.00  inches  on  the  20th  at  Mays 

Landing 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   43.0  inches  at  Canistear  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   34  inches  on  the  22nd  at 

Canistear  Reservoir 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  weather  feature  for 
March  in  New  Jersey  was  the  snow  storm 
of  the  19th-21st.   Snowfall  in  that 
storm  averaged  about  13  inches  over 
the  state,  with  the  greatest  amount 
30.0  inches  at  Branchville.   The  wet, 
clinging  snow  froze  to  wires,  antennas 
and  similar  objects,  particularly  in 
central  and  southern  counties.   Sus- 
tained whipping  winds  encountered  so 
much  resistance  from  the  greatly 
increased  diameters  of  the  heavily- 
weighted  snow  and  ice-covered  wires 


and  other  objects  that  large-scale 
destruction  occurred.   Additional 
damage  was  caused  by  the  collapse  of 
roofs,  patios  and  awnings  under  the 
excessive  weight  of  the  heavy,  wet 
snow.   Damaged  utility  lines  left 
400,000  customers  without  electric 
service,  and  70,000  telephones  were 
put  out  of  operation. 

Donald  V.  Dunlap,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

45.3 
44.6 

35.3 
34.0 

40.3 

M 
39.3 

-  1.2 

-  ,9 

56 
56 

11 
11 

30 
28 

9 
9 

757 
789 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
9 

0 
0 
0 

7.57 
5.86 
5,71 

4.04 
1.42 

2.56 
1.49 

20 
20 

2.9 
7.5 

3 

4 

71 

70 

R 

6 
4 

3 
7 

DIVISION 

39.8 

-   ,9 

6.38 

2.52 

5.2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"o 

Day  oi  month 

S 

1  1  2 

1  ^ 

4  1  5  1  6 

7  I  8   9 

10  1  U  {  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19   20  i  21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  I  29  j  30 

31 

ATLANTIC  CITY  MB        R 

7.97 

.39 

T 

.01 

•99   .97 

T 

1.26  2.96   .11 

.01 

.61 

.16 
.18 
.49 

.07 

1.22  . 

AUDUBON 

9>B7 

.30 

T    1.22 

1.00  1.10  i.oe 

.09 

.22 

T 

.76  . 

BASS  RIVEK  ST  FOREST 

t>  7.01 

•  44 

.11 

.03 

.19 

1.22 

.39  2.00  0.7( 

.41 

.45 

1.10  . 

BELLEPLAIN 

0  a.7A 

.40 

•  26 

.80 

0.09  1.12 

1.00   .82   .3! 

.10 

.39 

.30 

1.10  . 

BELMAB 

- 

- 

- 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

- 

-    -    _ 

BELVIDERE 

».39 

.30 

.10 

1.00 

.09  1.45   .60 

.22 

.39 

.24  . 

BERLIN  1  W 

3.90 

.90 

1.50   .50 

.25 

.60 

.15  . 

BLACUELLS  HILLS 

A.2A 

.09 

.36 

.73   .11 

T    1.35   .86 

.09 

.23 

.12 

.16 

.16  . 

BOONTON  }    SE 

9.»* 

.03 

.91 

.81   .49 

T     .5?   .62 

.14 

.02 

.29 

.02 

T 

.13  . 

SOUND  BROOK  1  ¥ 

2.9B 

.49 

.76   .20 

.42   .2! 

.09 

.04 

.16 

.04 

.04 

■  19  . 

BRANCHVILLE 

♦  .71 

.02 

.37 

.79   .20 

.82  1.91 

.10 

T 

.48 

T 

.12  . 

BRtOOETON  1  NE 

- 

- 

- 

.20   .10 

- 

.01 

.19 

.17 

.16 

.31  . 

eURLINOTON 

4.S8 

.09 

.09 

T 

T    1.10 

.33   •    2.03 

•  09 

.24 

.25 

.78  . 

CANISTEAR  RESERVOIR 

9.19 

.04 

.36 

.99   .42 

.68  1.48 

.39 

T 

.72 

.07 

.12  . 

CANOE  BROOK 

3.09 

T 

.61 

.94   .40 

T     .64   .69 

.16 

•  02 

.23 

.09 

.03 

.17  . 

CANTON 

9.60 

•  12 

.12 

.01 

1.00   .19 

.08  2.64   .55 

.19 

.13 

.14 

.51  . 

CAPE  MAT  3  N 

9.9B 

.32 

.04 

.06 

•02   •OO 

.49   •    1.89 

• 

.79 

1.60  . 

CEDAR  GROVE 

3. SB 

.70 

.84 

.60  i.oa 

.06 

.01 

.34 

.10 

.13  . 

CMARL0TTEBUR6 

4.7B 

.04 

.97 

.75   .70 

.82  1.07 

.06 

.04 

.97 

.02 

.14  . 

CHATHAM 

4.34 

.01 

.67 

1.10 

T     .69  l.Ofc 

.03 

.24 

.06 

.03 

.10  . 

CHATSWORTM  9  S 

4.99 

.92 

.09 

T 

T     .92 

.29  1.80   .18 

.02 

.19 

.21 

.81  . 

CLATTON 

9.0B 

.09 

T 

T     T 

T 

1.19  1.45   .95 

.19 

.39 

.04 

.94  . 

CLINTON 

3.73 

.04 

.21 

1.06 

.06  1.14   .48 

.12 

.08 

.14 

•  40  . 

OEEPWATER 

4.49 

.09 

.42   .39 

1.09  1.46 

.17 

.23 

.11 

.06 

.55  . 

ELIZABETH 

9.14 

.11 

.49 

1.09   .03 

.09  1.81   .55 

.01 

.09 

.26 

.20 

.57  • 

ELIZABETHPORT 

3.99 

•  41 

.04 

.04  1.01 

.18  1.14   .16 

.07 

.16 

.17 

.57  . 

ESSEX  PELLS  SERV  BLDG 

4.09 

.43 

1.14 

T 

1.80   .42 

.29 

.09 

T 

FLEMIN6T0N  1  NE   - 

9.22 

•  09 

.23 

T     .99   T 

.09   .60   .18 

T 

.08 

.32 

.06 

.64  . 

FORTESCUE 

9.70 

•  90 

.26 

•ST 

.90   .07 

.09  1.79  1.33 

.08 

.19 

.07 

.49  . 

FREEHOLD 

9.27 

•  09 

.36 

.89   .27 

.14   •    2.15 

.03 

.28 

.91 

.99  . 

GREEWIOOO  LAKE 

9.19 

.10 

T 

.99 

.74  1.02 

.58  1.49 

.20 

T 

.36 

.07 

.12  • 

HAM*40NT0N  2  NNE 

».16 

.02 

•  37 

.27 

.92   .10 

.04  1.98  1.44 

.03 

.19 

.21 

.22 

.41  . 

HIGH  POINT  PARK 

— 

T 

.90 

.67 

.78   .99 

.24 

.13 

-     a 

HIGMTSTOKN  I    N 

4.«9 

•  03 

•  42 

T    1.14 

.18  1.05   .84 

.09 

.29 

.19 

.96  . 

INDIAN  MILLS  2  M 

«.B7 

•  92 

•  14 

T 

.09   .94 

.44   •    3.07 

.04 

.33 

.27 

1.03  . 

IRVINGTON 

3.6« 

.42 

•  OB 

.10   .91 

.10   .86   .33 

.08 

.18 

.09 

.91  . 

JERSEY  CITY 

9.62 

.49 

•  21 

T    1.93 

T 

.17  1.94   .62 

.17 

•  19 

.16 

.96  . 

LAMBERTVILLE 

4,71 

T 

•  30 

1.03 

.19  1.71   .44 

T 

.11 

.27 

.06 

.64  . 

LAURELTOM  I  E 

7.00 

•  79 

•  03 

T 

.17  1.18 

.70  1.89   .27 

T 

.07 

.41 

.97 

.96  . 

LAYTOM  3  Nil 

9.62 

T 

•  36 

•  29   T 

T    1.72   .02 

.01 

.02  2.18   .61 

.11 

.30 

.24  . 

LEESflURG  STATE  FARM 

7.16 

.02 

.34 

•  36 

.18 

.08   .79 

.31  2.89   .24 

•02 

.94 

.37 

.03 

1.13  . 

LITTLE  FALLS  I  E 

4.30 

.01 

T 

.63 

1.12   .33 

T 

T     .66  1.00 

.09 

•  01 

.27 

.03 

.19  . 

LONG  BRANCH 

9.71 

.6T 

.01 

.03  1.31 

•37  1.49   .36 

T 

•  09 

.26 

.39 

.71  . 

LONG  VALLEY 

2.97 

• 

.46 

.95 

.30   .20 

•  29 

.28 

.09 

.46  . 

MACOPIN  INTAKE 

4.34 

.03 

T 

.93 

.63   .92 

.99   ,83 

T 

•  02 

.42 

.03 

.14  . 

MAHWAH 

3.69 

.06 

T 

.T6 

.74   .74 

.31   .41 

.17 

•  01 

.33 

.01 

.11  . 

MANVILLE 

9.29 

• 

•  70 

.02  1.10 

.25  1.52   .50 

•  19 

.20 

.11 

.70  . 

MARLTON  1  II 

9.09 

•  31 

.10 

T    1.19 

•  29  1.39   .2! 

T 

.38 

.38 

.68  . 

MAYS  LANDING 

7.31 

.41 

.10 

T 

.06  1.13 

.10  3.00   .46 

•  69 

.20 

.07 

1.1?  • 

MIDLAND  PARK 

4.49 

.92 

.19 

1.93   T 

T     T     T 

.17   .89   .23 

.03   T     T 

•  12 

.29 

.96  . 

MILLVILLE 

5i6« 

.17 

.01 

•62 

.21   .69 

.02 

1.09  1.07   .74 

•  11 

.19 

.20 

.19|   .90  . 

MILTON 

6.39 

.07 

.93 

.98   .70 

.95  1.4! 

1.09 

.06 

.18 

.22 

.20  . 

HOORESTOUN 

4.10 

.03 

.06 

.17 

.64   .07 

.06   •    2.1* 

.22 

.11 

.13 

.29  . 

MORRIS  PLAINS 

3.42 

.01 

.42 

T 

.60   .23 

T 

.02   .45   .7C 

.27   T 

.04 

.33 

.02 

T 

.13  • 

NEIIARK  MB  AIRPORT       R 

4.31 

.40 

.06 

•01   •79 

T 

.08  1.79   .4^ 

T 

.08 

.14 

.07 

.48  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.93 

.46 

T 

1.13 

.09  1.20   .»1 

.30 

.19 

.19 

.98  . 

NEK  MRFORD 

4.32 

•  92 

.16 

1.46 

.04  1.12  .21 

.04 

.22 

.46  . 

NEWTON 

3.90 

.01 

.30 

.80   .43 

•42   .9t 

ilO 

.04 

.32 

.01 

.09  • 

OAK  RIOCE  RESERVOIR 

9.96 

.04 

.64 

.76   .73 

.86  1.4( 

.31 

.06 

.48 

.06 

.14  . 

OLDWICK 

4.42 

T 

.21 

T 

1^19   114 

1.33  .9; 

T 

.06 

.27 

.10 

.01 

.16  . 

ORANGE 

9.24 

.01 

•  09 

.68 

U30   .02 

1.29  1.0' 

•  09 

.30 

.26 

.29  . 

PATERSON 

9.73 

.67 

1.69   .16 

T    1.00  1.4C 

.19 

T 

.26 

.06 

.18  . 

PEMBERTON  3  E 

6.62 

.14 

.12 

1.01 

.20  2.84   .9 

.01 

.30 

.20 

.79  . 

PHILLIPS BURG 

9.a2 

T 

.30 

.70   T 

T     .97   .81 

.12 

•  44 

.13 

.30  . 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

4.27 

•  30 

•    1.90 

•   l.ec 

•  04 

•  43 

.20  . 

PLAINFIELD 

9.94 

•  12 

•  32 

T    1.79 

.69  1.5! 

•  07 

•  18 

.27 

.63  . 

PLEASANT  RUN 

3.00 

.04 

.02 

•  34 

.79   .17 

T     .94   .31 

.08 

•  07 

•  29 

.10 

.07 

•  21  . 

PLEASANTVILLE  1  N 

6.37 

.03 

•  29 

.14 

•02 

.  1.70   .11 

.02  2.00   .6' 

.10 

•  18 

.44 

.22 

.47  . 

PRINCETON  HATER  WORKS 

4.60 

•  29 

.02  1.04 

.48  1.74   .i; 

.12 

•  29 

.11 

T 

•  62  . 

RAHWAY 

9.47 

.41 

.06 

.03   .96 

•19   ^89   .1 

.01 

.09 

•  13 

.29 

•  37  . 

RIDGEFIELO 

9.43 

.26 

T    1.73   T 

.13   .79  1.91 

.07 

•  40 

•  10 

•  43  . 

RINGWOOD 

9.91 

.01 

T 

•  66 

1.36   .42 

1.00  1.2' 

•  12 

T 

•  90 

T 

.17  . 

HUNYON 

9.60 

•  37 

1.96 

•07  1^43   lOI 

•  42 

•  92 

.93  . 

SANDY  HOOK  LBSTA 

RECORD  C 

ISSING 

. 

SOHERVILLE 

4.17 

•  10 

•  30 

T     .94 

•09  1^27   ^9 

•  09 

•  20 

•  17 

.97  . 

SPLIT  ROCK  POND 

3.2B 

•  41 

.61   .19 

.48   .7 

.46 

•  10 

.12  . 

SUSSEX  3  N 

2.02 

.OB 

T 

•  42 

.22   .17 

.10   .3 

.03 

•  02 

.43 

.11 

.11  . 

SWEDESeORO  9  NW 

4.29 

•  01 

•  03 

1.02   T 

.08  1.93   .2 

T 

.23 

.21 

T 

.90  . 

TOMS  RIVER 

7.27 

•  96 

.14 

1.31 

.90  2.25   .4 

.04 

•  02 

.47 

.46 

1.04  . 

TRENTON  2 

6.72 

•  42 

T 

T 

.19  1.13 

.92  2.85   .2< 

.14 

.31 

.22 

T 

.74  • 

TRENTON  WB  CITY         R 

9.06 

T 

.91 

T 

T 

.40   .66 

.59  1.74   .1 

.11 

.22 

.14 

T 

.60  . 

TUCKERTON 

10.02 

.70 

1.20  2.92 

.90  2.20 

.70 

.90 

.40 

1.30  . 

VINELANO 

9.09 

.03 

•  38 

.64   .14 

.02  2.03   .6 

.02 

.12 

.16 

.19 

.49  • 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

4.63 

.03 

.90 

1.12   .98 

.87  1.1 

.06 

T 

.38 

T 

.14  • 

WERTSVILLE 

2.69 

.02 

.36   T 

.91   .06 

T 

.49   .6 

.02 

.09 

.24 

.0« 

.07 

.17  . 

WESTFIELO 

9.29 

•  49 

.07 

1.49 

.00  1.93   .6 

.17 

.20 

.06 

.92  • 

WOOOCLIFF  LAKE 

4.«2 

•46 

.22 

.02  1.66 

.06  1.24   .4 

.12 

.20 

.46  • 

See  Refereo' 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH    1958 


SlaKon 

Day 

Ol 

Month 

1 

tr 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

ATLANTIC  CITY  MB 

MAX 
MIN 

51 

«0 

50 
37 

44 
39 

46 
35 

48 
35 

49 
33 

51 

36 

48 
32 

18 

30 

46 

33 

56 
33 

48 
36 

41 

32 

40 
35 

46 
36 

49 

33 

46 
33 

44 
33 

40 
38 

18 

33 

17 
33 

47 
32 

91 

35 

49 

34 

44 
41 

41 
39 

42 
38 

44 
3*. 

49 

35 

48 

19 

49 

41 

49  <1 
19«1 

AUOUBON 

MAX 
MIN 

40 

54 
31 

51 

40 

46 
35 

47 
35 

10 
29 

50 
28 

48 
29 

42 
29 

94 

33 

56 

31 

46 
27 

45 
27 

19 

32 

44 
27 

43 

32 

49 
32 

90 
26 

39 

33 

34 
30 

38 

26 

45 
26 

48 
27 

91 
32 

49 
37 

42 

39 

43 

35 

54 

16 

95 

28 

94 

32 

45 

18 

44.9 
11.7 

BEU.EPLAIN 

MAX 
MIN 

51 

55 

28 

47 
38 

47 
32 

4« 

30 

51 
26 

50 
36 

49 
30 

49 
25 

92 

30 

97 
26 

96 
25 

48 
22 

39 
32 

48 
35 

45 

.31 

45 
30 

47 
22 

45 
32 

35 
32 

18 

32 

49 
30 

47 
30 

90 
30 

47 
34 

44 
35 

42 
35 

50 
35 

94 

30 

96 
29 

SO 
18 

48.0 
11.0 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

41 

36 

51 

36 

42 

34 

44 
33 

46 
28 

45 
27 

48 
35 

41 
28 

44 
26 

52 
30 

56 
28 

47 
33 

46 
25 

42 
32 

41 
35 

45 
30 

45 
28 

45 
28 

40 
33 

34 
31 

41 
11 

44 
11 

50 
29 

52 

25 

44 
35 

40 
35 

49 
36 

56 

25 

98 

28 

57 
29 

91 
30 

46.4 
10.6 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

«0 
3« 

46 
31 

51 
33 

42 
33 

42 
30 

44 
28 

44 
33 

4« 
29 

19 
24 

43 
28 

90 
29 

54 

32 

41 
32 

47 
32 

36 
32 

42 
14 

43 
33 

43 

31 

44 
32 

40 
32 

11 

30 

19 

11 

41 

34 

47 

31 

91 
35 

45 
37 

41 
35 

48 
16 

91 

27 

54 

28 

92 

38 

44.9 

11.7 

BRIOGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

50 
29 

49 
2S 

42 
29 

92 
26 

54 
30 

49 

24 

43 

29 

46 
32 

44 
30 

45 
26 

50 
29 

51 

34 

47 
36 

42 

36 

41 
32 

99 

33 

94 

37 

BURL  1 NCTOM 

MAX 
MIN 

♦T 
42 

48 
31 

47 
36 

46 
35 

47 
31 

48 

30 

49 
35 

4« 
31 

45 

29 

28 

30 

35 

29 

32 

36 

33 

32 

28 

33 

33 

33 

33 

31 

31 

37 

39 

36 

35 

29 

32 

38 

11.0 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

*3 
32 

46 
29 

51 

33 

43 

33 

44 
24 

45 

25 

45 

34 

46 
30 

40 
24 

44 
32 

52 

33 

57 
33 

43 
28 

48 
32 

40 
33 

42 

34 

42 
29 

44 
27 

45 
30 

40 
32 

34 
30 

36 

31 

42 

31 

48 
22 

48 

34 

48 
38 

41 
36 

44 
25 

90 
28 

54 

32 

99 

38 

45.1 

30.7 

CAPE  MAY  3  N 

MAX 
MIN 

50 
38 

52 

32 

46 
38 

42 
35 

42 
36 

48 

30 

44 
34 

49 
30 

45 
36 

41 

35 

41 
35 

44 
37 

45 
36 

45 
36 

46 
32 

42 
39 

41 
33 

49 
34 

90 
37 

47 
38 

CKARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

«3 
3* 

44 
28 

48 
31 

41 
29 

39 
25 

42 

29 

42 
33 

41 
25 

15 

21 

40 
25 

48 
27 

92 

28 

40 
29 

47 
30 

15 

11 

39 
31 

39 
29 

42 
30 

42 

31 

40 
29 

32 

28 

14 
28 

43 
32 

49 

28 

52 

33 

47 
34 

40 
33 

47 
30 

M 
21 

53 

23 

92 

34 

41.1 
29.0 

CHATSWORTM  5  S 

MAX 
MIN 

52 

*2 

52 

29 

47 

39 

47 
35 

48 
30 

50 

2a 

45 

32 

46 
26 

49 
23 

50 
32 

97 

27 

91 

28 

41 

24 

38 
32 

45 

17 

46 

29 

45 
24 

48 
27 

41 
35 

39 

30 

49 
32 

49 

14 

47 
32 

92 

27 

52 

37 

49 

40 

42 
37 

52 

32 

55 

27 

94 

30 

44 
38 

47.1 
11.5 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

51 
41 

55 

31 

31 
38 

46 
34 

47 
39 

49 
29 

47 
28 

47 
30 

44 
26 

53 

32 

99 

29 

46 
28 

41 
29 

41 

32 

44 
17 

42 
32 

41 
29 

90 
26 

41 
11 

34 
32 

17 
33 

49 
30 

45 
31 

91 

28 

48 
35 

42 
37 

41 
37 

94 

34 

99 

34 

94 

31 

44 
38 

44.9 
12.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

49 
35 

54 

32 

49 
36 

45 
33 

4< 
30 

48 
27 

SO 
35 

44 
30 

45 
25 

99 

34 

9« 

26 

92 

33 

28 

40 
12 

44 
19 

44 
33 

47 
30 

48 
32 

42 
35 

37 
32 

36 

30 

46 
32 

51 
12 

94 

31 

50 
30 

44 
39 

44 

36 

49 
37 

62 

28 

95 

28 

92 

39 

48.2 
12.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 
MIN 

43 
36 

48 
32 

52 

35 

46 
32 

44 
30 

42 

28 

46 

32 

44 
28 

18 
22 

38 
26 

41 
28 

48 
28 

40 
30 

42 
11 

10 

10 

40 
32 

39 
31 

43 

30 

41 
32 

38 
30 

34 
28 

40 
30 

44 
32 

42 
28 

92 
30 

47 
36 

40 
38 

44 

30 

52 

10 

91 

30 

48 
34 

41.9 

30.7 

FLEMING  TON  I  NE 

MAX 
MIN 

46 
33 

53 

29 

46 
32 

43 

33 

45 
26 

44 
26 

47 
32 

42 
24 

45 
25 

52 
32 

99 

23 

47 

33 

45 

32 

48 
12 

47 
11 

45 
32 

45 
30 

47 
22 

41 
33 

34 

32 

37 

31 

43 

31 

46 

30 

91 
27 

48 
36 

42 
38 

44 
36 

94 

28 

57 
23 

99 

22 

92 

36 

44.7 
30.0 

FREEMOLO 

MAX 

MIN 

46 
39 

54 
33 

46 
38 

44 
33 

46 
30 

48 

29 

48 
33 

44 
27 

41 
24 

53 

32 

56 

27 

90 
33 

47 
30 

36 

11 

42 
12 

45 
30 

44 
29 

46 
27 

39 
33 

34 
32 

39 

30 

43 

31 

46 

30 

90 
26 

49 
35 

41 
37 

40 
35 

92 

32 

94 

25 

94 
29 

49 
37 

49.9 
11.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

58 
39 

50 
30 

58 
33 

57 
37 

48 
39 

47 
33 

53 

29 

50 
34 

4« 

31 

45 
26 

51 
33 

98 
29 

47 
24 

45 

26 

18 
13 

41 
34 

46 
31 

46 
28 

53 

27 

39 

34 

35 

32 

40 
32 

44 
29 

47 
31 

94 
29 

49 
35 

42 

38 

40 
34 

51 

11 

97 
28 

98 

32 

48.1 
11.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

38 

49 
29 

50 
32 

37 
25 

40 
25 

36 
27 

38 
27 

18 

18 

32 

14 

40 
12 

40 
21 

24 

26 

41 
28 

30 
26 

12 
23 

18 

24 

48 
27 

36 
27 

12 

26 

35 

24 

41 
26 

44 
22 

41 
20 

43 
31 

49 
31 

19 

30 

42 

28 

99 

25 

91 
32 

56 

11 

40.9 
29.4 

MIGHTSTOKN  1  N 

MAX 
MIN 

45 
38 

53 

36 

47 
37 

45 

34 

47 
30 

45 
29 

48 
34 

41 

27 

42 

26 

53 

33 

59 

28 

47 
34 

49 

29 

17 
12 

41 
14 

45 

30 

45 
30 

49 

27 

19 

14 

14 
32 

17 
11 

42 
32 

49 
30 

91 

28 

49 

39 

40 
38 

41 
35 

90 

35 

95 

28 

94 

30 

44 
17 

49.9 

12.0 

INDIAN  MILLS  2  H 

MAX 
MIN 

48 
40 

54 
27 

48 
38 

45 

34 

46 
27 

49 
24 

49 

34 

4S 

30 

43 
24 

52 

32 

99 

29 

46 

34 

44 
20 

17 
12 

41 
15 

44 

30 

44 
28 

48 
20 

19 

33 

14 

12 

17 
31 

44 
31 

4« 
31 

91 

24 

48 
35 

41 
38 

19 
35 

92 

11 

94 

24 

94 

28 

49 

17 

'  44.0 
10.9 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

45 

40 

50 
36 

44 
38 

42 
33 

43 

33 

46 

33 

47 
32 

40 
30 

40 
25 

50 
32 

99 

10 

42 
33 

44 
32 

14 
11 

40 
14 

42 

34 

41 
33 

40 
32 

19 

13 

11 

30 

14 

30 

49 

32 

48 
36 

46 
35 

45 

39 

41 
19 

48 
36 

90 

16 

90 
12 

91 
38 

42 
18 

41.4 
11.7 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

46 
35 

53 

31 

47 
35 

45 

35 

46 
29 

48 
26 

47 
34 

42 
30 

42 

27 

91 

33 

99 

27 

48 
15 

41 

27 

19 
13 

41 
16 

44 
32 

45 

31 

49 

25 

40 
33 

15 

32 

39 
32 

49 

33 

47 
30 

90 
26 

45 
36 

41 
19 

49 

36 

91 

27 

99 

27 

94 

29 

90 
18 

44.1 

11.6 

LAURELTON  I  E 

MAX 
MIN 

49 
39 

56 
31 

44 
38 

45 

33 

48 
30 

»1 
26 

51 

31 

4« 
27 

40 
22 

99 

31 

99 

25 

49 
26 

4* 
26 

36 
32 

45 
34 

50 
30 

49 
28 

46 
22 

38 

33 

14 

32 

38 
31 

4* 
32 

90 
29 

90 
26 

90 
36 

40 
37 

42 

36 

91 

10 

92 

24 

92 

24 

42 

18 

44.4 
30.1 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

42 
33 

48 
30 

43 
30 

40 
30 

43 

21 

45 

24 

42 
32 

35 

26 

42 
23 

46 
26 

48 
20 

42 

30 

49 
31 

40 
32 

43 
15 

40 
31 

41 
20 

44 
28 

40 
28 

35 

30 

37 
30 

42 
33 

47 
28 

51 

19 

43 
33 

40 
33 

90 

35 

91 

20 

90 
25 

94 

20 

47 
15 

41.4 

28.2 

LEES6URG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

56 

39 

56 
27 

46 
37 

47 
31 

46 
30 

48 
29 

47 
34 

50 
30 

4« 
28 

92 

28 

92 

26 

47 
32 

41 

22 

19 

30 

44 
34 

41 
31 

44 
31 

43 
29 

47 
34 

19 

30 

IS 

31 

49 

30 

47 
32 

49 

27 

47 
14 

49 
38 

43 
36 

49 

11 

91 

IC 

49 
29 

41 
17 

44.1 
11.1 

LITTLE  FALLS  I    E 

MAX 
MIN 

44 
33 

48 
31 

54 
34 

46 

33 

46 
29 

48 
31 

48 
35 

49 

29 

42 

23 

45 

31 

54 
27 

60 
33 

46 
30 

48 
32 

19 
11 

43 
34 

44 
32 

46 
30 

46 
34 

42 
32 

16 
29 

40 
32 

49 

34 

52 

29 

94 

37 

47 
17 

41 

17 

48 
33 

94 

26 

98 

31 

97 
IS 

47.4 
11.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

46 
39 

52 

37 

44 
38 

43 
35 

45 
34 

47 

33 

47 
35 

41 
30 

38 
28 

91 
34 

96 
10 

44 
39 

49 
34 

36 
33 

42 
IS 

41 
11 

49 
31 

41 
32 

IS 
15 

15 

33 

36 

31 

44 
32 

49 
33 

48 
32 

49 

19 

41 

38 

49 

14 

90 
IS 

9C 
29 

92 

32 

44 
40 

*4.4 

14.0 

L0M6  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 
29 

48 
32 

45 

30 

43 
26 

44 
25 

40 
27 

43 
32 

SI 
10 

99 

28 

46 
30 

49 
11 

46 
10 

41 
30 

36 

30 

41 
13 

44 
30 

45 

26 

43 
27 

16 

32 

39 

30 

38 
29 

44 
31 

47 

29 

59 

23 

49 
35 

41 
36 

44 
35 

91 

33 

94 

23 

91 

26 

44 
IS 

49.1 
29.8 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
38 

48 
31 

55 

39 

47 
34 

4* 
33 

♦7 
29 

S2 

11 

42 
12 

48 
26 

42 
31 

52 

11 

95 
15 

4« 
29 

41 
11 

40 
14 

4« 
33 

4» 

32 

46 
27 

50 
36 

40 
32 

19 

30 

19 

34 

44 
32 

48 
30 

93 

38 

90 
19 

41 

17 

42 
39 

54 
12 

99 

30 

99 
19 

47.4 
11.0 

MOOREETOHN 

MAX 
MIN 

4S 

40 

53 

32 

SI 

37 

45 

31 

47 
32 

4« 
28 

47 
33 

45 

31 

42 
28 

92 

31 

55 

30 

4« 
14 

44 
26 

19 

12 

43 
36 

44 
34 

44 
32 

48 
25 

38 
35 

14 

33 

39 
33 

43 

33 

44 
32 

51 
36 

44 
37 

41 

1« 

41 
14 

91 
11 

99 

26 

94 

31 

41 

17 

49.9 

12.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

42 
33 

45 

30 

51 

32 

41 
32 

41 
2S 

44 
26 

45 

32 

45 

28 

39 
23 

42 
31 

91 

29 

56 
32 

41 
30 

47 

11 

17 
12 

41 
32 

41 

27 

41 
29 

42 
32 

39 

11 

32 
30 

17 
10 

43 

30 

47 
33 

92 
14 

43 
14 

40 
14 

44 
15 

91 
24 

94 

27 

94 

17 

44.1 
10.9 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
38 

54 

37 

45 

39 

44 
35 

46 
34 

47 

34 

tl 

41 
30 

42 
27 

91 

34 

59 
12 

49 
35 

44 
31 

36 
12 

49 
16 

49 
14 

47 
32 

47 
14 

40 

14 

19 

32 

M 

11 

44 
11 

90 
33 

92 

36 

48 

39 

41 

19 

44 
17 

92 

14 

91 

12 

99 

14 

44 
19 

44.4 

14  (4 

NEM  BRUNSKICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

46 
39 

53 

34 

12 

37 

44 
34 

45 
31 

46 
30 

47 
35 

49 

29 

45 

25 

93 
33 

55 

29 

51 

34 

49 

14 

19 
12 

41 
14 

49 
12 

49 

31 

44 
30 

40 
35 

19 

12 

16 

10 

41 

12 

48 
32 

50 

30 

46 
16 

42 

18 

42 
35 

91 
19 

95 

29 

95 

29 

92 

17 

44.1 
12.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

40 
33 

44 
31 

SO 
32 

44 
31 

41 
25 

41 

26 

41 
11 

41 

27 

IT 
25 

IS 
27 

47 
27 

92 

11 

4« 
12 

47 
>2 

»T 
*2 

18 
12 

41 
30 

42 

28 

42 
31 

M 

10 

11 

29 

19 

29 

41 

27 

44 
22 

49 
11 

42 

14 

19 

35 

47 
21 

92 

21 

91 

26 

91 
M 

41.4 
29.9 

PATEDSON 

MAX 
MIN 

4» 

35 

SO 
34 

»5 

34 

44 
32 

46 

31 

48 
31 

90 
35 

49 
27 

42 
23 

44 
27 

92 

29 

99 

32 

49 

30 

48 

11 

19 

11 

42 
11 

4« 
11 

42 
32 

46 
35 

42 
12 

19 

11 

42 

12 

47 
39 

91 

34 

94 

18 

47 

18 

41 

17 

44 
14 

91 

11 

97 
14 

M 
19 

47. 9 

12.4 

PEMBERTON  i   E 

MAX 
MIN 

49 
40 

54 

29 

51 

39 

48 
35 

49 
29 

48 
26 

50 
14 

4« 
29 

44 
23 

94 

27 

96 

29 

»1 
19 

49 

24 

40 
32 

41 
11 

49 

10 

49 
10 

48 
22 

40 
34 

19 

31 

18 

30 

44 
30 

46 
31 

*0 

25 

44 

15 

42 

19 

42 
14 

94 

12 

94 

24 

99 

27 

90 

4T.2 
M.9 

PHILLIPSBURS 

MAX 
MIN 

44 
3S 

S2 

34 

53 

35 

SO 
34 

46 

30 

46 

29 

4* 
35 

47 
29 

49 

34 

91 

12 

91 

28 

92 

11 

44 
32 

41 

12 

41 
16 

45 
12 

44 
30 

47 
28 

46 

34 

38 

31 

39 

36 

49 
33 

48 
32 

92 

25 

90 

36 

44 
17 

44 
14 

99 

30 

94 

17 

94 
10 

92 
IB 

47.4 
*2.T 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

48 
36 

»6 

31 

44 
35 

45 

34 

48 
28 

48 
26 

50 
16 

49 

10 

47 
24 

5iB 
11 

98 

29 

48 
14 

48 
32 

38 

12 

47 
12 

49 

31 

47 
30 

47 
34 

40 
35 

14 

32 

M 

31 

48 
11 

91 

27 

94 

29 

90 

34 

4* 

18 

44 
16 

94 

14 

99 

29 

99 

28 

44 
M 

47.9 
11.7 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

60 
38 

40 
27 

53 

32 

45 

33 

46 
29 

47 
25 

S2 
31 

51 

28 

4a 

21 

40 
29 

4* 
28 

12 

47 
24 

44 
27 

18 

27 

49 

30 

49 

27 

47 

24 

19 

10 

18 

29 

49 

30 

4* 
29 

90 
38 

90 
19 

40 
17 

40 
14 

48 
28 

44 

26 

92 
14 

44.7 
10.4 

S*«   r«f«r«nc«   cotaa   follovlBc   Station   IfM 


CONTINUED 

E 

lA] 

[L^ 

'  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
MARCH  1958 

Day  Of 

Month 

0 

5 

StaUon 

4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

♦7 
36 

5* 
3« 

45 
38 

45 
33 

4« 
30 

50 

29 

48 
32 

42 

29 

44 
25 

54 
32 

99 
29 

56 
33 

90 
28 

39 

33 

42 
33 

46 
34 

47  45 
30   30 

41 

34 

33 

32 

35 

30 

45 
32 

91 

31 

94 

30 

48 
38 

43 
37 

45 

37 

54 
33 

98 
29 

56 

32 

43 

38 

47.1 
32  .S 

RUNYON 

MAX 
MIN 

35 

31 

90 
32 

91 
35 

49 
28 

46 
26 

90 
24 

49 
23 

52 

29 

56 
32 

56 
23 

54 
34 

49 
33 

42 
32 

44 
26 

49 

24 

46  48 
26   28 

47 

34 

39 

33 

37 

32 

49 

30 

90 
28 

93 

26 

46 

33 

42 

39 

42 
31 

54 
28 

96 
22 

57 
22 

53 

28 

49«0 
29.3 

SANOT  HOOK  LSSTA 

MAX 
MIN 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

«5 

3S 

33 

32 

*3 
3* 

44 
33 

4« 
27 

46 

28 

47 
35 

41 
29 

45 
26 

53 

33 

55 

25 

46 
34 

46 
31 

37 
32 

43 
35 

46 
30 

44  47 
29   24 

39 

35 

35 

32 

39 
31 

45 
30 

49 
28 

91 
28 

48 
36 

42 
39 

46 
36 

52 

33 

56 
27 

54 
27 

90 
38 

46.2 

31.4 

SUSSEX  S  N 

MAX 
MIN 

30 

42 

30 

49 
30 

43 

29 

40 
25 

41 
28 

4« 
27 

40 
26 

32 
21 

39 
24 

47 
22 

50 
28 

40 
27 

46 

30 

36 
30 

38 

30 

39  41 
27   28 

42 

28 

40 
28 

32 

28 

39 

28 

40 
30 

49 
23 

47 
25 

40 
30 

39 

30 

48 
24 

52 

22 

99 

27 

53 

31 

42.5 
27.3 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

47 

40 

32 

48 

38 

45 
35 

47 
32 

48 

29 

48 
32 

44 
29 

44 
27 

94 
34 

56 

30 

46 
34 

49 

30 

38 
32 

43 
35 

46 

31 

47  48 
30   29 

39 
33 

34 
32 

37 
31 

49 
32 

48 
32 

93 

31 

90 
36 

42 

39 

44 
35 

95 

34 

59 

29 

99 

34 

45 
38 

48.8 
32.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

♦7 
«1 

93 

39 

49 
38 

44 
35 

47 
36 

48 

33 

47 
33 

43 

31 

42 
29 

92 

34 

54 

33 

49 
39 

43 
33 

40 
33 

42 

36 

44 
34 

49  44 
33   33 

38 
33 

34 
32 

37 

32 

44 
33 

48 
34 

90 
34 

46 

38 

42 

39 

46 
37 

91 
35 

94 
32 

54 
36 

43 
38 

45.7 
34.6 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

»1 
38 

54 

28 

45 
38 

47 
34 

49 

30 

57 
26 

50 
32 

46 
29 

42 

20 

50 
30 

58 

26 

90 
34 

41 

21 

40 
30 

45 

34 

46 
30 

40  46 
28   20 

40 
30 

36 

30 

36 
30 

36 
31 

49 
29 

90 
31 

46 
39 

44 
39 

40 
36 

90 
30 

46 
25 

52 

22 

45 

34 

46.0 
30.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

s. 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRONSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  DNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
HIN 

34 
32 

38 
32 

36 
33 

38 
33 

40 
33 

39 
32 

43 

33 

42 
32 

42 

30 

47 
34 

50 
33 

44 

36 

42 

36 

36 
35 

35 
34 

40 
32 

43 
33 

42 
34 

37 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

35 
33 

42 
32 

41 
37 

39 
38 

38 
36 

43 
34 

49 
34 

45 
36 

41 
40 

40.1 
33.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

34 
32 

36 
32 

37 
33 

38 
33 

38 
33 

42 
34 

40 
32 

39 
31 

43 
34 

45 
34 

41 
37 

41 
36 

36 
35 

35 
35 

39 
33 

40 
34 

40 
34 

37 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

40 
32 

41 
37 

39 
38 

38 
36 

42 
35 

47 
35 

44 
37 

41 
40 

38.8 
34.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

33 
32 

36 
32 

37 
33 

38 
34 

38 
33 

41 
34 

39 
33 

39 
32 

43 

34 

44 
35 

41 
37 

41 
36 

36 
35 

36 
35 

39 
33 

40 
34 

40 
34 

37 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
32 

34 
33 

40 
32 

41 
36 

39 
38 

38 
36 

42 
35 

46 
36 

44 

37 

41 

40 

38.6 
34.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

33 
32 

35 
33 

35 
34 

36 
35 

36 
34 

37 
35 

36 
35 

36 
34 

39 
36 

40 
36 

39 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
36 

37 
35 

37 
35 

38 
36 

38 
35 

37 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

38 
34 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

39 
37 

42 
37 

41 
39 

40 
40 

37.2 
35.6 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

35 
33 

35 
34 

35 

34 

35 
35 

36 
35 

37 
36 

3G 
35 

36 
35 

38 
36 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

38 
37 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

37 
35 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

37.0 
36.1 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

37 
35 

37 
36 

37 
36 

38 
36 

38 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
36 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
39 

40 
39 

37.5 
36.6 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass . 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s  §  1 

a 

Station 

a 

o  a  q 

111 

a.xi  a 

i 
< 

i  1 

9 

g    1 

s    1 

°| 
5J 

a 

o  w 
••  w 

o. 

O  E- 
O  CO 

o  w 

g 
3 

3 

g 
I 

i 

•3 
5 

<iS  3 

ATLANTIC  CITY  WB 

- 

- 

19.1 

69 

N 

20 

" 

- 

- 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

14 

46 

6.8 

LONE  BRANCH 

NW 

22 

16.5 

58 

NE 

19 

- 

84 

680 

66 

1 

3 

4 

2 

2 

0 

12 

49 

6.9 

NEWARK  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

12.5 

31++ 

WNW 

7 

69 

72 

57 

63 

2 

5 

4 

1 

1 

0 

13 

- 

7.2 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

11.3 

31 

NW 

7 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

5 

4 

1 

0 

14 

50 

6.9 

0  12:00  Noon 

m:«  aot*B  follovlnc  Station  Iad*x. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
MARCH   1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITV  WB 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

T 

.1 
T 

T 

T 

2.8 

T 
3 

1 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

- 

- 

- 

- 

T 

12.0 

6.0 

- 

- 

- 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

.5 

1 

1 

1 

7.5 
8 

4.5 
11 

9 

7 

5 

4 

9.0 
12 

2.0 
21 

.8 
21 

20 

15 

10 

5 

3 

2 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

11.0 
11 

9.0 
20 

12 

8 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

5.5 
3 

T 
2 

.5 

T 

12.0 
8 

8.5 
9 

T 
8 

3 

T 

T 
T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

9.0 
9 

5.5 
14 

7 

4 

2 

HIGBTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

T 

.5 

T 

8.0 
8 

3.5 
10 

7 

5 

3 

1 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

2.5 

T 

T 
T 

12.0 
12 

3.5 
11 

8 

5 

3 

1 

T 

LAHBERTTIIXE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
2 

T 
T 

6.0 
6 

8.0 
12 

6 

3 

T 

T 

T 

LAURELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

3.5 
4 

7.0 

7 

4 

2 

T 

LAYTON  3  NK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

.5 
3 

2 

T 

13.5 
13 

6 

6 

4 

2 

2 

19.  £ 
20 

5.7 
27 

14 

11 

8 

7 

5 

4 

T 

T 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

,1 

T 

4.5 
5 

1.0 

6 

T 
4 

2 

2 

1 

4,0 
5 

5.0 
10 

1.0 
10 

5 

3 

2 

1 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3.5 
3 

T 
2 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

: 

- 

- 

- 

- 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

9 

8 

7 

6 

-. 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

6.0 

1.0 

T 

T 

6.9 

10. e 

4.3 

T 

- 

T 

T 

NEWARK  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

4.6 
3 
.5 

2 
.5 

T 

T 

9.5 
3 
.8 

5.3 

9 
1.9 

T 
7 
1.8 

3 
1.2 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
3 

T 

6.7 
6 

4.5 
8 

5 

3 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

6.0 
6 

4 

3 

1 

7.0 
7 

13.0 
20 

T 
12 

8 

4 

T 
2 

2 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

1.0 

7 

T 

4.0 

8.0 
10 

1.0 

6 

- 

_ 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

10.0 
10 

6.0 
11 

7 

4 

3 

1 

PEILLIPSBtJBG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

5 

T 

1 

T 
T 

7.0 
7 

7.0 
14 

8 

4 

3 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

4.1 

- 

- 

- 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.8 
5 

2 

T 

3.2 
3 

2.8 
6 

4 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
4 

T 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

12.0 
12 

7 

3 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

1 

5.0 
5 

5.0 
5 

3 

2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

2.2 
4 

1 

3.0 

13.6 
4 

1.2 
10 

5 

3 

1 

T 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 
T 

9.0 
9 

2.0 

7 

3 

3 

T 

T 

6.0 
6 

6.0 
12 

2.0 
14 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
UARCH  1958 


'xsoXines  a.e  drawn  through  points  of  approxi^tel.  e^ual  values.   Hourly  precipitation  data  .ro.  recorder  substations  -ill  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MARCH  1958 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

1 

OBSERVATION 

g 

g 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STAnON 

Q 

COUNTY 

< 

b 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

1 

1 

i 

& 

1^ 

ii 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

74 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

1 

39  22 

74 

25 

a 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

39  54 

75 

50 

IIP 

UP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

1 

39  37 

26 

20 

6P 

N.V.  FORESTRY  SVC 

BELLEPLAIN 

06fl0 

CAPE  MAY 

1 

39  16 

74 

52 

49 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40  10 

yt, 

02 

19 

MIO 

CITY  WATER  DEPT 

BELV IDtRE 

0720 

MARREN 

2 

40  50 

75 

05 

289 

5P 

5P 

HISS  C.  S.  HIXSON 

BERLIN  1  W 

7 

39  48 

7A 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

BLACKKELLS  MILLS 

oe*7 

SOMERSET 

10 

40  29 

74 

35 

27 

7A 

HENRY  H.  MILLER 

flOONTON  2    SE 

0907 

MORRIS 

a 

40  54 

74 

24 

280 

SA 

8A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

BOUND  BROOK  i  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

74 

33 

20 

BA 

AMERICAN  CYANAHID  CO 

SRANCHVILLE 

SUSSEI 

2 

41  09 

7A 

ALBERT  M.  OAVENPORT 

QRIOOETON  1  N£ 

102S 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75 

12 

114 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WSNJ 

BUHHN6T0N 

I2U 

BURLINGTON 

bP 

6P 

PUBLIC  SVC  E  +  6  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

6 

41  07 

74 

30 

1040 

8A 

NEWARK  MATER  DEPT 

CAI40E  BROOK 

133& 

ESSEX 

8 

40  45 

74 

21 

IBO 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WTK  CO 

CANTON 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  56 

74 

57 

17 

5P 

5P 

C 

N.WE5T  MAGNESITE  CO 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

e 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75 

10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

a 

41  03 

74 

26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

8 

40  44 

23 

185 

6A 

CHATSWORTH  S  S 

1596 

BURLINGTON 

39  44 

74 

32 

90 

5P 

5P 

WILLIAM  S.  HAINES 

CLAYTON 

GLOUCESTER 

6P 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  3B 

7* 

55 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNEk 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

2 

39  41 

75 

30 

12 

HID 

OU    PONT  0£  NEMOURS 

ELIZABETH 

40  40 

5P 

5P 

UNION  CO  PARK  COMM 

EL12ABETHP0RT 

2«52 

UNION 

40  39 

12 

C 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

e 

40  50 

74 

18 

250 

8A 

8* 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEHINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74 

51 

134 

5P 

5P 

M 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75 

10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

17 

194 

6P 

6P 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

07 

ISO 

GREAT  MEADOWS  <.  N 

3416 

WARREN 

2 

40  56 

74 

55 

540 

c 

GAMMA  CHEMICAL  LURP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41  09 

74 

20 

650 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

^ 

40  53 

74 

03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAMHONTON  2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74 

<>a 

85 

8A 

8A 

W.  HUBBARD  PARk'hURST 

HIGH  POINT  PARK 

N.  J.  DEPT.  OF  CONS. 

10 

40  16 

8P 

JAMES  R.  PICKERING 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

40  17 

74 

32 

75 

c 

DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

, 

39  4B 

7^ 

47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40  43 

74 

15 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

1 

JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

40  22 

74 

57 

75 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAUREL TON  1  E 

4700 

OCEAN 

1 

40  04 

74 

07 

20 

MID 

HID 

C  M 

GEORGE  G.  WADUILL 

LAVTON  3  NU 

4735 

SUSSEX 

2 

41  15 

74 

51 

480 

6P 

5P 

H 

A.  M.  DEPUE 

4P 

LEES8URG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

4887 

PASSAIC 

a 

40  53 

74 

it. 

157 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLV  WTR  CUMM 

I 

HlO 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

74 

46 

660 

6P 

6P 

» 

ARTHUR  BAMKMAN 

LUMBEHTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39  58 

7* 

48 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

41  01 

24 

NEWAMK  WATER  DEPT 

MAHMAH 

5104 

BERGEN 

6 

41  06 

74 

10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

34 

HID 

JOHN  L.  RAUCLIFFE 

MARLBORO  5CS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74 

14 

120 

c 

6ER0W  BRILL 

^ 

g 

OBSERVATION 

6 

g 

M 

TIME  AND 

X 

6 

P 

TABLES 

STATION 

G 

COUNTY 

^ 

H 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

i 

1 

^ 

g 

I 

3 

1 

MARLTON  1  W 

5252 

2 

39  54 

90 

bP 

DAVID  GRISCOM 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

39  27 

74 

44 

50 

5P 

H 

ELMER  EARLE 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

1 

40  59 

210 

MID 

RIOOEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

« 

39  24 

75 

03 

8A 

aA 

C 

H 

L.  J.  OALLAHER 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41  01 

74 

32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74 

58 

5^ 

MID 

«A 

H 

H.  J.  WILLAHD 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

e 

40  50 

74 

30 

500 

4P 

4P 

H 

JAMES  C.  LUNG 

NEWARK  WB  AIRPORT 

ESSEX 

40  42 

10 

11 

MIU 

c 

U.  S.  WEATHtH  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

74 

26 

80 

5P 

5P 

iH 

ARTHUR  H.  AnLUUIST 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

4 

40  57 

74 

02 

12 

HID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

74 

45 

565 

BA 

8A 

c 

H 

NEWTUN  WTR  SWR  CUMH 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41  02 

NEWAMK  WATtX  DtPT 

6544 

10 

45 

260 

OAN  A.  COUWILIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40  47 

74 

MID 

c 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40  55 

T. 

09 

100 

flA 

8A 

M 

P.  J.  DEL  VtCCHlO 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74 

38 

60 

5P 

5P 

H 

CHARLES  A.  UOEHLLRT 

PHILLIPS8URG 

6974 

WARREN 

2 

40  41 

75 

12 

182 

3P 

3P 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

2 

40  42 

75 

12 

196 

9A 

JOINT  TOLL  BRuGt  COM 

PLAINFIELO 

10 

40  36 

120 

8P 

ep 

MRS  VIVIAN  SCHtMtM 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40  34 

74 
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VAB  This  entry  in  tiae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  variable. 


I  ground  values  are  at  7:00  a. a.,  E.S.T. 


to  be  published  lat< 


'   theraoaetere  are  exposed  In  a  shelti 


stsiled  daily  i 
la  Hourly  Preclpltatl< 


In  the  Station  Index  the  le 


Weighing  Sain  Cage  Recording  Statloi 
"Soil  Teaperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  oo  Ground"  Table 
"Suppleaeotal  Data"  Table. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


APRIL  1958 
Volume  LXIII  No.  4 


ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  APRIL  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   86°  on  the  20th  at  Belvidere 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  9th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   8.47  inches  at  Cedar  Grove 

Least  Total  Precipitation:   3.65  inches  at  Bridgeton  1  NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.24  inches  on  the  11th  at  Cape  May  3  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   4.5  inches  at  Oak  Ridge  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  4+  at 

Canistear  Reservoir 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY. 
APRIL    1958 


Temperature 

Precipitation 

?  1 

<  2 

S  i 

1 

B 

1  0   g 

Q  Ul  F^ 

s: 

& 

.3 

1 

8 

1 

N 

o  ol  Day 

^ 

1^2 

>- 

& 
1 
g 
& 

1 

Snow 

Sleet 

No 

of  I3ays 

SUtion 

Max 

Mm 

1 

II 

X  <3 

1 

2 

a 

^1 

s5 

o 
=  2 

-o 

NORTHERN 

BELVIOERE 

65.0 

40,0 

52.5 

1.6 

86 

20 

26 

9 

380 

0 

0 

6 

0 

6.63 

2,69 

1.31 

28 

.0 

0 

10 

5 

2 

BOON TON  2    SE 

AM 

51.9 

40,3 

51.1 

2.4 

81 

20 

27 

9 

413 

0 

0 

4 

0 

5.85 

3,1' 

1.81 

7 

0 

10 

ft 

7 

CANOE  BKOOK 

AM 

61.6 

39.9 

50.8 

2.5 

81 

22 

26 

10 

4  24 

0 

0 

5 

0 

7.61 

3.56 

1.73 

7 

.5 

T 

n 

10 

ft 

3 

CHAKLOTTEBURG 

AM 

60,? 

35,2 

48.2 

.2 

80 

20 

2', 

9+ 

497 

0 

0 

8 

0 

7.02 

2.93 

1.9B 

7 

7.0 

7 

11 

11 

ft 

7 

ELIZABETH 

65.0 

41,5 

53,3 

1.6 

80 

21  + 

28 

9 

347 

0 

0 

4 

0 

6.91 

3.06 

1.97 

28 

T 

0 

ft 

5 

2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

60. 4 

42,8 

51,6 

78 

22 

26 

Q 

399 

0 

0 

2 

0 

6.30 

1.62 

7 

.0 

0 

8 

ft 

2 

FLEMINGTON  1  NE 

63.8 

3B,6 

51,2 

,1 

HO 

19 

24 

4 

406 

0 

0 

6 

0 

6.26 

2.61 

1.76 

6 

T 

0 

9 

5 

2 

HIGH  POINT  PARK 

56, OM 

36,  8M 

45, 4M 

82 

20 

16 

9 

556 

0 

0 

13 

0 

1.65 

7 

JERSEY  CITY 

58.1 

43,9 

51,0 

,6 

74 

19 

28 

9 

411 

0 

0 

1 

0 

7.28 

3,83 

1.87 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

LAMBERTVILLE 

64.9 

40.5 

52,7 

2,0 

81 

20 

2P 

9 

365 

0 

0 

6 

0 

5.78 

2,1" 

1.71 

ft 

T 

0 

a 

4 

2 

LAYTON  3  NW 

62. 5M 

34,  4M 

48. 5M 

1,1 

83 

19 

10 

10+ 

493 

0 

0 

10 

0 

5.49 

1,77 

1.35 

ft 

2.0 

T 

11 

9 

4 

2 

LITTLE  FALLS  1  E 

AM 

63.7 

41.0 

52.4 

2,0 

83 

20 

28 

9 

378 

0 

0 

5 

0 

6.67 

2,43 

1.46 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

LONG  VALLEY 

62.9 

38.3 

50.6 

80 

19 

25 

Q+ 

426 

0 

0 

9 

0 

6.57 

2,76 

1.60 

6 

.0 

0 

9 

5 

2 

MORRIS  PLAINS 

AM 

61.5 

38.9 

60.2 

81 

20 

26 

9 

437 

0 

4 

5 

0 

7.26 

2.02 

7 

.5 

0 

11 

5 

2  ■ 

NEWARK  WS  AIRPORT 

R 

62.2 

43.8 

53.0 

3,0 

81 

21 

30 

9 

356 

0 

0 

1 

0 

6.41 

3,14 

1.89 

78 

T 

T 

n 

7 

5 

2 

NEWTON 

AM 

61.1 

37,9 

49.5 

1.3 

81 

20 

25 

9  + 

465 

0 

0 

8 

0 

6.53 

2.93 

1.39 

7 

.0 

0 

11 

6 

2 

PATERSON 

AM 

63.1 

42,5 

52.9 

2,0 

83 

22 

26 

9 

366 

0 

0 

1 

0 

7,18 

3,22 

1.60 

7 

.3 

T 

11 

9 

7 

3 

PHILLIPSBURG 

65.5 

41,0 

53,3 

3,1 

81 

20+ 

27 

9 

357 

0 

0 

5 

0 

6,39 

2,49 

1.65 

28 

T 

0 

10 

6 

2 

PLAINFIELD 

54,0 

40,5 

52.3 

1,6 

81 

19 

27 

9 

376 

0 

0 

4 

0 

5,31 

2,56 

1.85 

5 

.0 

0 

7 

5 

2 

RIDGEFIELD 

63.7 

41,7 

52.7 

2,5 

83 

19 

29 

9 

364 

0 

0 

3 

0 

6,87 

3.21 

2.07 

6 

1.0 

0 

6 

5 

3 

SOMERVILLE 

63.2 

40,0 

51.6 

1.3 

79 

21  + 

27 

9 

395 

0 

0 

4 

0 

5.86 

2.32 

2.03 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

SUSSEX  3  N 

AM 

59.8 

35,0 

47.9 

-  1.4 

80 

20 

23 

9 

509 

0 

0 

11 

0 

6.77 

3,03 

1.45 

7 

.0 

0 

11 

ft 

1 

DIVISION 

51.1 

1,4 

6.51 

2,83 

.3 

SOUTHERN 

AUDUBON 

64.5 

43,2 

53.9 

82 

20 

30 

9 

337 

0 

0 

2 

0 

4.23 

1.51 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

BELLEPLAIN 

64,5 

40.9 

52.7 

81 

20 

28 

8+ 

356 

0 

0 

5 

0 

4.96 

1,40 

1.51 

11 

.0 

0 

ft 

4 

3 

BRIDGETON  1  NE 

AM 

64. 4M 

42,  3M 

53. 4M 

.9 

81 

21 

29 

9+ 

338 

0 

0 

4 

0 

3.65 

,52 

1.20 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

BURLINGTON 

44,2 

M 

84 

20 

29 

9 

0 

0 

3 

0 

4.55 

1.13 

1.40 

6 

T 

0 

8 

3 

2 

CHATSWORTH  5  S 

54.3 

41.5 

53.0 

82 

21 

29 

9 

358 

0 

0 

4 

0 

4,49 

1.10 

28 

,0 

0 

7 

5 

1 

CLAYTON 

64,7 

42.2 

53,5 

82 

20 

29 

9 

349 

0 

0 

3 

0 

5,58 

1.43 

30 

T 

0 

8 

6 

3 

FREEHOLD 

63,4 

41.2 

52.3 

1,8 

79 

20 

27 

9 

377 

0 

0 

3 

0 

5.68 

2.12 

1.53 

6 

,0 

0 

5 

5 

3 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

64,9 

42.0 

53,5 

1,5 

84 

21 

30 

10 

342 

0 

0 

4 

0 

5.43 

1.76 

1.04 

28 

,0 

0 

8 

7 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

53,4 

41.4 

52,4 

1,8 

80 

20+ 

28 

9 

372 

0 

0 

4 

0 

5,18 

1,88 

1.82 

6 

,0 

0 

6 

4 

3 

INDIAN  MILLS  2  W 

64,2 

40.5 

52,4 

1,2 

85 

20 

27 

10+' 

381 

0 

0 

6 

0 

4,73 

1.27 

1.26 

28 

,0 

0 

8 

6 

1 

LAURELTON  1  E 

61.9 

39,1 

50.5 

-   .1 

75 

21+ 

26 

10+ 

428 

0 

0 

5 

0 

5,60 

1.88 

1.07 

28 

T 

0 

8 

5 

2 

LEESBUR6  STATE  FARM 

63.0 

40,9 

52.0 

76 

20 

28 

5 

387 

0 

0 

5 

0 

4.30 

1.33 

11 

.0 

0 

6 

4 

2 

MILLVILLE 

64.0 

43,9 

54.0 

83 

21 

31 

9 

337 

0 

0 

4 

0 

4,53 

.97 

28 

T 

0 

8 

4 

0 

MOORESTOWN 

63.7 

43, 3M 

53. 5M 

2.5 

82 

20 

29 

9 

347 

0 

0 

3 

0 

4,24 

.77 

1.25 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

64,1 

41,6 

52.9 

2,1 

79 

19 

27 

9 

359 

0 

0 

3 

0 

5,97 

2.63 

2.00 

6 

T 

0 

7 

4 

2 

PEMBERTON  3  E 

65.1 

40,7 

52.9 

.8 

82 

20 

28 

9+ 

359 

0 

0 

5 

0 

4,99 

1.55 

1.19 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

59,9 

40,4 

50,2 

■  2 

76 

24 

27 

5 

436 

0 

0 

5 

0 

5,33 

1.74 

1.24 

11 

.0 

0 

8 

5 

1 

RUNYON 

67,2 

36,5 

51,9 

2.8 

B2 

19 

22 

5 

386 

0 

0 

8 

0 

5,46 

1,90 

1.92 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

TRENTON  2 

64, 5M 

43, IM 

53. 8M 

81 

20 

28 

9 

336 

0 

0 

1 

0 

6,89 

3.16 

T 

0 

TRENTON  WB  CITY 

R 

53.4 

44,5 

54.0 

3.3 

83 

20 

28 

9 

339 

0 

0 

1 

0 

5,77 

2,77 

2.23 

6 

.0 

0 

6 

3 

3 

TUCKERTON 

61.0 

39,5 

50.3 

75 

23 

25 

5+ 

436 

0 

0 

7 

0 

6.47 

1.30 

11 

.0 

0 

8 

7 

3 

WOODSTOWN 

M 

82 

20 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

52.7 

1.4 

5.19 

1.75 

T 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 

R 

57.4 

45,0 

51.2 

1.8 

72 

23 

32 

9 

408 

0 

0 

1 

0 

4.33 

.93 

1,34 

11 

,0 

0 

8 

3 

1 

CAPE  MAY  3  W 

60, 2M 

44.  7M 

52. 5M 

72 

19 

34 

9 

368 

0 

0 

0 

0 

5.84 

2,24 

11 

,0 

0 

LONG  BRANCH 

58,6 

42.5 

50.6 

1.1 

72 

21 

30 

9 

424 

0 

0 

3 

0 

5.80 

2.26 

1.34 

6 

.0 

0 

8 

5 

2 

SANDY  HOOK  LBSTA 

DIVISION 

51.4 

1.7 

5.32 

2,07 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  33   - 


DAILY  PRECIPITATION 
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AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

BELvIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACKWELLS  MILLS 
BOON TON  2  se 
BOUND  BROOK  I  M 


Day  of  month 

13  I    14  I    15 


22  I  23 


25  I  26      27 


8RANCMVILLE 
BRIDCETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURO 

CHATHAM 

CMATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPMATER 

ELIZABETH 

EL  I ZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  I    NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
MAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOHN  1  N 
INDIAN  MILLS  2    W 

IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 

MAHWAH 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

HILLVILLE 
MILTON 
MOORESTOHN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  HATER  WORKS 
RAHWAV 

R1DGEFIELD 

RINGWOOD 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBOftO  $  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  Wa  CITY 

TUCKERTON 

VINELAND 

NANAOUE  RAYMOND  DAM 
HERTSVILLE 

MESTFIELO 
WOODCLIFF  LAKE 

HOODS TOWN 


6.53 
3*63 

A.53 

6,5\ 
7,51 

3.91 


6*20 
6*30 
0.26 


6*45 
7.28 
3.79 
S.60 

4.30 


6.71 

6.76 
4.00 
4*61 
6.7S 

4«53 
6.46 
4«24 
7.Z6 
6.41 

5.97 
6.72 
6.33 
6*33 

6*94 

7.14 


6*67 
6*31 
3.46 


RECORD  MISSING 


6.47 

ft.eo 

6*62 

6.02 


*a7   *02   T 


l.«0 

1.37 
1«»3 


l.M 
I. 00 
1.42 


1*60 
l.>4 
1.29 


See  Reference  Note 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1958 


Station 

Day 

Of 

Month 

® 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  KB 

MAX 
MIN 

S3 

41 

59 
38 

49 
37 

49 
40 

51 

41 

50 
44 

61 
46 

54 
38 

52 

32 

45 
39 

43 

39 

48 

38 

63 

40 

70 
45 

63 

48 

55 
46 

60 
46 

60 
47 

66 
50 

60 
60 

57 
52 

58 

50 

72 
49 

61 
51 

68 
57 

64 
47 

51 
49 

96 

60 

60 
53 

61 

48 

97.* 

45<0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

53 

»0 

58 
39 

58 
34 

61 
32 

62 
33 

57 

45 

59 
45 

52 
36 

52 
30 

54 
33 

44 
35 

48 
3B 

55 

39 

69 
36 

75 
43 

68 

44 

72 
42 

77 
44 

81 

47 

82 

53 

78 
61 

70 
67 

76 
56 

75 

50 

67 
52 

62 

40 

59 

46 

65 
47 

77 
54 

62 

46 

64.5 
43.2 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

56 
34 

58 

35 

56 
31 

58 
28 

67 
30 

55 

43 

63 

48 

58 
28 

53 

30 

50 
30 

50 
40 

48 
34 

63 
37 

70 
35 

76 

40 

65 
38 

69 

40 

73 

41 

74 
42 

81 

45 

79 
57 

66 
56 

76 
52 

73 

43 

67 
56 

65 
40 

62 

42 

68 
47 

75 
54 

71 
52 

64.5 
40.9 

SELVIDERE 

MAX 
MIN 

5* 
38 

66 
36 

69 
31 

62 
30 

64 
32 

60 
42 

53 
42 

46 
35 

54 

26 

59 
29 

52 
35 

50 
35 

65 
34 

67 
31 

74 
35 

70 
40 

76 
34 

81 
41 

82 
45 

85 
55 

81 
56 

73 
59 

75 
67 

74 
46 

70 
47 

64 
39 

58 

41 

92 

40 

71 
46 

63 

42 

65.0 
40.0 

HOONTON  2  SE 

MAX 

MIN 

42 

38 

50 
37 

55 
36 

55 
33 

63 
29 

61 
42 

51 
42 

55 

35 

47 
27 

50 
28 

59 
32 

40 
34 

47 
39 

62 
41 

66 
36 

74 
40 

55 
35 

72 
39 

76 
47 

81 

51 

78 
49 

78 
56 

68 
55 

73 
41 

74 
50 

73 
44 

99 
44 

92 

42 

99 

43 

77 
43 

61.9 
40.3 

8R10GET0N  1  NE 

MAX 
MIN 

45 
39 

52 
35 

58 
32 

57 
29 

35 

57 

60 
36 

54 
29 

51 

30 

54 

37 

63 
38 

69 
42 

72 
43 

67 
40 

72 

41 

77 
44 

81 
57 

77 
57 

68 
54 

73 

54 

75 
55 

36 

69 

96 
46 

68 
54 

74 
50 

64.4 
42.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

39 

38 

37 

32 

33 

43 

47 

38 

29 

32 

37 

37 

39 

36 

75 
45 

67 

47 

72 
43 

77 
46 

81 
49 

84 
62 

81 
62 

72 

60 

76 

56 

77 
49 

71 

55 

69 
43 

60 
46 

64 
46 

78 
53 

74 
47 

44.2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

42 

38 

50 
37 

66 
39 

55 
34 

59 
35 

64 
43 

53 
45 

55 
37 

46 

28 

50 
25 

56 
34 

39 
35 

62 
33 

62 
29 

67 
31 

74 
34 

64 

32 

68 
37 

76 
46 

76 
51 

76 
46 

81 
57 

71 
56 

74 
40 

75 
52 

67 
45 

60 
43 

52 

43 

54 
47 

76 
45 

61.6 
39. 0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

50 
39 

61 
40 

55 

42 

55 

35 

55 
30 

54 
34 

50 
35 

46 
41 

50 
40 

59 

44 

67 
45 

65 
47 

51 
45 

67 
45 

58 
45 

72 

46 

70 
46 

68 
60 

60 
61 

69 

50 

64 

46 

62 

53 

62 

47 

60 
49 

62 
49 

54 
52 

60 
52 

60.2 
44.7 

CHARLOTTERURG 

MAX 
MIN 

40 
36 

49 
34 

54 

34 

54 
29 

59 
24 

61 
36 

51 

39 

53 

33 

44 
24 

48 
25 

57 
32 

37 
33 

43 
35 

61 
33 

67 

30 

72 
31 

64 
30 

70 
33 

76 
39 

80 
39 

77 
45 

78 
54 

69 
64 

72 
37 

73 
48 

65 

39 

97 
40 

49 
39 

94 
41 

71 
40 

60.2 
36.2 

CHATSWORTM  *  S 

MAX 
MIN 

54 
38 

58 
34 

54 
38 

60 
31 

60 
32 

65 

48 

50 
49 

54 
33 

52 
29 

61 

31 

44 
35 

46 
37 

64 
35 

69 
33 

74 
46 

66 

41 

69 

40 

73 
42 

78 

47 

79 

50 

82 
55 

75 
57 

75 
53 

73 

46 

68 

48 

65 
39 

64 
30 

53 

43 

73 
63 

70 
48 

64.3 
41.6 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

52 
39 

52 

36 

57 
31 

60 
34 

60 
32 

55 

46 

50 
48 

51 

34 

52 

29 

51 
33 

48 
35 

47 
36 

64 
38 

69 

36 

75 
44 

69 

41 

74 
44 

77 
45 

80 
44 

82 
52 

78 
61 

6B 
52 

75 
52 

■'4 
48 

73 

42 

55 

41 

59 

44 

67 

47 

75 
66 

70 
48 

64.7 
42.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

52 
39 

61 
37 

60 
39 

64 
32 

64 
32 

57 
42 

59 
47 

50 
36 

54 
28 

58 

30 

50 
33 

48 
36 

65 
38 

70 
36 

75 
39 

67 

43 

69 
38 

74 
42 

80 
45 

74 
51 

80 
62 

74 
58 

65 

64 

73 
44 

73 
52 

69 

42 

59 
46 

56 

44 

77 
46 

74 

44 

65.0 
41.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

44 
38 

61 

40 

50 
42 

47 
40 

50 
42 

56 
40 

48 
40 

55 

38 

48 
26 

4B 
32 

55 

34 

40 
38 

50 
40 

62 
44 

68 
42 

70 
42 

66 
40 

68 

44 

75 
60 

76 
52 

74 
50 

78 
53 

72 

50 

70 
44 

73 

50 

66 
42 

64 

45 

60 
61 

55 

48 

71 
46 

60.4 
42.8 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

53 
36 

55 
35 

58 
31 

62 
24 

63 
27 

59 
42 

69 

44 

47 

35 

52 

27 

57 
25 

48 
33 

47 
35 

53 
39 

69 
29 

74 
33 

66 
33 

70 
33 

76 
36 

80 
50 

78 
50 

78 
50 

72 

50 

76 
51 

75 
41 

68 

51 

61 

44 

53 

40 

58 
42 

76 
41 

63 
48 

63.8 

38.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

52 

38 

57 
35 

53 
34 

66 
29 

62 

33 

54 
40 

59 
46 

51 

39 

51 
27 

64 

30 

44 

37 

47 
35 

62 
37 

69 
39 

72 
42 

64 
42 

68 
35 

73 
39 

78 
45 

79 

50 

78 
65 

58 
57 

73 
52 

73 
46 

73 
52 

65 
38 

58 

44 

61 
44 

76 
50 

71 
45 

63.4 
41.2 

HAMMONTON  7    NNE 

MAX 
MIN 

43 
38 

52 

33 

58 
37 

57 
33 

62 
32 

64 

31 

55 

45 

62 

40 

62 

42 

53 
30 

55 

32 

41 

3B 

63 
35 

66 

38 

71 
39 

76 
44 

69 
41 

73 
39 

76 

41 

78 

46 

84 
52 

74 
42 

67 
58 

75 
54 

78 

47 

67 
55 

64 
41 

58 

41 

68 

47 

76 
56 

64.9 
42.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

39 
32 

44 
29 

46 
31 

46 
32 

62 

30 

54 
32 

54 
32 

42 
28 

35 

16 

41 
24 

50 
29 

34 

30 

44 
32 

53 

39 

66 

41 

62 

44 

69 

50 

75 
50 

82 
52 

74 
50 

73 
50 

68 
52 

58 
45 

68 
43 

98 
34 

52 

33 

54 
34 

44 
38 

78 
34 

56.0 
35.8 

HIGMTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

52 
39 

67 
36 

55 
35 

57 
30 

61 
31 

57 

42 

58 
47 

50 
35 

51 

28 

55 

30 

46 

37 

46 
36 

53 

38 

68 
38 

73 
39 

63 
41 

68 

38 

75 

40 

80 
46 

80 
50 

77 
59 

70 
59 

73 
63 

75 
45 

69 
62 

62 
39 

56 

44 

58 

44 

77 
49 

72 

44 

63.4 
41.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

52 
39 

58 
34 

57 
29 

60 
27 

61 
28 

55 

41 

60 
45 

52 

35 

60 

28 

54 

27 

43 

37 

46 
36 

64 
38 

70 
31 

75 
38 

67 
39 

73 
37 

77 

37 

83 
41 

85 
50 

78 
62 

68 

58 

76 

54 

77 
44 

67 

54 

62 
35 

52 

45 

66 
46 

77 
54 

52 
46 

54.2 
40.6 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

48 
37 

53 
38 

53 
38 

54 
36 

54 

38 

50 
43 

55 
42 

45 
36 

60 
28 

50 
36 

42 

37 

47 
35 

53 

40 

66 

47 

68 

61 

60 
45 

61 
44 

56 
47 

74 

54 

65 
56 

70 
65 

63 
53 

68 
53 

64 

50 

68 

48 

59 
46 

90 
45 

91 

45 

63 

46 

60 
45 

98. 1 
43.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

53 
39 

56 
37 

67 
31 

61 
29 

61 

31 

56 

44 

60 
45 

50 
36 

52 

28 

57 
29 

62 

38 

60 
35 

65 

37 

58 

31 

73 
36 

69 
38 

74 
36 

76 
38 

80 
45 

81 
52 

78 
51 

73 
59 

76 
56 

75 

45 

70 
52 

66 

37 

99 

44 

98 
44 

79 
50 

68 
44 

64.9 

40.5 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

54 
38 

62 
36 

52 
32 

53 
26 

58 
26 

53 
42 

60 
42 

53 

37 

55 
28 

52 
26 

41 
36 

49 
35 

69 
36 

72 

33 

71 
39 

60 
38 

66 
35 

69 
37 

75 
46 

69 
48 

75 
67 

65 

5i 

74 
47 

68 
42 

70 
43 

65 
35 

91 
45 

61 
46 

70 
52 

64 
39 

61.9 
39.1 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

50 
36 

65 
35 

55 
27 

60 
19 

63 
20 

55 

37 

53 

40 

45 
34 

50 
23 

50 
19 

50 
33 

45 

33 

53 
25 

67 
25 

74 
28 

69 

31 

78 
30 

80 
33 

83 
33 

80 
46 

79 

46 

78 
58 

75 

50 

72 
43 

70 

48 

58 
33 

53 

37 

90 
40 

60 
36 

62.5 

34.4 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

53 
37 

58 
36 

58 
31 

57 
31 

64 
28 

56 

42 

59 

45 

60 
37 

54 

30 

49 
29 

49 

38 

47 
37 

64 
38 

69 

33 

67 
39 

69 
42 

69 
42 

67 

47 

68 
38 

76 
39 

75 
56 

69 
55 

73 
53 

74 
54 

69 

40 

65 
38 

64 
42 

65 

47 

67 
55 

67 

48 

63.0 
40.0 

LITTLE  FALLS  I  E 

MAX 
MIN 

45 
38 

52 
36 

69 

3' 

57 
30 

61 
32 

64 
42 

53 
43 

56 

37 

48 
28 

53 

30 

58 
32 

41 
36 

51 
41 

66 

38 

70 
38 

76 
40 

66 
39 

73 
42 

77 
44 

83 
51 

76 
60 

82 
56 

75 
56 

76 
43 

76 
52 

70 
45 

63 
45 

54 
42 

55 

44 

77 

44 

63.7 
41.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

50 
30 

64 
38 

52 
39 

50 
33 

55 
32 

65 
42 

58 

40 

48 

3B 

50 

30 

48 
32 

41 
37 

47 
36 

62 
40 

67 
41 

68 
46 

55 

44 

62 

44 

66 
45 

69 
50 

66 
52 

72 
53 

65 

50 

67 

50 

69 

48 

67 
48 

60 
44 

50 
45 

60 
45 

67 
50 

59 
45 

98.6 
42.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
37 

54 
32 

55 
33 

51 
26 

52 
26 

52 

40 

64 
42 

46 
32 

50 
25 

56 
28 

48 
33 

45 
35 

52 
31 

69 
28 

72 

41 

66 
42 

72 
31 

76 
35 

80 
46 

79 
40 

76 
47 

72 
57 

70 
56 

72 

46 

69 

49 

55 
34 

57 
42 

56 

41 

72 
48 

68 
39 

62.9 
38.3 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

45 

39 

53 

37 

58 
34 

57 
32 

59 
32 

60 
45 

55 

49 

62 

39 

56 

31 

52 

32 

55 

40 

44 
38 

51 
39 

54 
36 

70 
42 

75 

43 

69 

43 

73 
43 

76 
48 

79 
53 

83 

69 

76 
68 

67 

54 

76 

48 

76 
56 

67 
44 

65 

48 

56 
48 

57 
55 

79 
61 

64.0 
43.9 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

63 
39 

57 
37 

57 
35 

62 
31 

61 
33 

57 
44 

69 

48 

50 
37 

62 
29 

55 

31 

42 
37 

47 
37 

63 

68 

74 
43 

67 
42 

72 

40 

77 
42 

80 
49 

82 

54 

79 

60 

68 

60 

74 
55 

76 
47 

66 

46 

61 

38 

50 
47 

65 

50 

76 
55 

62 
46 

53.7 
43.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

41 
36 

51 
36 

65 
35 

56 
33 

50 
28 

61 

40 

50 
41 

55 

35 

46 
26 

51 
28 

58 
32 

40 
33 

52 

38 

63 
32 

67 
35 

73 
35 

64 
32 

70 
36 

77 
50 

81 
40 

79 
46 

78 
66 

58 
54 

73 

40 

74 
50 

57 

41 

60 
43 

50 

41 

54 
43 

73 
42 

61.5 

38.9 

NEWARK  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
39 

57 
39 

65 

40 

55 

37 

50 
37 

55 
44 

58 

41 

4B 
37 

54 
30 

64 
36 

43 
34 

48 
37 

65 
41 

69 
43 

73 
47 

52 
45 

66 

44 

71 
47 

77 
50 

65 
64 

Bl 
53 

72 
53 

75 
54 

71 
40 

70 
51 

62 
46 

52 
46 

56 

46 

76 

47 

52 
47 

62.2 
43.8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

51 
38 

55 
37 

55 
36 

57 
32 

60 
33 

59 
43 

60 
46 

48 
36 

52 

27 

54 
30 

50 
35 

47 
35 

54 

38 

58 
38 

72 

41 

67 
43 

57 
39 

75 
42 

79 
45 

76 
52 

78 
52 

73 
59 

74 
63 

75 

46 

73 
52 

67 

41 

60 
45 

56 
43 

76 

47 

74 

45 

64.1 
41.6 

NEWTON 

MAX 

MIN 

40 
36 

49 
35 

53 
37 

54 
26 

58 
26 

62 

40 

59 

40 

63 
35 

w 

49 
26 

58 
33 

38 
33 

45 
37 

61 
31 

57 
31 

73 
34 

67 
31 

76 
35 

79 
42 

8] 
51 

80 
56 

80 
68 

70 
56 

71 
30 

74 
49 

65 
41 

58 
41 

51 
40 

47 
41 

71 
40 

61.1 
37.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

42 
39 

51 

3B 

56 
39 

65 
35 

62 
36 

56 
43 

53 

45 

65 
36 

47 
26 

52 
33 

58 
33 

46 
34 

51 
40 

64 
46 

59 
45 

75 
42 

65 

41 

72 
45 

79 
49 

82 
58 

74 
61 

83 
66 

74 
55 

74 

46 

75 
62 

69 
41 

61 
45 

53 
43 

54 
44 

75 
44 

63.1 
42.6 

PEMHERTON  3  F 

MAX 
MIN 

54 
37 

69 
34 

56 
34 

59 
28 

63 
31 

66 
42 

50 
48 

51 

37 

51 
28 

56 
29 

46 
37 

47 
36 

55 
35 

69 
32 

75 
39 

67 
42 

70 
40 

76 
40 

80 
43 

82 
50 

78 
60 

72 
68 

76 
54 

77 
43 

72 
52 

52 
38 

57 
38 

66 
45 

77 
54 

73 
46 

65.1 
40.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

54 
40 

67 
38 

56 
31 

59 

30 

62 
33 

64 
42 

59 
46 

51 
35 

50 
27 

57 

5o 

57 
36 

47 
37 

63 
39 

69 
32 

73 
35 

74 

40 

74 
36 

78 
41 

81 
46 

81 
60 

79 
57 

77 
59 

74 
45 

71 
43 

74 

50 

65 

42 

62 

44 

9J 

43 

72 

60 

73 
43 

69.9 

41.0 

PLA INFIELD 

MAX 
MIN 

55 
38 

60 
38 

58 
35 

60 
30 

64 
30 

54 

37 

59 
45 

49 
35 

54 
27 

58 
29 

39 
34 

48 
35 

65 

35 

69 

34 

75 
37 

64 
42 

68 
39 

76 
40 

81 
45 

77 
51 

80 
60 

70 
60 

77 
54 

77 

44 

70 
62 

65 
39 

52 

45 

96 

44 

77 
45 

63 

45 

64.0 
40.6 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

43 

38 

6? 
35 

58 
32 

53 
28 

54 

27 

54 

43 

52 

46 

62 

36 

54 

54 
30 

50 
34 

43 
34 

47 
36 

65 
34 

70 
36 

60 
39 

69 

41 

56 

41 

56 
43 

72 

60 

68 
53 

65 
52 

51 
50 

76 
42 

67 
52 

67 
38 

69 
46 

54 

48 

60 
52 

62 
48 

99.9 
40.4 

S««   r* fere ace 


aoteB   follovlng   atatlt 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL   1958 


Station 


RIDGEFIELO 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILte 

SUSSEX  3  N 

TRENTON  2 

TRENTON  KB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


Day  0(  Month 


50   S*   58 
38   37   39 


54   60   59 
30   35   34 


53   57   57 
39   36   33 


40   48   53 
34   33   31 


52   57   58 
39   36   37 


51   57   55 
39   38   38 


55   60   55 

39   34   31 


61   59   50 
26   22   32 


60   62   54 
29   29   43 


55   58   62 
25   25   30 


33   34   44 


60   61   56 
36   37   45 


53   55   53 

25   25   42 


61   56   55 

36   36   28 


60   47   52 
42   36   27 


46   50   44 
39   32   23 


57 

53 

54 

35 

28 

59 

50 

51 

42 

37 

28 

61 

55 

53 

48 

35 

28 

50   47   47 


24   28   30 


57   43   48 
34   37   36 


54   42   47 
38   36   38 


28   32   34 


65   70   76 

38   38   43 


68   71   76 
38   38   42 


64   68 
37   31 


45   60   66 
32   32   33 


65   70   75 
39   39   42 


65   99   76 
41   43   46 


66   70   68 
38   30   43 


67   75   77 


71   71   74 
40   32   33 


75   68   75 
36   13   38 


66   72   77 


65   70   75 


73   73   76 


78   8C   79 


80   81   80 


55   57   61 


74   70   67 
43   49   54 


80   R2 
43   53 


73   75   76 
49   5fl   39 


78  69  71 

56  53  3B 

70  75  77 

58  55  4R 

68  76  76 

54  54  53 

61  75  72 


53 


39 


75   76   74 
58   56   46 


79   75   68 
38   33   40 


64   59 

35   38 


61   52 
42   45 


60   52 

45   44 


66   53 
33   44 


65   59 

37   47 


20  29 


55   70   63 


50   47   66 

38   38   3H 


59   78   63 


60   76   60 
45   A9   46 


59   65   62 

48   51   47 


66   78   75 
47   57   48 


67,2 
36.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


SUbon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  k.  » 

PLEASAKTYILLE    1    M 

EVAP 
WIND 

- 

117 

65 

30 

26 

50 

66 

17 

85 

106 

82 

56 

65 

59 

53 

.13 

16 

.07 
40 

.13 
30 

.11 
30 

.05 
49 

.03 
135 

.02 
31 

20 

.12 
14 

.19 
52 

.29 
47 

« 
39 

♦ 
76 

.41 
36 

.19 
85 

B1631 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 


Day  of  month 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20  21  22  23.  24  25  26  27  28  29  30  31 


NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 
MEASURED  UNDER  SOD 
I  INCH 


16  INCHES 


UAX 
HIN 


UAX 

HIN 


Heasured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


55.8 
47.7 


53.6 
46.4 


50.1 
47.4 


notes  (ollovlnc  Stfttlod  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
APRIL    1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3        4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHARLOTTEBUBG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN   ON  OND 

T 

FLEHINGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

LAHBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

LAUHELTON    1    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAYTON  3    mi 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MORRIS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

NEW  BRUNSWICK   EXP    STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.3 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-3  s 

III 

s 

d 

Station 

S 

> 

■Bag' 

cuxi  a 

< 

1^ 

(2  a 

J5 

2     a 

s    J 

4 

&1 

(d 

a 

OE-t 

8 

s 

S 

0) 

A 

01 

1 
oi  S 

o 

III 

ATLANTIC   CITY  WB  CITY 

- 

- 

17.0 

64 

NE 

n 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

5 

2 

1 

0 

12 

58 

6.0 

LONG   BR.ANCH 

NW 

20 

14.4 

48 

HE 

11 

- 

76 

saa 

60 

3 

4 

3 

3 

2 

0 

15 

64 

6.0 

NEWARK   WB   AIRPORT 

WKW 

11 

10.8 

30++ 

SSW 

29 

71 

70 

50 

58 

6 

4 

2 

3 

2 

0 

17 

- 

6.3 

TRENTON   WB  CITY 

- 

- 

10.2 

33 

S 

29 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

3 

0 

2 

1 

13 

65 

5.8 

a   12:00  Noon 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSET 
APRIL  1958 


Inea  WBPC.  Ch»ttonooKa .  Teno 


Isollnes  are  dra»n  through  polats  of  approximately  equal  values.  'Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
APRIL  1958 


Revised   1IRPC.    Chtt tanooga ,    Trnn 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

g 

s 

M 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

c 

§ 

OBSERVER 

i 

1 

3 

i 

g 

1 

^ 
£ 

|f 

Q 

"^ 

B 

1 

§9 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

*1  02 

7*  06 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

ATLANTIC  CITY  W8 

ATLANTIC 

39  22 

7*  25 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUOUeON 

CAMOEN 

39  5* 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

39  37 

7*  26 

20 

ap 

N.V.  FORESTRY  SVC 

BELLEPLAIN 

0A90 

CAPE  MAY 

39  16 

7*  52 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELXAB 

0721 

MO»«OUTH 

*0  10 

7*  02 

19 

MIO 

CITY  WATER  DEPT 

BEI.VIOERE 

0729 

WARREN 

*0  50 

75  05 

289 

5P 

5P 

^ 

MISS  C.  S.  HIXSON 

BERLIN  1  H 

CAMOEN 

7*  57 

150 

SAMUEL  M.  MC  CULLEY 

BLACKWELLS  HILLS 

08*7 

SOMERSET 

*0  29 

7*  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2  SE 

0907 

MORRIS 

*0  5* 

7*  2* 

BA 

aA 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

BOUND  BROOR  1  N 

0927 

SOMERSET 

*0  33 

7*  33 

20 

eA 

AMERICAN  CYANAMIO  CO 

BRANCMVILLE 

097a 

SUSSEX 

*1  09 

7*  *7 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BRIDGETON  I  NE 

1028 

CUMBERLAND 

75  12 

11* 

9A 

9A 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

7*  53 

12 

6P 

PUBLIC  SVC  E  ♦  G  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

*1  07 

7*  30 

10*0 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

*0  *5 

7*  21 

180 

9A 

9* 

9A 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39  2B 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

17 

5P 

SP 

CeOAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

*0  52 

7*  13 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTE BORG 

1502 

PASSAIC 

*1  03 

7*  26 

760 

7A 

7A 

„ 

NEWARK  WATER  DEPT 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

7*  23 

185 

eA 

EOWARO  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

5P 

»p 

WILLIAM  S.  HAINES 

CLAYTON 

nofl 

GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

6P 

M 

MARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

*0  38 

6P 

L.  W,  KLOCPCNER 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

39  *1 

75  30 

12 

MID 

DU  PONT  DE  NEMOURS 

ELIZABETH 

26** 

UNION 

*0  *0 

7*  1* 

33 

5P 

3P 

UNION  CO  PARK  COMM 

ELUABETHPORT 

UNION 

*0  39 

7*  12 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEN  FELLS  SERV  BLDG 

ESSEX 

*0  50 

250 

8A 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  I  NE 

3029 

HUNTERDON 

*0  31 

7*  51 

13* 

5P 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  1* 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPEH 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

*0  IS 

74  17 

19* 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

3291 

GLOUCESTER 

39  *2 

75  07 

150 

PROF.  J,  B.  SANGREE 

GREAT  MEAOOHS  4  N 

3*16 

WARREN 

*0  56 

7«  55 

5*0 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

*1  09 

7*  20 

660 

TA 

NACKENSACK 

3572 

BERGEN 

*0  53 

7*  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAMMONTON  2  NNE 

3««2 

ATLANTIC 

39  39 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

7*  *0 

1600 

BA 

BA 

N.  J.  DEPT.  OF  CONS. 

MIGHTSTOWN  1  N 

39*1 

MERCER 

*0  16 

7*  31 

100 

8P 

BP 

JAMES  R.  PICKERING 

HIGMTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

*0  17 

7*  32 

c 

DEPT  WATER  ■•  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 

BURLINGTON 

39  *e 

7*  *7 

100 

7P 

7P 

„ 

EOWARD  ENTWISTLE 

IBVIN6T0N 

*260 

ESSEX 

7*  15 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

*339 

HUDSON 

*0  ** 

7*  0* 

MID 

HID 

JERSEY  CITY  WTB  DEPT 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

75 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

*700 

OCEAN 

*0  0* 

7*  07 

20 

MID 

MIO 

C  H 

GEORGE  G.  WAODILL 

LAYTON  3  NW 

*735 

SUSSEX 

*1  15 

7*  51 

*eo 

6P 

6P 

H 

A.  M.  OEPUE 

LEESBURG  STATE  FARM 

*762 

CUMBERLAND 

39  1* 

7*  58 

10 

t,p 

*P 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  I  E 

*ee7 

PASSAIC 

*0  53 

7*  1* 

157 

9A 

9A 

C  M 

PASSAIC  VLY  WTR  COMH 

LONG  BRANCH 

*9B7 

MONMOUTH 

*0  18 

73  59 

MID 

STORM  WARN.  OSPL  STA 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

*0  48 

7*  *6 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  BARKMAN 

LUM6ERT0N 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

7*  *8 

25 

c 

JAMES  LAIfTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

*1  01 

7*  2* 

58* 

NEWARK  WATER  DEPT 

MAHWAH 

510* 

BERGEN 

*t  06 

7*  10 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

S19T 

SOMERSET 

*0  33 

7*  3* 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  5CS 

52** 

MONMOUTH 

1 

*0  20 

7*  1* 

120 

_ 

*^ 

^ 

» 

OBSERVAnON 

i 

U 

u 

z 

1 

TIME  AND 

O 

3 

P 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

s 

E 

o 

OBSERVER 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

1 

Is 

o 

•-] 

1 

si 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

39  5* 

74  57 

90 

^p 

DAVID  GRISCOM 

MAYS  LANDING 

ATLANTIC 

39  27 

5P 

Elmer  earle 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

*0  59 

7*  09 

210 

MID 

RIOGEMOOD  WATER  CO. 

MILLVlLLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  2* 

60 

MIO 

L.  Jt  GALLAHER 

MILTON 

5597 

MORRIS 

*1  01 

7*  32 

950 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

39  58 

7*  58 

3S 

MID 

BA 

H 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

*0  50 

74  30 

500 

BA 

H 

JAMES  C.  LONG 

NEWAHK  WB  AIRPORT 

ESSEX 

74  10 

11 

MID 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

*0  28 

74  25 

GH 

ARTHUR  M.  AHLOUIST 

NEW  MILFORO 

61*6 

BERGEN 

*0  57 

74  02 

12 

MIO 

C 

HACKENSACK  WATER  CO 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

*1  03 

7*  45 

565 

6A 

8A 

f. 

„ 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

*1  02 

7*  30 

870 

aA 

NEWARK  WATER  DEPT 

HUNTERDON 

*0  *0 

7*  *5 

260 

8A 

DAN  A.  C0U»1LIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

7*  1* 

C 

COUNTY  ENGINEFR 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

*0  55 

7*  09 

100 

8A 

8A 

H 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

PEMBEHTON  3  E 

68*3 

BURLINGTON 

39  58 

74  38 

60 

5P 

5P 

„ 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

PHILLIPSBURG 

697* 

WARREN 

*0  *1 

75  12 

182 

3P 

^ 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

PMILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

75  12 

196 

JOINT  TOLL  BRDGE  COM 

PLA INFIELD 

7079 

74  25 

120 

BP 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

*0  3* 

1*0 

7A 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

39  25 

7*  31 

g 

BA 

BA 

8A 

ATLANTIC  CITY  WTR  WK 

PRINCETON  MATER  WORKS 

7328 

MERCER 

40  19 

74  *0 

90 

MID 

. 

PRINCETON  WATER  CO 

7393 

UNION 

20 

c 

RAHWAY  VLY  EWG  AUTH 

RIDGEFIELD 

75*4 

BERGEN 

*0  50 

7*  01 

80 

MID 

MID 

H 

GEORGE  P.  KIHSTEN 

RING WOOD 

7587 

PASSAIC 

*1  08 

74  16 

305 

lOA 

NO  JERSEY  WTB  SUPPLY 

RUNYON 

7B25 

MIDDLESEX 

*0  26 

74  20 

18 

6P 

6P 

6P 

N.J.  WATER  COMM 

SANOV  HOOK  LBSTA 

7B69 

40  28 

74  01 

7P 

U.  S*  COAST  GUARD 

SOMERVILLE 

819* 

SOMERSET 

*0  34 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02 

MORRIS 

74  26 

800 

lOA 

JERSEY  CITY  0  P  W 

SPRINGFIELD 

6*23 

UNION 
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ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  MAY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  31st  at  Burlington 
Lowest  Temperature:   24°  on  the  10th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   6,45  inches  at  Toms  River 

Least  Total  Precipitation:   2.70  inches  at  Pleasant  Run 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.68  inches  on  the  26th  at  Toms  River 
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«i33 

.05 

.90 

.04 

■  76 

.32 

■  29 

T     .04 

.25 

•  28 

•  31 

.01 

.28 

.98 

.27 

BERLIN  1  H 

9i78 

.46 

.08  1 

■  48 

.70 

•  35   . 

38 

.60 

.48 

1.56 

BLACKWELLS  MILLS 

3.B3 

.34 

.09 

•  52 

.69 

■  56 

■  11 

.03 

.46 

•  03 

.15 

.04 

■  11 

.78 

.02 

BOONTON  2  SE 

4.09 

.34 

.42 

•  49 

.47 

•  38 

■  05 

T 

.02 

.02 

.40   T 

T 

•  11 

.09 

•  03 

■  07 

.06 

1.06 

.08 

BOUND  b-iOOK  1  M 

3.28 

.41 

.07 

■  43 

.66 

■  36 

■  11 

.47 

.12 

■  13 

.91 

.02 

BRANCMVILLE 

3.31 

.58 

■  33 

■  33 

.33 

■  41 

■  06 

.00 

.30   T 

•  04 

•  09 

•  11 

■  09 

T 

.41 

.12 

6R1DGET0N  1  NE 

4.«2 

T 

.10 

.45 

.70 

1.10 

•  09 

T 

.02   .29 

.40 

.15 

.76 

•  10 

T 

.60 

•  09 

BURLINGTON 

3.51 

.18 

.11 

.92  I 

.13 

.63 

.03 

■  01 

.13 

•  09 

.03 

T 

.35 

■  01 

.09 

.24 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.02 

.40 

.50 

.31 

■  35 

.66 

.03 

T 

•  09 

•  30 

T 

T 

•  10 

■  13 

T 

1.03 

•  16 

OkNOE  UROOK 

3.42 

.26 

.26 

.44 

■  97 

.38 

.03 

T 

T 

.47   T 

•  26 

.07 

T 

■  08 

.58 

•  03 

CANTON 

4.20 

.43 

.04 

.71 

■  79 

.19 

.23 

•  11 

1.21 

.56 

•  02 

CAPE  MAY  3  U 

5.48 

.02        .07 

I 

.01 

.70 

.38 

.01 

.38 

.02 

•  02 

•  01 

1.18 

■  10 

1.60 

•  08 

CEDAR  GROVE 

4.48 

.32 

.50 

.53 

.71 

.62 

.10 

.40   . 

32 

.19 

.43 

.02 

.12 

.47 

.05 

CHAKLOTTEBURO 

3.91 

.37 

.30 

■  51 

.37 

■  60 

.03 

.04 

•  09 

.33 

•  38 

.01 

•  18 

.08 

•  49 

•  17 

CHATHAM 

CHATSWORTM  5  S 

RECORD  MISSING 

CLAYTON 

5.27 

.13 

.46 

■  49  1 

■  12 

■  76 

•  08 

■  04 

.41 

1.30 

.04 

.25 

.20 

CLINTON 

4.68 

.35 

.34 

■  19 

■  62 

■  47 

■  08 

.07 

•  14 

.35 

■  15 

.56 

.07 

.15 

.93 

.21 

OEEPWATER 

3.W 

» 

•    2 

■  32 

■  32 

■  22 

.09 

•  09 

.15 

.44 

T 

.07 

ELIZABETH 

3.6T 

.26 

.09 

■  22 

■  67 

■  79 

■  06 

.01 

•  10 

■  30 

■  48 

.04 

.18 

.01 

.19 

.09 

.07 

ELIZABETHPORT 

4.22 

.26 

.10 

■  27 

.76 

•  59 

■  02 

■  06 

T     T 

•  16   • 

8   ^49 

T 

■  16 

T     .17 

.88 

•  12 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.40 

.28 

■  36 

.32 

•  51 

■  40 

.03 

•  50 

.41 

.12 

.48 

FLEMINGTON  1  NE 

3.71 

.32 

.19 

24 

.69 

.53 

60 

T 

.29 

T 

•  10 

•  32 

■  02 

T 

.13 

T 

T     T 

.32 

T 

FORTESCUE 

3.<5 

.50 

20 

.54 

.80 

•  08 

■  70 

.73 

.10 

FREEHOLD 

«.29 

.12 

.11 

.22  1 

.06 

.60 

OS 

•  44 

■  60 

■  09 

•  33 

T 

■  56 

.03 

.10 

1.96 

GREENWOOD  LAKE 

3.87 

.45 

56 

■  42 

■  35 

33 

.09 

T 

■  03 

■  10 

.32 

.05 

.02 

.08 

.10 

.84 

.13 

HAMMONTON  2    NNE 

4.20 

•  03 

47  1 

09 

■  81 

00 

.19 

.13 

*22 

.50 

.05 

.62 

HIGH  POINT  PARK 

4.42 

•  40  1 

20 

■  28 

.47 

40 

.68 

.18 

.32 

.49 

.10 

HIGHTSTUWN  1  N 

4. 87 

.17 

•  07 

11  1 

.16 

.68 

23 

.04 

.16 

•  03 

.27 

T 

T 

.30 

.07 

.62 

.95 

T 

.02 

INDIAN  MILLS  2  W 

».25 

.26 

•  40  1 

09 

59 

.37 

07 

.18 

■  04 

T 

.26 

.02 

.77 

T 

2.16 

.04 

T 

IRVINGTON 

3.64 

.34 

.20 

38 

60 

.40 

04 

■  09 

.31 

.09 

■  19 

T 

.13 

.01   .10 

.72 

.04 

JERSEY  CITY 

4.78 

.35 

.23 

40 

76 

.79 

06 

.29 

T     .15 

.34 

•  36 

.05 

.15 

T 

.20 

.66 

T 

.01 

LAMSERTVILLE 

2.99 

.25 

.08 

14 

71 

.37 

08 

T 

.02 

■  04 

.33 

.02 

.12 

.09 

.65 

.06 

LAURELTON  1  E 

4.42 

.20 

.06 

85 

72 

.49 

19 

.10 

■  31 

.12 

T 

.12 

.23 

1.04 

T 

LAYTON  3  NM 

4.19 

.40 

1.10 

06 

36 

.61 

27 

T     .36 

■  12 

■  09 

.06 

.20 

.48 

.09 

LEESBURG  STATE  FARM 

5.46 

.10 

.34 

57 

48 

.48 

03 

.19 

■10   ■Ol 

.73 

.05 

.10 

2.26 

.07 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.94 

.31 

37 

44 

■  61 

40 

■  00 

T 

.03 

•  30 

.09 

■  26 

.02 

.12 

.86 

.09 

LONG  BRANCH 

5.75 

.16 

.05 

66 

79 

■  41 

14 

.87 

.01 

.28 

•  16 

T 

.05 

.46 

T     .02 

1.68 

T 

LONG  VALLEY 

3.76 

.38 

.40 

42 

60 

.27 

22 

•  02 

.03 

■  30 

•  20 

•  12 

•  06 

.05 

.21 

■  46 

.12 

MACOPIN  INTAKE 

4.04 

.43 

32 

53 

•  43 

47 

■  02 

.02 

.06 

•37   •Ol 

•  92 

.02 

.10 

.07 

.50 

.17 

MAHWAH 

4.22 

.65 

45 

49 

.45 

49 

.04 

.02 

.13 

•28   ^02 

•  05 

.07 

.11 

.07 

.01 

.77 

.12 

MANVILLE 

4.30 

■  30 

.20 

60 

78 

.56 

20 

■  26 

■  29 

•  10 

.16 

.18 

.65 

.03 

MARL TON  1  W 

4.65 

.39 

.46 

65  1 

05 

.74 

07 

T     T 

•  21 

.56 

.63 

MAYS  LANDING 

3.59 

.40 

.12 

42 

47 

.25 

05 

.23 

.30 

1.15 

.20 

MIDLAND  PARK 

4.40 

.52 

.38 

42 

65 

.51 

05 

■  03 

■06   ■lO 

•  12 

•  11 

■  02 

.14 

■01   ^03 

1.16 

.02 

.02 

MILLVILLE 

4.21 

.06 

.66 

51 

50 

.70 

■  30 

.04 

■  08 

•  03 

■  57 

.05 

.61 

.15 

.05 

MILTON 

4.69 

.42 

37 

52 

.63 

56 

■  06 

.04 

■  06 

•32   ^04   .30 

•  15 

.02 

.17 

■  14 

.10 

.69 

.22 

MOORESTOHN 

4.58 

.40 

29  1 

20 

1.20 

08 

■  30 

.42 

.04 

■  04 

.61 

MORRIS  PLAINS 

3.93 

.33 

33 

60 

.60 

46 

■  09 

T 

.02 

■  01 

■  41   T 

■  01 

•  10 

.10 

T 

■  08 

.07 

.64 

.08 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.76 

.30 

.19 

36 

48 

.45 

03 

T 

.17 

.04 

T     ^26 

■  15 

■  19 

•  14 

.13 

T 

T     .17 

.67 

.01 

.02 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.09 

•  30 

.13 

12 

76 

.72 

19 

T 

.03 

.07 

■  47 

■  03 

T 

.26 

.18 

.73 

T 

.15 

NEW  MILFORD 

3.70 

•  42 

.32 

30 

50 

.54 

08 

.06   .08 

•  14 

■  06 

•  10 

.06 

.02   .06 

.92 

.04 

NEWTON 

3.46 

.32 

34 

31 

.38 

31 

■  13 

.07 

.06 

•  29 

■  16 

.03 

.17 

.17 

.02 

■  68 

.07 

OAK  RI06E  RESERVOIR 

4,77 

.36 

38 

50 

.39 

78 

■  06 

.06 

.07 

•  34 

•  46 

.03 

.20 

.12 

■  82 

.22 

OLDWICK 

3.87 

T 

.46 

22 

47 

.69 

34 

.01 

.03 

•  64 

•  10 

.15 

T 

.07 

T 

.80 

.10 

ORANGE 

4.49 

•  03 

.42 

20 

62 

•  84 

90 

.02 

•  40 

•  38 

.26 

.04 

.12 

.76 

PATERSON 

5.02 

1.19   . 

43 

48 

•  59 

92 

.12 

.03 

.04 

•28   ^02 

■  18 

.10 

.04 

.14 

T 

.82 

.03 

PEMBERTON  3  E 

4.39 

•  51 

•  17   ■ 

46 

83 

•  61 

16 

.11 

•  29 

.67 

.01 

•  36 

.20 

PHILLIPSBURG 

4.64 

T     •29 

•  35   . 

51 

46 

•  92 

24 

T 

.08 

T 

•  54 

■  35 

T 

.20 

.67 

.07 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

- 

- 

63 

•  44 

83 

.20 

.03   .04 

•  45 

•  12 

.77 

PLAINFIELD 

4.22 

•  38 

•  18 

69 

75 

•  37 

08 

T 

.01 

T     .14 

•  34 

•  19 

T 

.16 

T 

T     .17 

.83 

.03 

PLEASANT  RUN 

2.70 

•  27 

04 

46 

•  66 

20 

.03 

.04 

•  16 

•  20 

.11 

.03 

.09 

.29 

.10 

PLEASANTVILLE  1  N 

4.58 

•  92 

18 

62 

•  68 

29 

.42 

.04 

•  10 

.60 

.05 

.70 

.02 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3(66 

.18 

•  12 

46 

87 

•  67 

12 

.07 

.17 

■  12 

T 

.12 

T     .10 

.42 

.24 

RAHWAY 

3.28 

.25 

•  15 

23 

62 

•  34 

04 

T 

T 

T     .16 

•  29 

.20 

T 

.15 

T     .12 

.53 

.20 

RIDGEFIELD 

3.76 

•  41 

.32 

23 

55 

.60 

08 

T 

.03 

.01   .15 

■  17 

.30 

T 

.18 

.15 

.95 

■  02 

.01 

RINGWOOD 

3.36 

.60 

51 

42 

.93 

19 

.05 

.02 

■  10 

■  19   T 

■  02 

T 

.12 

.09 

T 

■  47 

.19 

RUNYON 

3.72 

•  24 

.11 

14 

80 

.62 

23 

.08 

■  11 

T 

.14 

.88 

■  09 

.28 

SANDY  HOOK  LBSTA 

RECORD  MISSING 

SOMERVILLE 

3.64 

•  34 

.10 

18 

60 

.82 

14 

.01 

■  15 

•  36 

.05 

.11 

.11 

■  63 

.04 

SPLIT  ROCK  POND 

3.65 

.33 

38 

46 

.36 

54 

.01 

•  32 

.30 

■  05 

.07 

.07 

.68 

.09 

SUSSEX  3  N 

3.78 

.46 

98 

33 

.26 

46 

.06 

T 

■  10 

•  40 

.06 

■  01 

.01 

.10 

.49 

.08 

SWEDESaORO  5  NW 

4.05 

T          •OB 

.29  1 

06  1 

10 

.90 

08 

T 

•  13 

■  39 

.02 

TOMS  RIVER 

6.45 

1.00 

.50 

60  1 

1.00 

.15 

.03 

■  39 

.10 

2.68 

TRENTON  2 

3.97 

.19 

.07 

66 

97 

.49 

14 

T 

■  34 

.03 

.14 

•  23 

.02 

.01 

■  17 

.08 

.41 

■  02 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.94 

•  14 

•  09 

62 

90 

.49 

OS 

■  23 

.02 

.30 

•  06 

.01 

.01 

■  15 

.04   .01 

.80 

T 

TUCKERTON 

5.00 

•  20 

.20 

46 

60 

.55 

31 

■  50 

•  30 

L.OO 

.08 

.60 

VINELAND 

4*29 

.43 

18 

63 

•  94 

07 

■  19 

.09 

•  17 

1.28 

.03 

T 

•  28 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.31 

.49 

30 

45 

•  37 

36 

.02 

■  02 

.03 

.04 

•  20 

.20 

•  03 

.10 

.05 

•  54 

.11 

WERTSVILLE 

2.97 

T          T 

.29 

10 

90 

•  57 

28 

.01 

T 

.02 

•29   •Ol 

T 

•  18 

.02 

.14   T 

T 

•  61 

.06 

WESTFIELD 

3.99 

•  26 

.16 

43 

96 

•  20 

05 

.15 

•  39 

.39 

•  10 

.04 

.10 

.80 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.98 

•  54 

.32 

34 

66 

•  66 

04 

.04   .16 

•  10 

.OS 

.04 

.04 

.02 

.06 

1.04 

■  04 

WOOOSTOWN 

3.96 

T        •le 

.72 

66 

96 

•  41 

02 

.06 

T 

•  12 

T 

.50 

T     .01 

■  27 

•  08 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY   1958 


Station 

Day 

Ol 

Month 

2 

1 [ 

o 

1 

j]3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ATLANTIC    CITY    MB 

MAX 
HIN 

he 

63 
52 

66 

48 

66 

50 

56 

45 

48 
46 

47 

63 

47 

»7 

62 

60 
46 

61 
63 

78 
57 

71 
51 

70 

48 

97 
51 

64 
49 

56 

46 

63 
56 

64 
68 

63 

65 

79 
54 

69 

56 

69 
57 

62 

51 

44 
56 

44 
55 

40 
54 

61 

55 

72 
56 

70 
53 

49 
42 

43<9 

52.1 

AUOOBON 

MAX 
MIN 

A3 
42 

74 

50 

63 
50 

76 
58 

58 

47 

48 
46 

90 

43 

65 

45 

71 

46 

67 
40 

76 

48 

79 

53 

71 
50 

71 
41 

65 

50 

75 
49 

78 

48 

84 
69 

81 
66 

73 
69 

73 
67 

79 

45 

71 
53 

77 

46 

74 
55 

70 
54 

72 

47 

74 
94 

72 

54 

80 

48 

87 
58 

71. 4 

50.3 

BEU.EPLAIN 

MAX 
MIN 

70 
38 

75 
52 

69 

49 

80 
55 

73 

48 

60 

46 

52 

40 

62 

45 

75 

48 

68 
40 

77 
52 

78 
62 

74 
50 

71 
37 

68 

40 

72 
47 

74 
48 

80 
57 

82 
62 

80 

59 

72 

56 

77 

43 

73 
62 

70 
40 

79 

60 

79 
61 

48 

45 

72 
62 

70 
52 

78 

41 

S3 

59 

72.8 
49.9 

SELVIOERE 

MAX 
MIN 

68 
Al 

75 
47 

65 

49 

62 

47 

96 

49 

91 

44 

49 

40 

63 

41 

67 

40 

71 
39 

70 
47 

7» 
55 

69 

41 

68 

39 

61 

45 

76 

46 

79 
47 

82 
57 

80 
59 

75 
59 

74 
61 

75 
43 

70 
53 

74 

43 

68 
55 

74 
53 

80 
44 

SO 
60 

71 

44 

83 
44 

S9 

57 

71.0 
47.4 

BOONTON    2    SE 

MAX 
MIN 

»3 

36 

64 

41 

71 
41 

93 

49 

55 

49 

52 

43 

46 
41 

47 
43 

69 
39 

65 
32 

70 

44 

69 

52 

72 
49 

66 
36 

69 

43 

50 
40 

48 
45 

74 
50 

77 
56 

78 
58 

70 
48 

72 
42 

73 

60 

68 

40 

70 
50 

49 

54 

72 
42 

71 
47 

74 
50 

47 

44 

78 
53 

49.9 

49.5 

BRIDCETON    1    NE 

MAX 
MIN 

61 
41 

61 

42 

64 
50 

80 
64 

96 

44 

47 
44 

52 

43 

69 

45 

73 
37 

62 

49 

75 
57 

74 
48 

70 
37 

74 
42 

67 
61 

74 
47 

S2 

59 

83 
58 

71 
57 

73 

41 

79 
49 

70 
41 

Tl 

48 

79 
57 

49 

43 

71 
49 

73 
52 

49.4 

47.4 

BURLINSTON 

MAX 
MIN 

64 
43 

74 
46 

71 

49 

65 
57 

62 

48 

50 

46 

90 
43 

65 

45 

72 
46 

67 
37 

76 
42 

7» 
61 

74 
51 

73 
42 

63 

51 

79 
49 

74 

48 

82 
56 

7B 
66 

74 
58 

73 

57 

79 

46 

77 

46 

77 

43 

7* 
55 

7» 
58 

72 

60 

7* 
55 

71 

93 

82 

44 

90 
58 

72.1 
49.9 

CANOE    BSOOK 

MAX 
MIN 

62 
36 

66 

42 

73 
48 

54 
43 

55 

50 

93 

44 

45 
42 

47 

44 

60 
34 

68 

30 

68 

44 

64 

58 

72 
37 

67 
32 

65 

45 

52 
47 

68 
49 

72 

43 

76 

61 

81 
57 

68 

49 

72 
38 

79 
52 

70 
39 

49 
55 

49 
53 

71 

40 

71 
47 

78 
91 

48 

39 

79 
52 

44.1 

45.2 

CAPE   MAT    3   W 

MAX 
MIN 

54 

47 

66 
52 

64 
49 

69 
57 

68 
49 

90 
46 

67 
46 

60 

48 

69 
51 

68 

45 

68 
53 

77 
59 

6« 

55 

49 

43 

68 

53 

66 
64 

4» 

49 

48 

54 

79 
58 

68 
59 

72 
56 

72 
54 

70 
61 

69 
54 

70 
53 

48 

51 

4* 

60 

41 
55 

70 
57 

71 

50 

74 

60 

47.1 
52.5 

CKARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

60 
36 

66 

37 

70 
45 

53 

45 

55 
46 

91 
41 

46 

38 

47 
39 

97 
32 

66 

28 

67 

33 

64 
56 

70 
42 

65 

29 

61 
36 

48 
43 

72 
45 

75 
46 

79 
52 

79 
53 

70 
44 

70 
36 

72 
38 

48 

34 

70 
43 

44 

52 

70 
34 

4« 

41 

74 

45 

64 

37 

80 
♦7 

41.1 

41.0 

CHATSHORTH    5    S 

MAX 
HIN 

CLAYTON 

MAX 

HIN 

62 
43 

74 
50 

65 

52 

79 
56 

69 

49 

49 

44 

to 

43 

65 

45 

71 

45 

69 

40 

75 
50 

79 

62 

72 

49 

72 

41 

6* 

50 

74 
49 

79 
48 

82 
51 

81 
64 

73 
56 

72 
67 

78 

47 

71 
59 

7* 

46 

74 

55 

70 
58 

74 
47 

71 

53 

71 
52 

81 

42 

84 
97 

71.9 
50.3 

ELIIASETH 

MAX 
MIN 

66 

41 

76 

47 

72 

49 

95 

60 

55 

48 

90 

43 

48 

42 

96 

45 

70 
40 

67 
35 

69 

4« 

76 
59 

72 

45 

70 
39 

61 
47 

64 
47 

74 
48 

79 
53 

82 
61 

79 
59 

73 
61 

69 

44 

73 
64 

72 

49 

71 
56 

72 
54 

81 
49 

77 
52 

71 

50 

SO 
45 

81 

97 

49.4 

48.4 

ESSEX    FELLS   SERV    SLOG 

MAX 
MIN 

62 

4B 

6« 

50 

72 
52 

5« 
52 

56 

50 

94 

42 

90 

41 

49 
41 

60 

40 

70 
36 

71 

40 

68 

44 

70 
45 

68 

40 

64 

45 

60 

44 

72 
45 

7* 
48 

79 
54 

80 
59 

74 

60 

72 

48 

71 
56 

48 

40 

70 
45 

44 
62 

71 
44 

7» 

45 

77 

48 

41 

49 

7» 

54 

47.2 
47.0 

FLENINGTON    1    NE 

MAX 
MIN 

65 

36 

7S 
42 

71 
46 

61 
63 

97 

48 

48 

43 

48 
42 

60 

43 

69 

35 

69 
29 

69 

41 

74 

55 

68 

48 

70 
34 

98 

47 

68 
48 

77 
49 

81 
54 

82 
57 

74 
66 

72 
48 

75 

36 

71 

46 

71 
39 

72 
56 

7» 

48 

72 

38 

74 

44 

70 

48 

82 

3« 

87 

92 

70.0 
45.1 

FREEHOLD 

MAX 
HIN 

64 
40 

74 
47 

66 

47 

«0 

50 

94 
47 

48 
43 

48 

42 

60 

44 

70 
43 

68 
35 

74 
50 

74 

60 

70 
43 

6> 
39 

64 
49 

67 
46 

71 
46 

80 
53 

81 
63 

77 
60 

72 
54 

74 
45 

79 
60 

70 
44 

74 
54 

49 

56 

48 

44 

77 
51 

72 
51 

78 
44 

81 
55 

69.1 

48.9 

HAMMONTON    2    NNE 

MAX 
MIN 

62 

43 

63 

49 

76 

48 

63 

66 

80 

54 

66 
44 

47 

44 

91 

45 

63 

47 

73 

39 

67 
47 

79 
62 

79 
47 

70 
42 

71 
60 

67 

60 

78 
49 

79 
57 

84 
63 

S3 

59 

72 

57 

7S 
46 

79 
56 

70 
45 

77 

49 

79 
98 

47 

45 

74 
55 

77 
53 

71 
46 

76 

42 

70.8 
90.7 

HMH    POINT    PARK 

MAX 
MIN 

56 
36 

63 

44 

64 

38 

60 
42 

57 

41 

47 

38 

44 
35 

42 
36 

53 

37 

52 

33 

69 

37 

69 

50 

64 
41 

70 
39 

98 

41 

45 

40 

68 

44 

71 
45 

75 
54 

79 
53 

60 

47 

71 
41 

70 
44 

7* 

43 

44 

40 
4i 

4« 

45 

69 

4« 

72 

41 

47 

43 

88 

92 

44.2 
42.9 

HietlTSTOXN    1    N 

MAX 
MIN 

63 

41 

72 
48 

69 
49 

63 

53 

55 

48 

48 

44 

47 

43 

61 
44 

70 
44 

68 
37 

71 
48 

7* 
60 

68 

47 

68 
39 

99 
4« 

70 
47 

77 
49 

8S 

65 

79 
63 

73 
56 

72 
53 

7i 
44 

72 

55 

70 
44 

71 
95 

44 

97 

47 

46 

77 
50 

70 
51 

80 
45 

•4 
96 

49.2 

40.0 

IN»MN   MILLS    2    W 

MAX 
HIN 

63 
39 

75 

46 

63 

48 

79 
55 

60 

46 

46 

43 

49 

43 

63 

45 

73 

44 

6« 

33 

79 

45 

76 

61 

71 

44 

70 
35 

63 

49 

71 
48 

78 
47 

84 
56 

83 
62 

49 

58 

72 
56 

79 
38 

71 

59 

7* 
38 

77 
94 

70 
97 

72 

40 

74 

54 

70 
53 

SO 

40 

88 
93 

71.2 

48.0 

JERSEY   CITY 

MAX 
MIN 

58 
45 

73 

50 

98 
48 

53 
49 

54 
44 

4« 
42 

4« 
42 

97 

44 

67 
48 

61 

40 

69 

51 

73 
54 

67 
50 

65 
45 

91 

48 

64 
47 

61 

48 

49 
57 

78 
62 

44 
53 

72 

54 

69 

61 

70 
57 

4* 

51 

6J 
95 

4« 
9S 

70 
90 

70 
99 

47 
92 

7C 
53 

74 
68 

44.1 
90.4 

LAM8ERTVILLE 

MAX 

HIN 

64 

40 

72 

46 

71 
49 

63 

55 

58 

48 

49 

44 

4« 
42 

63 

44 

68 
39 

68 
33 

70 

46 

74 
56 

72 

43 

69 
37 

69 

50 

79 
47 

77 
60 

82 
57 

81 
61 

79 
60 

71 
52 

77 

40 

7! 
56 

76 

42 

72 
95 

72 
96 

71 
41 

73 
4C 

72      80      ST 

91      41      »♦ 

71.1 
47.8 

LAURELTON    1    E 

MAX 
HIN 

62 

32 

72 
45 

>8 

48 

97 

49 

53 

43 

49 

43 

♦7 

44 

61 

44 

75 

43 

64 
35 

70 
46 

79 
93 

73 

42 

70 
37 

97 
48 

62 

48 

44 

48 

72 

57 

S7 
62 

64 

63 

75 
54 

70 

40 

73 
46 

69 
40 

74      67 

56      4S 

44 
40 

71      70      81      78 

48      48      40      94 

47.4 
44.2 

LAYTOM    3    NH 

HAX 

HIN 

68 

34 

72 
38 

70 
40 

60 
47 

59 

46 

90 
43 

47 
43 

60 

43 

6« 

33 

69 
24 

72 
42 

72 
52 

6S 

33 

64 
29 

94 
40 

72 

44 

78 

40 

80 
40 

79 

46 

74 

51 

78 
49 

36 

70      T» 
48      38 

6*      T«      74 

50      45      34 

79      70      77      S4 
42      W      U      47 

49.1 

41.0 

LEESBURG    STATE    FARM 

HAX 
HIN 

58 

45 

68 
53 

66 

50 

79 
57 

73 
49 

99 

45 

99 

45 

60 
46 

74 
52 

72 
51 

74 
55 

77 
62 

79 
54 

7» 
46 

72 
56 

73 
52 

71 

51 

74 
69 

74 
63 

72 

72 

58 

79 

44 

73      70 
64      41 

71 
53 

49    n 

44 

48      72      74      81 
43      44      49      65 

70. < 
52.8 

LITTLE   FALLS    1    E 

MAX 
MIN 

65 

40 

6« 

45 

75 

49 

9« 

49 

96 

48 

94 

43 

48 
40 

48 

43 

60 

38 

70 
35 

70 
42 

n 

75 
45 

70 
37 

69 

47 

53 
46 

71 

49 

74 
52 

77 

59 

83 

56 

70 
50 

79 

43 

7J 
56 

72 
42 

72      47      74 
SS      52      43 

7*      80      70      82 

51      90      42      S4 

48.1 

47.1 

LONG   BRANCH 

MAX 
MIN 

60 
42 

70 
50 

56 

48 

5« 

49 

53 
46 

46 

44 

47 

44 

60 
45 

71 
48 

62 

42 

68 

49 

73 
57 

68 

47 

65 

42 

54 
49 

98 

48 

63 
47 

70 
67 

82 

63 

63 
51 

70 

52 

70 
46 

70      62 

52      46 

69      47      63 

53       50      48 

72      40      80      T» 
51      94      47      59 

44.0 

49.2 

LONG   VALLEY 

MAX 
HIN 

64 
34 

74 

40 

68 
42 

58 
52 

56 

46 

49 
42 

47 

40 

42 

66 

32 

6« 

30 

67 

42 

72 
57 

6« 
44 

64 

31 

60 
46 

74 

!i5 

73 
46 

78 

51 

77 
54 

73 
56 

71 
48 

72 
36 

69      70 
46       37 

64      49      72 
53      52      34 

74      71      78      84 
43      47      36      90 

68.2 

43.8 

MILLVILLE 

MAX 
HIN 

63 

43 

61 

50 

77 

60 

66 

51 

80 
5* 

57 

45 

45 

52 

45 

65 

47 

74 
43 

66 

50 

77 
60 

74 
51 

72 

41 

75 
52 

68 

62 

75 

48 

74 
56 

81 
61 

83 
60 

72 

69 

74 

49 

78      72 

60      47 

77      T»      71 

54      57      47 

74      71      71      79 
55      S5      52      57 

71.4 

51.1 

HOORESTODN 

HAX 
MIN 

63 

41 

73 
52 

64 
49 

11 

54 
45 

46 

45 

49 

43 

64 
46 

70 
47 

66 
37 

76 
49 

73 

68 

69 

49 

70 
39 

62 

50 

72 

49 

76 
49 

82 
58 

80 
66 

71 
58 

72 

67 

77 
42 

7J 

60 

79 

41 

74      70      71 
55      48      44 

79      70      79      84 

52      53      44      57 

70.1 
49.3 

NOSRIS    PLAINS 

MAX 
MIN 

63 

37 

6> 

43 

73 
47 

53 

47 

55 

48 

92 

42 

44 
41 

4« 

42 

»1 

37 

67 
30 

68 
44 

58 

73 

48 

•6 

J* 

44 
46 

50 
45 

70 
47 

n 

49 

78 
59 

80 
56 

70 
47 

72 

38 

73 
60 

69 

38 

40      44      72 
53      54      39 

70      74      68      79 
44      49       38      52 

44.2 

45.3 

NEKARK   KB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

6« 

45 

76 

49 

54 
50 

96 

61 

57 
45 

47 

43 

48 

43 

61 
45 

71 

44 

tl 

69 

49 

TS 
58 

70 
51 

67 
45 

S3 
49 

65 
48 

71 
49 

73 
56 

81 
64 

66 

55 

74 
54 

70 
51 

72 
57 

47 
51 

67 
56 

71 
56 

72 
61 

74 
53 

71 
52 

83      78 
60      41 

47.6 
50.6 

NEH  BRUNStllCK    EXP   STA 

MAX 
HIN 

63 

40 

73 
48 

70 
48 

58 
52 

55 

47 

50 

43 

47 
42 

58 

44 

68 
44 

68 
36 

70 
47 

73 
60 

73 
44 

44 

40 

44 
♦8 

44 

46 

75 
48 

80 
55 

80 
64 

77 
56 

72 

63 

79 
44 

79 
56 

70 
47 

70 

56 

70 
57 

49 

47 

79 

50 

71 

61 

79      82 
45      54 

49.2 

48.8 

NEXTON 

MAX 
MIN 

60 
38 

68 

40 

70 

43 

93 

49 

59 

45 

90 

43 

47 

38 

47 
40 

59 

37 

66 

37 

44 

63 

60 

70 
36 

69 

32 

62 
36 

51 

45 

72 
47 

72 

60 

79 
57 

79 
55 

74 
64 

72 
38 

74 
52 

49 

34 

66 

61 

44 

51 

49 

37 

72 

42 

71 
47 

44 

40 

81 

44 

49.8 

<3t6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

63 

44 

66 

48 

79 
4« 

54 
49 

55 

50 

93 

43 

47 

41 

48 
43 

58 
43 

70 
37 

68 
46 

67 
57 

74 
49 

70 
43 

68 
48 

52 
46 

71 
48 

78 
64 

79 
56 

85 
60 

70 
62 

74 

48 

73 

56 

72 
48 

71 
65 

65      70 
55      46 

71 
54 

79 
51 

49 

51 

82 
58 

47.4 
49.3 

PEM8ERT0N   3    E 

MAX 
HIN 

64 
39 

74 

49 

69 
47 

68 

49 

63 

48 

48 

44 

48 

43 

61 
46 

72 

41 

6« 

36 

76 

47 

76 

55 

7* 

44 

70 
37 

67 

49 

70 
48 

78 
48 

S3 
49 

81 
61 

75 
58 

73 
62 

77 
39 

77 

58 

78 
40 

78 
54 

79 
57 

70 

41 

77 
63 

71 
52 

79 

41 

87 
51 

71.9 
47.6 

PHILLIPSeUKS 

HAX 
MIN 

62 

42 

72 
42 

68 

48 

63 

53 

64 

49 

50 
45 

48 
41 

93 

45 

66 
37 

66 
36 

70 
46 

74 
59 

77 

44 

70 
38 

68 
38 

70 
47 

76 
60 

79 
56 

80 
59 

79 

59 

74 
51 

79 
45 

74 
49 

74 
42 

74 
52 

72 
54 

71 

43 

76 

49 

79 

49 

78 
42 

87 
65 

70.7 
47.3 

PLAINFIELO 

MAX 
HIN 

67 
39 

7» 

47 

98 

48 

99 

48 

53 

49 

47 

44 

4a 

42 

61 
43 

70 
38 

69 
33 

49 

76 
SB 

49 

67 
37 

99 

48 

70 
47 

74 
48 

79 
64 

82 
69 

69 

58 

72 
50 

75 
41 

72 
55 

72 

47 

68 
60 

71 
55 

71 

44 

77 

60 

70 
52 

80 
42 

82 
55 

68.4 

48.0 

PLEASANTVILLE    1    N 

HAX 

HIN 

60 
39 

5« 

49 

70 

48 

64 

51 

6« 

62 

5« 

46 

48 
45 

50 

46 

63 

46 

76 
38 

9S 

44 

71 
56 

77 

46 

71 
37 

71 
43 

61 
61 

69 

48 

61 

49 

70 
57 

79 
59 

66 

64 

75 
43 

74 
58 

72 
41 

68 
55 

70 
57 

44 

44 

64 

52 

48 

54 

71 

42 

74 
54 

44.8 

48.6 

8*«   refer«ni 


-  45   - 


CONTINUED 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
MAY   1958 

Station 

Day 

Of 

Month 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

65 

75 

49 

54 
49 

55 

50 

53 

42 

4« 

43 

46 
42 

55 

44 

70 
42 

69 

35 

65 

45 

76 
60 

70 
43 

68 

39 

30 
48 

65 
47 

74      72 

49      54 

84 
65 

74 
52 

73 
51 

74 
45 

73 

52 

7» 
46 

63 

56 

70 
55 

73 
46 

79 
52 

68 
32 

82 
46 

83 
56 

67.7 
48«3 

RUNYON 

MAX 
MIN 

67 
37 

77 
48 

74 
40 

58 
48 

54 
44 

49 
44 

48 
43 

»4 
46 

73 

43 

71 

30 

73 

43 

79 
53 

78 
38 

73 
33 

69 

43 

69 

44 

79  S4 
42      54 

84 

64 

7* 
36 

76 
53 

79 

44 

78 
56 

T4 

38 

72 
48 

50 

7* 

38 

48 

74 
49 

■4 
37 

■7 
54 

72.3 

45.4 

SANDY    HOOK   LBST* 

MAX 
MIN 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

65 

3a 

7» 

44 

61 

48 

57 
53 

5« 

47 

49 

43 

48 
42 

61 

44 

6« 
37 

68 

32 

43 

7» 

51 

70 
42 

66 
35 

61 
48 

70 
47 

77  80 
50      57 

82 

61 

7» 

57 

73 

51 

75 

40 

71 

55 

72 

45 

67 

53 

72 
55 

72 

43 

77 

48 

70 
50 

81 

40 

86 
54 

69.3 
46.9 

SUSSEX    3   N 

MAX 
MIN 

60 
38 

67 

40 

72 
43 

52 

45 

59 

43 

52 

40 

49 
36 

47 
37 

57 
37 

67 
28 

67 
37 

66 

47 

70 
38 

64 

31 

62 

36 

49 
44 

70      78 

43      48 

79 
66 

79 

63 

73 

45 

72 

40 

72 

44 

68 

36 

72 
45 

51 

71 
42 

7* 

45 

77 

46 

6S 

47 

82 

49 

66.3 

42.4 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

64 
43 

74 
50 

60 
50 

64 
56 

56 

45 

4« 

43 

48 

42 

63 

45 

70 
45 

69 
37 

50 

74 
60 

68 
50 

69 

43 

60 
49 

72 
48 

77  82 
50      58 

81 
66 

70 
66 

73 
56 

78 
47 

70 
66 

76 

48 

73 
36 

71 
37 

71 
47 

77 

51 

70 
52 

81 
48 

87 

59 

70.0 
50.6 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

62 

45 

73 
51 

61 
49 

63 
55 

5« 
46 

46 

43 

47 

42 

64 
45 

69 

48 

66 

41 

73 
50 

74 
59 

69 

50 

67 

43 

57 
48 

72 

47 

7«      82 

49      39 

80 
65 

70 
59 

72 

58 

77 

32 

70 
57 

7» 

51 

73 
56 

70 
57 

68 

50 

76 
53 

70 
34 

81 
52 

87 
63 

69.2 
61.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

56 
40 

70 
48 

63 
47 

65 
50 

58 

47 

47 

43 

49 
44 

62 

44 

75 
46 

70 
34 

70 
50 

78 
61 

71 

42 

70 
33 

60 

48 

67 

49 

62       70 

42      33 

76 
50 

69 

59 

74 
54 

73 

38 

70 
58 

70 
37 

72 

55 

70 
56 

65 

42 

70 
30 

72 
60 

76 

40 

80 
56 

67.8 
47.6 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

63 
42 

74 
52 

71 
49 

80 

57 

70 

46 

50 
44 

51 
44 

66 

46 

72 

43 

70 
39 

76 

47 

7» 
62 

76 

50 

75 

39 

74 
50 

77 
51 

78  83 
48      58 

82 

65 

71 
59 

75 

56 

79 

43 

71 
59 

75 

43 

73 

56 

70 
39 

75 
45 

74 

49 

73 

53 

60 
43 

66 

57 

73.1 
60.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

CANOE  BROOK 

EVAP 

wim 

- 

: 

: 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

.10 
48 

.20 
10 

.03 

4 

.22 
27 

.23 
41 

.10 
17 

.01 
11 

.09 
10 

.12 
12 

.12 
13 

.08 
8 

.12 
20 

.21 
23 

.15 
20 

.17 
16 

.17 
20 

03 
3 

.12 
6 

.16 
13 

.13 
11 

.20 
42 

.18 
14 

- 

PLEASANTVILLE    1    N 

EVAP 
WIND 

.30 
43 

.06 
15 

.07 
36 

.08 
40 

.05 
39 

.06 
70 

.02 
133 

.04 
14 

.02 
53 

.28 
42 

.20 
53 

26 

.27 
40 

.38 
47 

.24 
45 

.06 
79 

.13 
42 

.17 
49 

.17 
104 

.15 
6S 

.11 
16 

.30 
14 

.30 
19 

.15 
35 

.11 
48 

.10 
19 

.02 
30 

.20 
37 

.11 
44 

.26 
60 

.26 
42 

B4.83 
1399 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STATION 

MEASURED   UHDER   SOD 

1    INCH 

UAX 

56 

62 

56 

57 

55 

51 

SO 

52 

56 

57 

58 

62 

71 

63 

5S 

67 

72 

71 

73 

70 

77 

76 

75 

76 

67 

72 

76 

78 

74 

77 

81 

65.8 

HIN 

51 

S3 

54 

54 

51 

49 

48 

50 

49 

50 

53 

57 

53 

52 

53 

53 

55 

58 

63 

61 

59 

55 

59 

57 

61 

59 

57 

59 

60 

57 

62 

55.1 

2    INCHES 

UAX 

56 

60 

56 

56 

5S 

52 

50 

52 

56 

56 

57 

62 

66 

60 

56 

63 

67 

69 

69 

68 

72 

70 

70 

71 

66 

69 

68 

73 

72 

73 

76 

63.2 

HIN 

52 

53 

54 

54 

52 

50 

49 

50 

50 

50 

53 

57 

55 

53 

54 

53 

56 

58 

63 

62 

60 

58 

62 

59 

61 

61 

59 

60 

62 

60 

63 

56.1 

4    INCHES 

MAX 

56 

59 

56 

56 

55 

52 

50 

52 

55 

55 

57 

61 

65 

60 

56 

62 

66 

68 

69 

67 

70 

69 

69 

70 

65 

68 

67 

72 

70 

71 

74 

62.4 

HIN 

52 

53 

54 

54 

52 

50 

49 

50 

50 

51 

53 

57 

55 

53 

54 

53 

56 

58 

63 

62 

60 

58 

62 

59 

61 

61 

59 

60 

62 

60 

63 

56.2 

8    INCHES 

UAX 

55 

57 

56 

55 

55 

53 

51 

51 

53 

54 

55 

58 

58 

57 

57 

58 

61 

63 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

63 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

59.6 

MIN 

53 

54 

55 

54 

S3 

51 

50 

51 

SO 

52 

52 

55 

56 

55 

55 

54 

56 

58 

60 

61 

60 

60 

62 

60 

61 

62 

60 

61 

61 

61 

63 

56.6 

16    INCHES 

MAX 

54 

54 

55 

54 

54 

53 

52 

51 

52 

54 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

57 

59 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

57.5 

BIN 

53 

53 

54 

54 

53 

52 

51 

51 

51 

52 

52 

54 

55 

55 

54 

54 

55 

56 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

56.0 

32    INCHES 

UAX 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

55.0 

HIN 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

54.2 

Measured  under  Kentucky  Blue^ass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relabve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S  1  ^ 

1 

station 

3 

> 

i 

Ill 

1 
< 

jl 

g       1 
1    °| 

0 

_  e 

to 

is 

d 

OH 

o  tn 

a  H 

a 
o  m 

a 

O  H 
O  CO 
•■  M 

§ 
3 

A 

g 
k 

I 

1 

1 

S    ><  a 

ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

15.6 

46 

N 

7 

- 

4 

6 

5 

4 

0 

0 

19 

55 

6.8 

LONG   BRANCH 

s 

14 

13.3 

38 

E 

6 

- 

82 

670 

69 

3 

4 

6 

3 

1 

0 

17 

56 

6.7 

NEWARK  WB   AIRPORT 

ssw 

12 

10.0 

28++ 

WNW 

29 

77 

73 

58 

64 

4 

4 

12 

1 

0 

0 

21 

- 

6.6 

TRENTON   WB  CITY 

- 

- 

9.6 

25 

N 

13 

- 

- 

- 

- 

1 

8 

5 

3 

0 

0 

17 

60 

6.2 

a  12:00   Noon 

^^J 

3e«   reference   notes   lollovlng  Station   Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MAY  1958 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Ho\irly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MAT  1958 


Isollnee  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  b« 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

w 

M 

U 

< 

TIME  AND 

a: 

P 

TABLES 

STAnON 

fi 

COUNTY 

z 

o 

OBSEHVER 

^ 

i 

3 

i 

1 

i 

1 

i 

h 

AU.EW>ALE 

0100 

BERGEN 

nr 

*1 

02 

7*  08 

270 

c 

BERGEN  COONTV  ENGS 

ATLANTIC  CITY  MB 

032S 

ATLANTIC 

39 

22 

T*  25 

8 

MID 

MlO 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

AUDUBON 

0346 

39 

5* 

75  0* 

50 

UP 

IIP 

IRVtN  J.  NVGREN 

BASS  RIVEH  ST  FOREST 

0528 

37 

7*  26 

20 

»P 

N>Y>  Forestry  svc 

SELLEPLAIN 

CAPE  MAY 

39 

16 

7*  52 

*9 

5P 

bP 

MRS.  £0  C,  HOFFMAN 

SELMAR 

0721 

MONMOUTH 

*0 

10 

7*  02 

19 

MIO 

CITY  MATER  OEPT 

dELVIDERE 

0729 

NARREN 

*0 

50 

75  05 

289 

5P 

5P 

H 

HISS  Ca  S.  MIXSON 

BERHH    I    M 

CAMJEN 

7*  57 

SAHUbL  H.  MC  CULLEY 

9LACKMEU.S  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

*0 

29 

7*  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

90ONTON  2  SE 

0»07 

MORRIS 

*0 

5* 

7*  24 

280 

BA 

BA 

JERSEY  CITY  MTR  KKS 

SOUND  BROOK  1  » 

0927 

SOMERSET 

10 

*0 

33 

7*  33 

20 

8A 

AMERICAN  CVANAMID  CO 

SRANCMVILLE 

0978 

SUSSEX 

*1 

09 

7*  *5 

570 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3H10GET0W  I    HE 

CUMBERLAND 

39 

28 

75  12 

11* 

RADIO  STATION  MSNJ 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

7*  53 

U 

PUBLIC  SVC  E  «^  G  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

*l 

07 

7*  30 

10*0 

8A 

nEmark  hater  DEPT 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

*0 

*5 

7*  21 

180 

9A 

9A 

»A 

COMMONHEALTH  HTR  CO 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39 

28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  HlLLlS 

CAPE  MAY  >  W 

1351 

38 

17 

SP 

SP 

c 

N.MEST  MAGNESITE  CO 

CEDAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

*0 

52 

7*  13 

*00 

SA 

J.  A,  PLUNKETT 

CEwreHTON 

1512 

SALEM 

39 

31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARL0TTE6URG 

1582 

PASSAIC 

*1 

03 

7".  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEUARK  HATER  OEPT 

CMATMAM 

1S90 

MORRIS 

*o 

** 

7*  23 

185 

flA 

EDHARD  P.  MDLITOR 

CMATSWOHTH  5  S 

BURLINGTON 

39 

7*  32 

90 

5P 

5P 

WILLIAM  S.  HAINES 

CLAYTON 

GLOUCESTER 

39 

39 

75  06 

120 

6P 

ep 

H 

MARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

*0 

38 

"•» 

300 

6P 

L.  H.  KLOCKNER 

OEEPWATER 

2209 

SALEM 

39 

*1 

75  30 

12 

MID 

DU  PONT  WE  NEMOURS 

ELIZABETH 

25** 

*0 

*0 

5P 

5P 

UNION  CO  PARK  COMM 

ELUABETMPORT 

2652 

UNION 

39 

7*  12 

30 

MID 

C 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

50 

250 

8A 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMING TON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

*0 

31 

7*  51 

13* 

5P 

5P 

H 

DONALD  YOUNG 

fORTESCUE 

3102 

CUMdERLANO 

39 

1* 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPtK 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

*0 

15 

7*  17 

19* 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MUREAU 

OLA5S80RO 

3291 

GLOUCESTER 

39 

*2 

75  07 

150 

C 

PROF.  J.  B.  SANGRtE 

GREAT  MEADOMS  <    H 

3*16 

MARREN 

56 

7*  55 

540 

C 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOO  LAKE 

3516! PASSAIC 

*1 

09 

7*  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

MACKENSACK 

3572  1  BERGEN 

^ 

*0 

53 

7*  03 

10 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

MAMMON TON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39 

39 

7*  *8 

85 

BA 

BA 

W.  HUUBARU  PARKHURST 

SUSSEX 

MlGriTSTO>*.'»  1  N 

3951 

MERCER 

10 

*0 

16 

7*  31 

100 

BP 

BP 

K 

JAMES  R.  PICKERING 

H|G«TST0».N  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

*0 

17 

7*  32 

75 

c 

DEPT  WATER  ■»  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  M 

*229 

BURLINGTON 

39 

*8 

7*  *7 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*260 

ESSEX 

*0 

*3 

7*  15 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

*339 

** 

7*  0* 

MIO 

JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

LAMBEHTVILLE 

LAU-iELTON  1  E 

*700 

OCEAN 

*0 

0* 

7*  07 

20 

MID 

MID 

C  M 

GEORGE  G.  WADOILL 

LAYTON  3  NW 

*735 

SUSSEX 

*1 

15 

7*  51 

*80 

6P 

6P 

H 

A.  M.  OEPUE 

LEES6URG  STATE  FARM 

*762 

CUMBERLAND 

I* 

10 

LEESaURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

*B87 

PASSAIC 

*0 

53 

7*  I* 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY  WTR  COMM 

*987 

73  59 

MIU 

C  HJ 

STORM  WARN.  DSPL  STA 

LUNG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

*0 

*8 

7*  *6 

660 

6P 

6P 

H 

AHTMUK  8AHKMAN 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39 

58 

7*  *8 

Z5 

C 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

*1 

7*  2* 

9A 

NEWARK  WATER  DEPT 

HAHWAH 

510*  BERGEN 

8 

*1 

□6 

7*  10 

2S3 

7A 

ROBERT  6.  GLASGOW 

5197  SOMERSET 

10 

7*  3* 

HID 

JOHN  L.  RADCLlFFE 

MARLBORO  SCS 

5  2**  MONMOUTH 

^ 

*0 

20 

7*  1* 

120 

C 

GEROW  BRILL 

STATION 


MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEHTON 

OAK  RIDGE  RESERVUlR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATER SON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLA INFIELD 
PLEASANT  RUN 


RINGWOOD 

RUN YON 

SANDY  MOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 


CX)UNTY 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGF.N 

CUMBERLAND 


BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 


PASSAIC 
HUNTERDON 
ESSEX 
PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

HUNTERDON 


MIDDLESEX 
MONMOUTH 
SOMERSET 

MORRIS 
UNION 

SUSSEX 

GLOUCESTER 
OCEAN 
WARREN 
MERCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 


*0 

57 

*0 

1* 

*0 

13 

39 

36 

39 

29 

*l 

03 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES    C.    LONG 

HACKENSACK  WATER  CO 

NtWTON  WTR  SWR  COMM 

DAN  A.  COUGnLlN 
COUNTY  ENGINEER 

L  VECCHIO 

A.  UUEMLERT 
SEWAGE  DISPUSAL  PLT 
JOINT  TOLL  BKDGE  COM 
MRS  VIVIAN  SCMERER 


OBSERVER 


NtJt  WATER  COMM 
U.  S*  COAST  GUARU 
W.  E*  HAVER 
JERSEY  CITY  0  P  W 
N.J.  OEPT  OF  CONS 

BRICE  B.  STANTON 
SUN  UlL  CO 
ROBERT  F.  SNYUtH 

E.  H.  RISTOW 

U.S.    WEATHER    OURE> 


,    FOR 


MEGIl 


flTER    SUPI 


CITY    ENGINI 
HACKENSACK 


1  Offl. 


1 -COASTAL;   2-DELAWARE;   3-CRSAT  EGG  HARBOR;   4-HACKBHSACK;   5-HUDSON;   6-lIAURICK;   T-MULLICA;   8-PA9SAIC; 

REFERENCE  NOTES 
regardlQK  the  climate  of  tie*  Jersey  BAy  be  obtained  by  vritlag  to  the  State  CllaatologlBl 


Weai 


■  Bureau  Ofd, 


10-RARITAJ);   11-ROCKAWAT 


al  Delivery,  Treuti 


Fiffurea  and  letters  (ollowlng  the  station  naoe,  auch  ae  12  SSW,  indicate  distance  in  alles  and  d 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  soovfall  and  heating  degrees  tor  the  preceding  13  Bonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  thli 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  ' 

Divisions,  as  used  in  "CliMatologlcal  Data:  Table  and  on  the  aaps,  becaae  effective  with  data  for  September  1956. 

Id  this  bulletin  are:   Tenperature  In  "F,  precipitation  and  evapora' 


.  of  . 


Inches  and  wind  bo 


'eaent  in  niles.   Monthly  degree  day  totali 
and  Wind"  Table.   Max  and  Hln  in  "Evapora 


ological  Data' 


I  the  "Snowfall  and  Snow  < 


'  Table,  and  In  the  "Seasonal  ; 


■  SDOwpack  may  : 
lowfall"  Table 


the  record. 
low  on  ground 


24  I 

saving  tlBC. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time    for  all  exoept  Weather  Bureai 

Ho  record  la  the  "Cllnatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Tenperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  nay  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Mo  record  la  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Groi 

ered  ground ;  however, 


+ 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates 

• 

Aaount  Included  in  following  aeasureBent ,  tine  dlstributloo 

# 

Thernoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  : 

on  the  roof  of  a  building. 

// 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Adjusted  to  a  full  sooth. 

D 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  ua 

11 

One  or  aore  days  of  record  Missing;  if  average  value  Is  en 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent 

R 

Amounts  from  recording  gage.   (Tbeae  amounts  are  essential 

SS 

This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  index  ■ 

T 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

X 

Observation  time  is  1:00  a.m.,  i.s.T.  of  the  following  day 

VAH 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  ■ 

the 

Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  cc 

C 

Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitatioB 

0 

"Soil  Temperature"  Table. 

H 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Onisslon  of  data  In  ■ 

't   equipped  wl' 
unknown . 
few  feet  above  i 


ing  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  sno 
tered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature" 
lue  for  a  full  month. 

urate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  la 
observation  made  near  sunset. 


e  for  detailed  dally  ; 
in  Hourly  Preclpitatii 


Degree  day  dai 


variable. 

under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
les  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipita 
any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  11th  at  Indian  Mills  2  W 
Lowest  Temperature:   29°  on  the  7th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5,98  inches  at  Marlton  1  W 

Least  Total  Precipitation:   1.64  inches  at  Phillipsburg  Bridge 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.03  inches  on  the  26th  at  Atlantic 

City  WB 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Unseasonably  cool  weather  prevailed 
throughout  the  state  during  June. 
Average  temperatures  for  the  month 
were  the  lowest  since  1927  in  Trenton 
and  Atlantic  City,  and  the  lowest 
since  the  establishment  of  the  station 
in  Newark  in  1931.   Very  few  readings 
of  90°  or  higher  were  recorded  in  the 
state.   The  highest  temperature  in 
Trenton  was  89°  on  the  26th.   Normally 
Trenton  can  expect  4  days  with  tem- 
peratures 90°  or  higher  during  June. 
In  most  locations  temperatures  aver- 
aged from  3°  to  6*  below  the  seasonal 
level. 

A  tornado  struck  northeastern  Burling- 
ton and  southern  Mercer  counties  on 
Friday  the  13th,  cutting  a  path  one 
mile  long  and  100  yards  wide  between 
Bordentown  Township  and  Groveville, 
moving  from  east  to  west.   There  was 
one  injury  and  considerable  property 
damage.   About  90  minutes  after  the 


tornado  struck  the  Bordentown-Grove- 
ville  area,  a  tornado  moved  eastward 
across  Barnegat  Bay  and  struck  a  two- 
block  section  of  Mantoloking,  in  north- 
eastern Ocean  County,  and  then  moved 
out  into  the  ocean.   No  injuries  were 
reported  from  this  tornado,  although 
property  damage  did  occur. 

The  resort  business  in  the  state 
suffered  considerably  from  the  cool 
weather  during  June,  both  at  the  sea- 
shore and  in  the  mountain  lake  region. 
Summer  rentals  of  seaside  cottages 
during  June  were  reported  to  be  about 
50  percent  of  the  amount  for  a  year 
ago.   On  one  Sunday  in  June  only  300 
autos  visited  Hopatcong  State  Park, 
compared  with  1100  which  is  the  aver- 
age number  for  a  June  Sunday. 

Donald  V.  Dunlap,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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DAILY  PRECIPITATION 
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log  StatLoa  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1957  -  1958 
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BRIOGETON  I  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 
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16.3 

19.5 

5.0 

11.9 

15.2 

■■ 

a. 

— 

~ 

15.0 

26.0 

6.9 

25.5 

42.0 

- 

. 

18.0 

— 

w. 

— 

5.5 

16.1 

21.0 

7.0 

19.8 

18.0 

3.5 

16.0 

18.5 

1.5 

_ 

_ 

6.5 

14.2 

16.1 

4.0 

13.6 

21.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.5 

12.9 

10.8 

S.6 

16.5 

22.0 

"_ 

20.0 

23.5 

8.5 

17.6 


20.0 
16.2 


21.0 
19.6 


2.9 

13.0 

7.0 

12.0 


43.0 
19.9 


26.0 
34.3 


11.5 
20.0 
19.5 


15.5 
26.5 


17.5 
36.8 


15.0 
18.3 


18.5 

10.5 


15.6 
7.6 


34.0 
19.6 


April 


May 


25.9 
21.5 


12.6 
25.3 


T 
3.0 


T 
2.0 


2.0 
3.0 


3.0 

T 


33.5 
59.0 


31.3 
53.6 


96.0 
56.6 


56.9 
46.6 


50.6 
76.4 


66.9 
60.2 


90.9 
56.2 


43.9 
51.2 


47.4 
38.8 


68.3 
42.6 


61.9 
56.6 

48.0 


61.6 

49.7 


42.8 
61.3 


65.9 
51.7 


See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE    1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

> 
< 

ATUNTIC   CITY   WB   AP 

MAX 
MIN 

77 

74 

55 

76 
51 

72 
55 

62 

57 

70 
57 

74 
55 

70 

53 

76 
52 

79 
58 

SS 
66 

79 
60 

79 
58 

84 
59 

87 
63 

ATU^NTIC   CITY   WB 

MAX 
MIN 

»7 
61 

68 

60 

63 

56 

61 

52 

63 

54 

7» 

68 

«2 

51 

68 

88 

61 

69 
61 

74 
61 

7* 
66 

74 
66 

SO 
67 

71 
57 

76 
54 

75 
59 

70 
59 

68 

58 

61 

69 

66 

69 

71 
56 

70 
60 

70 
60 

72 
65 

79 
66 

80 
62 

74 
62 

77 
65 

79 
68 

71.5 
60  •! 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

as 

65 

81 
63 

74 
55 

7a 
48 

79 
45 

73 
61 

79 

48 

79 
60 

88 

70 

76 
62 

90 

68 

84 
65 

87 
65 

78 

59 

71 
52 

77 
62 

74 
51 

77 

50 

74 
57 

62 

57 

68 

68 

79 

54 

75 
53 

SO 
62 

as 

60 

91 
67 

81 
62 

81 
57 

84 

59 

88 
60 

79.1 
67.2 

BEtXEPLAIN 

MAX 
MIN 

81 
6* 

82 
64 

74 
54 

72 
4« 

7S 

42 

76 

55 

73 

42 

7« 

46 

88 
67 

S8 
68 

91 

65 

82 

65 

Bl 

66 

84 
67 

48 
49 

76 
48 

75 
47 

78 
46 

71 
50 

69 

64 

70 
66 

73 
56 

72 

49 

79 

48 

82 
66 

89 

58 

84 
66 

78 
54 

84 
56 

86 

59 

79.0 
54.7 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

as 

53 

81 
53 

80 
54 

80 
48 

82 

44 

80 
56 

79 
4i 

77 

48 

82 
61 

77 
60 

89 

57 

84 

61 

81 
57 

74 
61 

72 

47 

76 
49 

72 

48 

72 

44 

79 
49 

67 
57 

66 
57 

74 
61 

77 
48 

82 

52 

88 

51 

88 

69 

87 
66 

a* 

51 

90 
51 

91 
56 

79.6 
62.7 

BOONTON    2   SE 

MAX 
MIN 

81 
58 

SI 

63 

70 
57 

74 
44 

77 

45 

7« 
53 

70 
40 

71 

41 

74 
54 

79 
61 

42 

65 

82 
57 

81 
59 

78 
62 

71 

44 

70 
46 

72 
51 

67 

41 

72 
52 

73 
54 

64 
65 

69 

50 

72 
45 

74 
47 

77 
53 

82 

59 

84 
61 

SO 
56 

79 
49 

89 

56 

74.8 
S2.2 

BRIO6ET0N    1    NE 

MAX 
MIN 

SO 
60 

89 
66 

84 

62 

92 
«1 

SS 
69 

69 
52 

77 
49 

75 
46 

79 
54 

73 
57 

74 

55 

74 
60 

75 

50 

79 
55 

84 
61 

91 

60 

81 
66 

89 
61 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

83 
65 

81 
66 

74 
60 

76 
51 

78 
50 

76 
63 

7« 
47 

80 
48 

87 
67 

79 
62 

89 
58 

84 
66 

87 

69 

81 

40 

76 
55 

78 
49 

76 
50 

75 
43 

75 
57 

79 
57 

70 
57 

71 
58 

75 
65 

80 

54 

86 

54 

92 
68 

82 

68 

89 

57 

87 
99 

90 
62 

80.1 
57.0 

CANOE   BtKIOK 

MAX 
MIN 

78 
63 

84 
66 

76 
59 

73 
46 

75 

45 

77 
57 

76 

60 

74 
46 

77 
64 

72 
62 

61 

56 

84 
68 

81 
53 

80 
57 

71 
51 

71 

42 

72 
48 

68 

43 

72 
62 

72 
56 

61 

57 

65 
48 

73 

45 

73 
48 

79 

64 

S3 

64 

SS 

57 

82 
48 

79 

49 

89 
54 

75.5 

53.2 

CAPE   MAY   3   W 

MAX 
MIN 

71 
61 

77 
62 

70 
57 

70 
52 

65 
48 

70 
68 

70 

49 

69 

56 

92 
63 

84 
63 

82 

64 

80 
64 

SS 
69 

86 

64 

84 
38 

74 
56 

75 
62 

79 

65 

71 
59 

70 
58 

71 

69 

70 
54 

53 

S3 

76 
64 

75.7 
58.5 

CHARLOTTEBURO 

MAX 
MIN 

7« 
51 

82 
63 

73 
54 

73 
38 

74 
38 

7« 

47 

68 
37 

70 
36 

72 

50 

79 
58 

61 
53 

83 
55 

SO 
49 

74 
53 

48 
17 

69 

47 

71 
51 

64 

34 

70 
42 

73 
48 

63 
62 

63 

48 

72 
39 

70 

40 

75 
46 

80 
53 

81 

57 

80 
42 

77 

41 

83 

48 

73.6 
46.9 

CHATSWORTH    5    S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

83 
65 

78 
66 

72 
62 

75 
49 

76 

48 

73 
64 

74 
46 

79 
49 

87 
68 

81 
61 

90 
60 

81 

63 

89 
69 

78 
59 

74 
90 

78 
49 

76 
51 

78 
49 

73 

58 

68 
58 

67 
57 

74 
54 

73 
56 

79 
62 

82 
59 

89 
62 

78 
57 

83 
68 

89 

62 

84 
60 

78.5 
57.2 

ELIIABETM 

MAX 
MIN 

87 
64 

S3 

68 

72 

59 

69 
48 

79 
49 

74 

58 

79 

44 

78 

47 

80 
65 

78 
59 

84 
66 

79 
62 

SJ 

59 

79 
62 

70 
47 

79 
49 

72 

50 

79 
49 

70 
65 

69 

67 

66 

57 

76 
52 

74 
51 

78 
53 

83 

62 

91 

65 

80 
57 

86 

56 

86 

65 

88 

60 

77.6 
65.8 

ESSE}<   FELLS   SERV   BLDG 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 

58 

78 
56 

72 
48 

76 

50 

76 
56 

70 
42 

70 
48 

78 

64 

78 

64 

69 
56 

89 
60 

84 
64 

80 
65 

70 
48 

70 
42 

70 
49 

66 

46 

71 
50 

72 

54 

64 
66 

68 
52 

71 
47 

78 
52 

80 
60 

87 
63 

84 

60 

80 
60 

78 
54 

86 
58 

75.8 
54.1 

FLEMINSTON    1    NE 

MAX 
MIN 

83 
62 

77 
67 

78 
55 

80 
43 

78 
43 

73 

54 

74 
38 

79 

40 

82 

62 

76 

58 

86 
55 

83 
61 

82 
56 

77 
63 

73 
42 

74 
50 

76 
50 

74 
39 

74 
53 

76 
56 

66 

56 

7$ 
49 

75 

45 

SO 
46 

85 

54 

90 
64 

81 
69 

82 

49 

as 

49 

88 
53 

78.9 
52.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

84 
60 

79 
63 

73 
59 

73 
46 

75 
46 

72 
56 

69 

40 

76 
4£ 

81 
62 

76 

58 

87 
56 

82 

64 

81 
57 

74 
63 

72 
47 

74 
48 

73 
51 

74 
48 

70 
SS 

70 
66 

68 
56 

74 
53 

73 
51 

77 
62 

84 
56 

91 
65 

SO 
5« 

60 

54 

81 

S6 

87 
68 

77.1 
S4.6 

HAMMONTON    2    NNE 

MAX 
MIN 

88 
62 

85 
66 

83 
59 

74 
43 

75 
46 

78 
55 

74 
44 

79 
50 

76 
68 

88 
64 

80 
61 

94 
63 

85 
65 

89 
71 

76 
57 

77 
50 

73 
52 

76 
48 

81 
56 

73 
57 

73 

57 

70 
55 

75 
53 

73 

53 

80 
57 

85 
65 

91 
60 

78 
54 

8C 
56 

85 
62 

79.8 
57.1 

HH3H    POINT    PARK 

MAX 
MIN 

76 
61 

79 
61 

66 

49 

6« 

46 

70 

46 

SO 
48 

70 
35 

71 
40 

*9 

54 

74 
56 

69 

61 

82 

61 

79 
51 

69 

51 

49 

43 

67 

43 

68 

43 

61 

45 

70 
50 

66 

53 

56 
48 

60 
43 

70 
43 

67 

42 

78 

54 

51 

TT 
51 

78 

49 

76 
49 

83 

49 

71.3 
48.5 

HlfiMTSTOWN    1    N 

MAX 
MIN 

84 
63 

76 
66 

71 
59 

72 
46 

78 
46 

74 

59 

73 
42 

77 

47 

SI 
66 

76 

69 

88 
57 

81 
64 

82 
61 

74 
64 

49 
48 

79 

47 

72 
50 

72 
45 

72 
55 

67 
56 

66 

56 

TS 
52 

73 

SO 

79 
51 

89 

57 

90 
65 

81 
58 

82 

54 

86 
S3 

88 
59 

77.4 
55.2 

INDIAN   HILLS    2    W 

MAX 
MIN 

89 

64 

82 

65 

74 
59 

77 
42 

78 

41 

74 

68 

74 
35 

78 

44 

89 
6S 

76 

61 

94 

69 

83 

65 

87 

60 

79 
65 

70 
44 

76 

46 

71 
52 

78 
42 

71 
56 

64 
66 

68 
56 

74 
53 

75 

46 

SO 
47 

SS 
55 

92 
65 

80 
69 

82 

60 

87 
65 

89 
66 

79.2 
S4.1 

JERSEY   CITY 

MAX 
MIN 

78 
65 

70 
61 

71 
56 

69 
53 

69 

52 

73 

50 

69 

46 

79 
52 

76 
68 

68 
56 

76 
66 

82 

64 

74 
62 

71 
57 

70 
S3 

74 
54 

66 
67 

49 

51 

70 
54 

40 
56 

61 

67 

75 
54 

48 

54 

71 
56 

7S 
62 

88 

64 

80 
60 

79 
60 

82 
60 

89 
61 

71.1 
97.0 

LAMBERTVIU.E 

MAX 
MIN 

86 

66 

84 
68 

79 

57 

76 

45 

78 

46 

78 

59 

73 
39 

78 

48 

83 
64 

SO 
60 

87 
62 

82 
62 

82 

58 

77 
66 

74 
46 

75 
61 

74 

4S 

71 

43 

79 

54 

75 
57 

6« 

57 

74 
51 

74 

47 

78 
50 

85 
57 

88 

6« 

81 
57 

81 
51 

86 

52 

87 
56 

78.8 

54.8 

LAURELTON    1    E 

MAX 
MIN 

78 
67 

79 
61 

70 
48 

69 

45 

77 

45 

76 

48 

69 

39 

77 

47 

87 
63 

»9 

57 

S3 
57 

82 
60 

79 
57 

7« 
48 

72 
45 

77 
45 

79 
49 

73 

44 

70 
55 

69 
56 

69 
57 

76 

49 

73 
48 

71 

48 

80 
56 

90 
63 

82 

58 

82 

54 

80 
52 

89 
57 

76.2 
52.6 

LAYTON    3   NW 

MAX 
MIN 

84 
63 

81 
60 

78 
44 

78 

40 

78 
42 

78 
52 

73 
29 

71 
37 

SO 
60 

80 
56 

80 
55 

8* 
59 

74 
50 

70 
56 

70 
40 

73 
39 

70 
47 

68 
37 

74 
43 

69 
50 

65 

45 

72 

41 

71 
40 

74 
42 

80 

43 

a« 

64 

80 
62 

79 
43 

84 
41 

88 
50 

74.7 
47.2 

LEES8URS   STATE   FARM 

MAX 
MIN 

79 
65 

78 
66 

77 
63 

70 
49 

76 
54 

79 
65 

79 

46 

72 

53 

S« 
66 

83 

64 

89 
66 

87 

Sf 

66 

89 
73 

SO 
61 

79 
50 

79 
64 

75 
47 

72 
55 

71 

69 
63 

7S 
67 

74 
60 

75 
51 

SO 

64 

84 
66 

84 

79 
58 

ai 

64 

84 
46 

78.4 
99.0 

LITTLE   FALLS    1    E 

MAX 
MIN 

82 

64 

66 

77 
58 

77 
46 

78 
47 

77 

68 

74 
41 

74 
45 

78 
63 

SO 
58 

42 

64 

SO 
67 

89 

56 

SO 
64 

74 

45 

72 
50 

79 
53 

70 
44 

72 
63 

76 
54 

64 
56 

6S 

61 

76 

48 

79 

49 

81 
56 

89 

66 

SS 

59 

89 

66 

82 

52 

88 

58 

77.1 
64.1 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

78 
63 

80 
60 

67 
53 

69 

50 

69 

49 

71 
55 

64 
49 

78 
50 

81 
67 

67 

57 

79 
57 

81 
69 

62 

71 
97 

49 
49 

73 
63 

70 
52 

68 
54 

47 
55 

40 
57 

62 
66 

74 
56 

70 
54 

71 

54 

80 
69 

87 
64 

SO 
62 

78 
66 

81 
69 

89 
61 

71.5 
S«.4 

LONS   VALLEY 

MAX 
MIN 

82 

58 

79 
56 

76 

54 

77 
41 

79 

43 

72 
54 

72 
38 

79 
39 

T8 
68 

72 
57 

82 

59 

84 
60 

SO 
62 

74 
60 

49 

40 

72 

44 

70 

42 

49 

38 

72 
52 

69 

54 

62 

54 

72 

47 

73 

43 

78 

45 

81 
52 

84 

66 

SO 
55 

79 
45 

89 

46 

86 

51 

79.9 
60.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

89 
64 

82 

67 

S3 

59 

7J 
48 

76 

49 

79 
69 

79 
46 

71 

49 

79 
63 

89 
66 

89 
62 

93 

66 

84 
67 

87 
72 

78 
53 

70 
62 

77 
56 

79 

50 

80 
56 

73 

59 

63 
57 

70 
56 

75 

64 

79 
53 

80 

59 

85 

67 

90 
62 

81 
59 

83 

69 

87 
63 

79.4 
58.4 

MOOfiESTOKN 

MAX 
MIN 

84 
65 

7S 

58 

72 
52 

76 
47 

7« 

45 

73 
62 

74 

44 

78 
4« 

89 
68 

70 
60 

U 

57 

81 

65 

8* 

63 

76 
49 

72 
52 

74 
45 

74 
57 

61 
56 

67 
57 

74 
63 

74 
50 

79 
52 

84 
57 

89 
62 

SO 
61 

81 
56 

84 

57 

84 
60 

77.9 
65.3 

MMRIS    PLAINS 

MAX 
MIN 

81 
59 

83 

64 

7* 
57 

72 
43 

77 

43 

76 
66 

72 

40 

71 
4« 

T» 
60 

T9 
62 

42 

64 

82 

56 

81 
53 

78 
61 

72 

43 

70 
47 

73 

49 

48 

40 

71 
63 

73 

55 

61 

55 

41 

60 

74 
46 

73 

46 

77 

53 

82 

69 

85 

58 

81 
59 

82 
47 

89 

5* 

79.2 
51.8 

NENARK   WB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

»8 

65 

7« 

62 

79 
56 

72 
52 

72 
54 

79 
56 

M 

49 

80 
31 

80 
66 

70 
56 

•7 

66 

•3 

66 

TT 

63 

7» 

99 

73 

54 

76 
56 

71 
57 

72 
53 

72 
66 

62 
58 

66 

69 

74 
55 

73 
56 

75 
56 

82 
61 

92 

66 

81 

60 

81 
60 

87 
59 

91 
63 

77.0 
58.0 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

MAX 
MIN 

84 
63 

S3 
66 

72 

59 

73 
47 

7» 
48 

77 
69 

71 
46 

7» 

4« 

7« 
66 

78 
57 

•4 
59 

•3 

•4 

80 
44 

74 
64 

72 

49 

74 

50 

73 
61 

70 
47 

70 
SS 

70 
66 

69 
56 

74 
53 

73 

50 

78 
52 

83 

58 

89 
66 

SO 
60 

80 
55 

SS 

54 

a* 

60 

77.2 

55.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

84 
63 

89 

66 

72 
53 

72 
40 

77 
43 

T8 

53 

69 

35 

T2 
41 

72 

69 

7« 
62 

44 
5« 

■2 

58 

82 

91 

99 

49 

39 

69 
48 

72 
61 

47 
37 

69 

49 

72 
54 

64 
64 

63 
45 

71 
42 

72 
43 

78 
52 

82 

62 

81 

54 

81 

44 

78 

44 

84 
53 

74.9 
50.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

82 
58 

87 
67 

79 

59 

79 
51 

77 
51 

77 

59 

71 

46 

79 
49 

77 
62 

7» 
60 

41 
56 

68 

SS 

61 

SO 
63 

7» 

50 

71 
53 

77 
66 

76 
49 

73 

54 

72 
56 

63 
56 

4S 

53 

72 

4« 

74 
52 

80 
59 

81 

66 

91 

59 

74.4 
56.8 

PEHBERTON   3    E 

MAX 
MIN 

85 
61 

31 
66 

74 
58 

79 
45 

78 

43 

7» 

67 

T4 
40 

76 

41 

88 

65 

79 

61 

90 
67 

84 
66 

84 
59 

82 
68 

79 
42 

77 
43 

76 

51 

76 
41 

76 
66 

68 
66 

71 
66 

79 
52 

74 

48 

81 

48 

SS 
57 

91 
64 

80 
59 

82 
51 

84 
53 

88 
52 

79.6 
53.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

86 
63 

S9 
65 

73 
54 

79 

47 

77 

48 

78 
57 

74 
41 

74 
48 

79 
62 

79 

60 

84 
56 

•4 
62 

82 
58 

7» 
62 

71 

46 

73 
46 

74 
49 

70 
44 

73 
66 

75 
67 

69 

66 

72 

53 

74 
47 

77 
50 

82 
57 

84 
68 

'A 

81 
SO 

84 
67 

87 

65 

77.9 
54.4 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

86 
62 

77 
66 

79 
59 

79 
4« 

78 
47 

74 

58 

71 
42 

78 
45 

80 
63 

68 
63 

8« 

55 

82 

63 

80 
68 

74 
62 

71 
49 

75 
50 

71 
46 

75 
46 

74 

64 

60 

57 

69 

57 

76 
67 

74 

49 

79 

51 

84 
56 

90 
66 

82 

59 

81 
52 

84 

52 

88 

58 

77.2 
64.7 

I   followlnc   Stmtl< 


Table  5-ContiDued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1958 


Day 

Ol  Month 

f 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

T7 
60 

77 
62 

77 
56 

68 

47 

68 

45 

45 

52 

79 

43 

69 

50 

72 
58 

8« 

63 

79 
61 

•7 
62 

81 

61 

81 
68 

78 
46 

70 
49 

76 

53 

74 
46 

75 
57 

70 
57 

61 
58 

70 
56 

74 
51 

72 
50 

79 
58 

76 
66 

81 
59 

80 

57 

81 

45 

81 
69 

79<1 
56a2 

ICOeEFIELO 

MAX 
MIN 

87 
6i 

75 
60 

76 
58 

78 

48 

77 
49 

78 

59 

79 
42 

79 

48 

7« 

65 

79 
58 

89 

55 

83 

64 

79 
59 

71 
54 

«9 
49 

76 
52 

68 

52 

74 

47 

72 
55 

62 

57 

69 

58 

79 
53 

74 

50 

80 
53 

84 
59 

91 
66 

81 

58 

79 

54 

87 

55 

89 
62 

77.2 
55  •9 

RUNYOM 

MAX 

MIN 

SANOY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

SOMERVtLLE 

MAX 
MIN 

as 

62 

77 
68 

77 
57 

78 
47 

77 
45 

73 
59 

73 

51 

78 
56 

82 
62 

7» 

58 

M 

56 

82 

63 

81 
57 

74 
64 

70 
44 

79 
48 

70 
46 

72 
43 

74 

54 

72 
57 

64 

58 

75 
51 

74 
48 

79 

49 

84 
58 

87 
66 

81 

58 

81 
52 

89 

51 

88 
56 

77.7 
54.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

83 

55 

84 
65 

72 
52 

79 

44 

77 
46 

78 

50 

6a 

36 

n 

41 

74 
50 

78 

61 

•4 
55 

80 

57 

81 
53 

79 
55 

68 
46 

69 
46 

71 
50 

44 

40 

70 
4« 

76 
51 

45 

54 

64 
49 

71 

44 

72 
46 

77 

48 

81 
58 

81 

55 

79 
47 

79 
47 

84 
53 

74.4 
58.0 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

65 

79 
61 

75 
57 

7« 
50 

7« 
50 

73 
54 

72 

44 

78 
50 

83 

66 

72 
59 

sa 

58 

82 
65 

85 
63 

76 
59 

70 
51 

79 
51 

72 
54 

74 
48 

73 
56 

44 

57 

68 
57 

79 
59 

74 
54 

79 
53 

89 

60 

91 
66 

80 
59 

81 
57 

37 

89 
62 

78.9 
94.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

84 
66 

78 
60 

71 
5* 

7* 

51 

77 
52 

72 

54 

71 
46 

78 
50 

83 
6« 

70 
59 

88 

58 

81 
67 

S3 
66 

78 
62 

«9 
55 

74 
54 

70 
56 

71 
51 

72 
55 

61 
57 

6« 

57 

73 
55 

72 

57 

77 

55 

83 
61 

89 
65 

80 
61 

81 
61 

84 

41 

88 
65 

74.7 
58.0 

TVCHERTON 

MAX 
MIN 

75 
61 

80 
62 

68 
55 

88 

44 

77 

41 

77 
56 

75 
36 

73 
52 

89 
64 

77 

59 

89 

59 

80 

65 

83 

58 

80 
69 

78 
45 

76 
45 

74 
52 

75 

43 

69 
5« 

65 
54 

70 
57 

79 

55 

73 
48 

80 

30 

78 

54 

83 

66 

80 
58 

79 
53 

8« 
54 

87 
56 

77.0 
54.2 

MOOOSTOMN 

MAX 
MIN 

86 

68 

81 
66 

75 
60 

77 
47 

78 
46 

79 
62 

74 
47 

80 
49 

90 
69 

80 
65 

92 
61 

S« 
67 

86 
66 

79 
63 

71 

49 

78 
52 

74 
52 

79 

47 

74 
54 

70 
58 

69 
56 

79 
55 

74 

53 

80 
51 

85 

59 

90 
68 

81 

60 

82 

87 
40 

62 

80.0 
57.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StatioD 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.14 
IS 

.23 
26 

.15 
28 

.14 
19 

.15 
14 

.19 
22 

.19 
30 

.32 
31 

.11 
9 

.06 
6 

.00 

7 

.08 
5 

.21 
11 

.15 
9 

.32 

7 

.06 
66 

.24 
45 

.20 
33 

.06 
18 

.09 
13 

.02 
3 

.05 
5 

.19 
19 

.12 
10 

.16 
10 

.17 
11 

.17 
14 

.19 
12 

.16 
10 

.21 
10 

4.53 
521 

PLEASANTVILLE 

EVAP 
WIND 

.11 
59 

.22 
65 

.28 
53 

.21 
42 

.17 
22 

.04 
42 

.38 
62 

.19 
42 

.15 
50 

.11 
48 

.19 
33 

.35 
33 

.16 
12 

.21 
59 

.35 
53 

45 

58 

44 

36 

37 

.02 
14 

.08 
17 

.21 
25 

.12 
9 

.20 
30 

.09 
61 

47 

.16 
19 

.21 
31 

.27 
31 

B5.60 
1179 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day 

ol  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

HEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

82 
65 

75 
65 

75 
63 

77 
61 

79 
60 

80 
60 

78 
57 

72 
61 

75 
67 

67 
63 

79 
62 

82 
67 

75 
68 

78 
64 

72 
62 

77 
61 

78 

66 

75 
58 

72 
62 

63 
62 

68 
62 

S3 
61 

75 
61 

81 
62 

S3 
65 

87 
68 

83 

66 

85 
64 

88 

64 

S9 
67 

77.8 
63.2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

77 
66 

74 
66 

72 
64 

74 
62 

75 
62 

75 
61 

74 
60 

69 
62 

73 
68 

68 
64 

76 
63 

79 
68 

74 
68 

77 
66 

71 
64 

74 
63 

73 
63 

68 
60 

70 
62 

64 
63 

67 
62 

77 
62 

72 
63 

75 
63 

78 
65 

80 
6S 

78 
6S 

79 
65 

82 
66 

82 

68 

74.2 
64.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

75 
66 

72 
66 

71 
65 

72 
63 

74 
62 

74 
61 

72 
61 

68 
62 

72 
68 

68 
64 

75 
63 

78 
68 

73 
68 

75 
67 

70 
64 

73 
63 

72 
63 

68 
60 

69 
62 

64 
63 

66 
62 

77 
62 

70 
63 

75 
63 

78 
65 

79 
68 

78 
68 

77 
66 

81 
66 

81 
69 

73.2 
64.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
6S 

69 
67 

68 
65 

68 
64 

69 
64 

69 
65 

68 
63 

66 
64 

68 
64 

67 
64 

69 
63 

72 
67 

71 
68 

71 
68 

68 
66 

69 
65 

68 
65 

66 
63 

66 
64 

65 
63 

65 
63 

70 
63 

68 
64 

69 
65 

70 
66 

72 
68 

72 
68 

72 
68 

73 
68 

74 
70 

69.1 
65. 3 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
62 

66 
64 

65 
64 

65 
63 

66 
64 

66 
64 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

67 
65 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

66 
65 

66 
65 

66 
64 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

67 
65 

68 
66 

68 
67 

69 
67 

69 
67 

70 
68 

66.3 
64.6 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
59 

61 

60 

62 

61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
S3 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
61 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

63 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

62. S 
61.9 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with 

precipitation 

IIJ 

£  S  S 

s 
§ 

.  so 

III 

Station 

1 

> 

■oa  a 

III 

1 
< 

£  1 

§   1 
Q   J 

d 
OH 

am 

d 

OH 
OM 

a 

OH 

om 

a 

OH 

°H 

g 

§ 

3 

3 
1 

o 

I 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

14.4 

40 

W 

11+ 

_ 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

2 

0 

1 

11 

70 

5.7 

LONG  BRANCH 

S 

17 

12.6 

32 

S 

1 

- 

79 

60(3 

62 

4 

1 

7 

1 

0 

0 

13 

68 

6.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SSV 

16 

9.5 

31++ 

w 

26 

75 

71 

52 

61 

3 

2 

5 

3 

0 

0 

13 

- 

5.7 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

9.0 

29 

NW 

17+ 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

6 

2 

0 

0 

11 

65 

5.7 

a   12:00  Noon 

.    foIlovlDg    3tl 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1957    -    1958 


NEW   JERSFY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Match 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

ATUiNTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY  WS 

0 

1 

40 

256 

42  7 

699 

962 

981 

757 

408 

221 

41 

4796 

4741 

AUDUBON 

0 

0 

58 

314 

510 

787 

1012 

1019 

787 

337 

148 

22 

4994 

BELLEPLAIN 

1 

13 

65 

361 

514 

758 

1021 

1009 

780 

366 

147 

53 

5088 

BELVIOERE 

0 

e 

7S 

382 

596 

875 

1102 

1102 

811 

380 

192 

45 

6672 

BOONTON  2  SE 

3 

17 

107 

425 

614 

905 

1129 

1125 

827 

413 

289 

91 

5945 

BRIOOETON  1  NE 

1 

338 

212 

BURLINSTON 

0 

0 

55 

280 

603 

763 

1014 

990 

146 

17 

CANOe  8R0OK 

8 

15 

104 

439 

602 

913 

1141 

1116 

830 

424 

286 

79 

5957 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

32 

228 

439 

648 

929 

953 

368 

160 

32 

CHARLOTTEBURO 

19 

72 

153 

506 

669 

948 

1184 

1199 

889 

497 

362 

159 

6657 

CHATSMORTH  5  S 

778 

1040 

1038 

787 

358 

CLAYTON 

0 

0 

66 

331 

620 

789 

1032 

1026 

787 

349 

139 

26 

5063 

ELIZABETH 

0 

0 

64 

294 

496 

816 

1035 

1040 

762 

347 

189 

44 

5087 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

5 

la 

119 

368 

547 

891 

1130 

1126 

861 

3  99 

248 

75 

5787 

FLEMIN6T0N  1  NE 

0 

e 

85 

395 

578 

877 

1106 

1082 

822 

406 

237 

56 

6652 

FREEHOLD 

0 

7 

73 

319 

513 

819 

1062 

1064 

810 

377 

202 

51 

5297 

HAMMONTON  2  NNE 

0 

0 

58 

3  14 

501 

771 

1053 

1061 

766 

342 

153 

25 

5044 

MIG*t  POINT  PARK 

41 

71 

152 

544 

728 

1028 

1301 

1253 

978 

556 

359 

156 

7169 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

7 

73 

350 

525 

815 

1062 

1062 

806 

3  72 

193 

51 

5306 

INDIAN  MILLS  2  W 

3 

15 

85 

3  79 

560 

836 

1077 

1052 

823 

381 

183 

58 

5472 

JERSEY  CITY 

0 

5 

65 

324 

525 

822 

1058 

1073 

808 

411 

238 

59 

5388 

LAMBERTVILLE 

I 

5 

68 

366 

567 

844 

1066 

1041 

804 

365 

164 

46 

5356 

LAURELTON  1  E 

0 

28 

85 

359 

559 

836 

1071 

1074 

816 

428 

261 

84 

6600 

LAYTON  3  NV 

16 

41 

143 

516 

674 

948 

1176 

1190 

892 

493 

295 

127 

6511 

LEESBUR6  STATE  FARM 

0 

2 

68 

351 

506 

766 

1062 

804 

387 

123 

26 

LITTLE  FALLS  1  E 

1 

3 

73 

365 

532 

845 

1062 

1070 

774 

378 

232 

62 

6387 

LONG  BRANCH 

0 

6 

71 

326 

617 

773 

1028 

1049 

789 

4  24 

248 

69 

53  00 

LONG  VALLEY 

6 

33 

126 

427 

617 

901 

1123 

1104 

846 

425 

273 

102 

6983 

MILLVILLE 

0 

2 

57 

3  38 

505 

742 

1016 

1005 

760 

337 

133 

29 

4924 

MOORESTOWN 

0 

1 

78 

346 

630 

803 

1020 

992 

789 

347 

176 

44 

5126 

MORRIS  PLAINS 

1 

20 

96 

375 

574 

865 

1102 

1088 

846 

437 

289 

94 

5787 

NEWARK  WS  AIRPORT 

0 

0 

54 

2  89 

495 

796 

1026 

1036 

752 

355 

188 

25 

5015 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

4 

73 

3  23 

513 

802 

1057 

1042 

784 

359 

197 

46 

5200 

NEWTOM 

17 

51 

129 

497 

664 

952 

1214 

1196 

879 

465 

318 

123 

6505 

PATERSON 

0 

2 

67 

360 

629 

843 

1090 

1110 

764 

366 

212 

51 

5394 

PEMBERTON  3  E 

0 

9 

81 

337 

524 

800 

1058 

1053 

797 

359 

175 

49 

6242 

PMILLIPSBURS 

0 

2 

79 

343 

513 

808 

1036 

1031 

762 

357 

201 

50 

5182 

PLA INFIELD 

0 

5 

75 

340 

537 

839 

1067 

1052 

773 

3  76 

216 

49 

5319 

PLEASANTVIU.E  1  N 

1 

13 

75 

394 

668 

820 

1100 

1076 

817 

436 

225 

61 

6686 

RIDGEFIELD 

0 

2 

72 

327 

629 

815 

1065 

1049 

776 

364 

226 

43 

5268 

RUNYON 

1 

18 

101 

360 

524 

824 

1120 

1052 

795 

386 

207 

SANDY  HOOK  LBSTA 

0 

0 

39 

226 

468 

1021 

992 

SOMERVILLE 

0 

2 

80 

3  79 

573 

363 

1091 

1078 

804 

395 

222 

45 

5532 

SUSSEX  3  N 

14 

45 

145 

508 

683 

970 

1259 

1241 

928 

509 

328 

114 

6744 

TRENTON  2 

0 

0 

58 

316 

510 

996 

1045 

775 

336 

165 

30 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

60 

311 

493 

794 

1027 

1024 

764 

339 

161 

34 

5007 

5068 

TUCKERTON 

1 

11 

71 

356 

532 

798 

1052 

1041 

829 

436 

235 

66 

5417 

WOODSTOWN 

0 

0 

54 

129 

23 

Cllnatologlcal  Data  Table: 
Canoe  Brook 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Runyon 


Table  1: 


Canoe  Brook 


Table  1: 


Runyon 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Cape  Hay  3  W 


CORRECTIONS 
MONTH:   MARCH  1957 


MONTH:   DECEMBER  1957 


ANNUAL:   1957 


MONTH:   APRIL  1958 


Temperature  departure  fron  long-term 
average  should  be  -f  1.2. 


Average  temperature  should  be  38.3°; 
departure  from  long-term  average  +  6.8. 


March  temperature  departure  from  long-term 
average  should  be  +  1.2. 


Average  temperature  for  January  should  be 
27.5°;  departure  from  long-term  average, 
-  3.3°;  Average  temperature  for  December 
should  be  38.3°;  departure  from  long-term 
average;  +  6.8°;  Annual  average  temperature 
should  be  54.0°;  departure  from  long-term 
average,  +  2.3. 


Total  degree  days  should  be  368. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  58  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipilalion 

•I    ^ 
2   ^ 
<  2 

IJ 

2 
< 

III 

■x 

1 

3 

^ 

1 

& 
1 

No  ol  Days 

I 

ill 

m 

>- 
& 
I 

s 

o 

8 

Snow,  Sleet 

No   ot  Days 

Station 

Max 

Min 

2 
t2 

11 
gO 
2   0 

1 

2 

2 

si 

o  > 

0   » 

5! 

JANUARY    1958 
SANDY    HOOK 

40.4 

23.3 

31.9 

-      1.1 

51 

22 

10 

19 

1021 

0 

4 

23 

0 

4.97 

2.47 

2.01 

15 

8 

3 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JAFIDAIIT   1958 
SAKBI   HOOK 

.13 

.15 

.50 

.08 

2.01 

.18 

.05 

.05 

.30 

1.25 

.20 

.03 

.02 

.02 

4.97 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

JAMUARY  1958 
SANDY   HOOK 

MAX 
MIN 

50 
34 

41 
20 

35 
11 

32 
13 

32 

12 

40 
18 

40 
18 

40 
22 

tt 

35 
14 

47 
23 

47 
16 

42 

16 

35 
19 

37 
20 

36 
30 

45 
29 

40 
22 

27 
10 

31 
18 

41 
18 

51 
33 

45 
32 

44 
23 

40 
34 

44 
36 

44 
35 

41 
33 

38 
33 

44 
33 

44 
32 

40.4 
23.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   JERSEY 
JUNE   1958 


PhllllpBburg  Br 

(5 

AllontoM  WB   AP.    Pa.  O.  ^'' 

PhllllpsburB      / 


r 

a 

o. 

iDSb 


/  '^^■^  _^^^  Sseex  Fells  Service  Bldg.      --^"^i/' 

/  V     -rt-  v-*  \  I  I  I         Canoe  Brook   Orange  /  ^^'     .  ] 
.-     N^  „^-|  -A-  1  ^Je"oy  city 

O  I  Plalnfteld  West  field    /Slizabethpori 


r  York   HB   City,    N.    Y. 


STATION    LEGEND 
O      •       *     Prtcipitolion    only 
O  Pr0cipitotion,  sforog* 

O-    -♦-    -O-    Prtcipitatiof)    and    T9mp»rolur» 
^    A.     -^    Prtcipifolion,    T§mp9ratur«  ana  Evaporation 

Typo  Of  gago:       O    Non-rocordmg; 

•    Rtcording ;         <»     Both  typos. 

DovDIo  circia  combinatloos  irxSlcato  ttto   ovallobility   of 

moro  dotallod  motoorological  data 


Revised   WHPC      Chattanoona 


isolinea  are  drawn  through  point,  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 


aTallable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1958 


ReTlaed  WBPC.  Chittonooga.  Tenn.  11  57 


Isolinea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be 
aTailabla  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


1 

OBSERVATION 

g 

s 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STAnON 

a 

COUNTY 

SE 

c 

1 

OBSERVER 

a 

3 

1 

1 

1 

1 

if 
§1 

AU.&NMLE 

0100 

UMGN 

*4   02 

M  08 

270 

c 

SCRGCN   COMTTY    ENGS 

ATUUlTJC   CITT   W8 

OHf 

ATLANTIC 

M  aa 

T*    25 

• 

MIA 

MIS 

C    HJ 

U»S*    MCATtKR    BWIUH 

AUDUBON 

OM* 

CAMOEN 

M   »* 

75  •* 

58 

UP 

UP 

IRVIM    J.    NYbREM 

BASS    RIVE8    ST    FOREST 

0  MB 

auBLiweTW 

M   H 

1*   24 

28 

8P 

H 

N.Y.    FORESTRY   tVC 

BEtXePLAIN 

0*90 

CAPE  MAY 

M    M 

7*   52 

« 

5P 

5P 

MRS.    ED   C«    HOFFIUM 

BELMAR 

0721 

ttWBirrri 

*«    10 

7*  02 

M 

Mt» 

CITT   HATER  BEPT 

BELVlOERe 

9729 

WARREN 

*•   »• 

75   05 

2M 

9P 

9P 

MISS   C    £.   tUttW 

BERLIN   1   W 

07«7 

CAMDEN 

30   *• 

7*    »7 

1J8 

SAMUEL    K*    MC   CUULEY 

BLACKWELLS    MILLS 

0»A-7 

soNiRsrr 

18 

4«   2S 

7*    35 

27 

TA 

HENRY   M.    MILLER 

BOONTON    2    SE 

0»O7 

MMIRIS 

*0    »* 

7*    2* 

208 

8A 

•A 

JERSEY    CITY   WTR    HKS 

BOUND    BROOK    I    V 

0«7 

SOMERSET 

18 

*o  s* 

7*   M 

30 

8A 

AMRICAN    CVANAM1»  CO 

BRAMOfVlLLE 

0078 

SUSSEX 

7*  *S 

570 

7A 

ALBERT   H.    OAVEMMRT 

BR1D6ET0N    1    NE 

1028 

CUMBERLAND 

3»   28 

75    12 

OA 

SA 

RAAIO   STATION   WSMJ 

BUBLINOTON 

1211 

BURLINGTON 

*♦   •* 

L2 

•P 

4P 

PUBLIC   SVC   e   ♦  6  CO 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1>27 

SUSSEX 

*1   07 

7*    30 

10*0 

BA 

NEWARK   MATER   DEPT 

CANOE    BROOK 

133S 

ESSEX 

*«   *• 

7*   21 

180 

OA 

9A 

tA 

COMMONWEALTH    WR   CO 

CAN TOW 

1.M3 

SALEM 

39    28 

76    25 

20 

BA 

GERTRUDE    S*    WILLIS 

CA«    MAY    3    H 

1S51 

CAPE    MAY 

3«    M 

7*  57 

17 

»P 

9P 

c 

N.WEST   HAGNESITE  CO 

CEDAR    ABOVE 

1*72 

ESSEX 

*«    52 

7*   13 

J.    A.    PLUKKETT 

CEHTERTON 

15L2 

SALEM 

y»  »i 

75   10 

00 

c 

JOHN    HOPKINS    UNt. 

CHARL0TTEBUR9 

IMl 

PASSAIC 

*1    03 

7*   2« 

7*0 

TA 

7A 

H 

NEWARK   HATER   D£PT 

1»«0 

MORRIS 

*«     *4 

7*    25 

BA 

EDWARD    P>    MBLITOR 

CMATSNORTH    B    S 

1»M 

BURLINGTON 

30    ** 

7*   32 

98 

5P 

9P 

WILLIAM    S.    HAINES 

CLAYTQM 

1706 

GLOUCESTER 

30    30 

75    04 

120 

ep 

8P 

H 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTEROON 

18 

*0    3« 

7*    59 

3«« 

4P 

L<    W,    KLOCKNER 

DEEP WATER 

2200 

SALEM 

30   *1 

75    30 

L2 

MID 

DU    PONT    DE    NEMOURS 

ELIZABETH 

2*** 

UNION 

*8   *8 

7*    1* 

33 

9P 

UNION    CO    PARK    COW 

ELIZAKTHPttRT 

2*52 

UNION 

*«    30 

7*    12 

38 

MID 

C 

SEWAGE    TREATMENT    PL 

ESSEI    FELLS    SERV    BLM 

27fta 

ESSEX 

*«    50 

7*    18 

290 

BA 

BOROUSH    ESSEX    FELLS 

FLHMlNfiTON    1    NE 

3020 

HUNTEROON 

18 

*0    31 

7*    51 

U* 

9P 

5P 

N 

FORTESCUe 

3102 

CUMBERLAND 

30    I* 

75    10 

6 

7A 

JOHN    LOP  EH 

FREEHOLO 

3iii 

MONMOUTH 

1* 

*0    15 

7*    17 

10* 

4P 

•P 

C   M 

FRANK   Jt    HOREAU 

GLASS BOSO 

3  201 

GLOUCESTER 

M   *2 

75   07 

150 

PBOF.    J.    B.    SAHGREE 

&REAT   HEAOOMS    ^    N 

3*14 

WARREN 

*«   M 

7*  SS 

&*0 

C 

GAMMA    CHEMICAL    COW. 

CREENHOOD   LAKE 

3S1« 

PASSAIC 

*l   80 

7*   20 

840 

7A 

GEORGE    T.    WIGGJNS 

HACKENSACK. 

3»72 

BERGEN 

*0    33 

7*    03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGS 

HAMHONTON    2    MNE 

>M2 

ATLANTIC 

30    30 

7*  *a 

OA 

W.    HUBBARD   PARKHWRST 

H1«K    POINT    PAHK 

3035 

SUSSEX 

*1    U 

7*    *0 

1570 

SA 

N.    J.    OEPT.    OF    CONS. 

HlfiHTSTOHN    I    N 

S«51 

MERCER 

10 

*0    14 

7*    31 

100 

8P 

8P 

H 

JAMES    R*    PICKERING 

HICHTSTOWN   PUMP INS    STA 

39S6 

MERCER 

10 

*e  17 

7*    32 

79 

c 

DEPT    WATER    +    SEWAfiE 

INDIAN    MILLS    2    V 

*220 

BURLINGTON 

38    *B 

7*   ♦? 

108 

7P 

7P 

H 

EDWARD   ENTHISTLE 

IRVINGTON 

*2ft0 

ESSEX 

*0    *3 

7*    19 

120 

MIO 

JOINT    MEETING   GARME 

JERSEY    CITT 

HUDSON 

*0    ♦* 

7*   0* 

U9 

MID 

JERSEY   CITT  HTH   DEPT 

LAMBERTVILLE 

*«3S 

HUNTERDON 

»P 

8P 

E>   E*   CASE 

LAURELTON    1    E 

*700 

OCEAN 

*0    8* 

7*   07 

20 

MID 

HID 

C    M 

GEORGE    G*    WAOOILL 

LATTOM    3    NH 

*735 

SUSSEX 

*l    15 

7*    51 

*80 

4P 

4P 

H 

A.    M.    DEPUE 

LEESBURG   STATE  FARM 

*7*2 

CUMBERLAND 

30    1* 

7*    56 

10 

*P 

4P 

LEESBURC    STATE    FARM 

LITTLE    FALLS    1    E 

4.887 

PASSAIC 

*0    55 

7*    I* 

U7 

PASSAIC    VLY   HTR    COHM 

LONG    SRAMCH 

*987 

MONMOUTH 

73    50 

MID 

STORM   WARN*   D5PL   STA 

L0M6    VALLEY 

5003 

MORRIS 

18 

*0    *8 

7*   *« 

440 

6P 

6P 

M 

ARTHUR    BARKMAN 

LUMBERTON 

50S& 

BURLINGTON 

38    58 

7*   *8 

26 

c 

JAMES    LAWTON 

MACOPIN    INTAKE 

5071 

PASSAIC 

*1    01 

7*    2* 

M* 

OA 

NEHARK  HATER   OEPT 

MAHHAH 

510* 

BER&EN 

*1    88 

7*    10 

253 

7A 

ROBERT   G.    GLASGOH 

MANVIU.E 

5107 

SOMERSET 

10 

*«  a 

7*    3* 

50 

MIO 

JOHN    L.    RAOCLIFFE 

MABLBOm    SCS 

52** 

MONMOUTH 

*0   20 

7*    1* 

uo 

C 

OEROW    BRILL 

^ 

u. 

OBSERVATION 

6 

U 

u 

1 

TIME  AND 

X 

2 

6 

p 

TABLES 

STAnON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

i 

i 

3 

1 

1 

i 

il 

if 

Q 

^ 

B 

1 

§B 

MABLTON   1    M 

92*2 

BUBLINGTQM 

5t   5* 

7*   57 

00 

8P 

, 

DAVIB   GRISCOH 

HATS    LAHBIM 

9S44 

ATLANTIC 

30   17 

7*    ** 

90 

9P 

ELMER    EARLE 

HUN-AMB   PABK 

5503 

BERGEN 

*0   50 

7*    09 

210 

MIO 

RtOGEWOOO   WATER   CO. 

HILLVILLE 

»fr74 

CUNBERLANO 

30   3* 

75   03 

8A 

«A 

C   H 

L*    J.    GALLAHER 

HILTON 

55*7 

HBMU 

*1   01 

7*   32 

050 

7A 

JERSEY    CITY    HTR    WKS 

HBBSESTOHN 

5TM 

BURLIHGTM 

M   5* 

7*    58 

59 

MIO 

SA 

„ 

H<    J*    WILLARO 

MOaSIS    PLAINS 

9TM 

MOBRIS 

*«   50 

7*   30 

900 

BA 

BA 

JAMES    C*    LONG 

NEWARK   WB   MRMBT 

4824 

ESSEX 

*•    *2 

7*   18 

11 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSVICK    EXP    STA 

4042 

Ml  SOLE SEX 

10 

*8    28 

7*   24 

00 

«H 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

NEW    HILFORO 

4M4 

BERGEN 

*«   57 

7*   02 

12 

MID 

HACKENSACK    WATER    CO 

MEtfTON 

41T7 

SUSSEX 

*1    03 

7*  *5 

945 

8A 

8A 

C    H 

NEWTON   WTR    SHR    COHM 

•AK   RIME   RESERVOIR 

4*40 

PASSAIC 

*1    82 

7*    30 

870 

BA 

NEWARK    HATER    OEPT 

BLOWKK 

45** 

HUNTEROON 

10 

*•   *0 

7*  *5 

240 

BA 

DAN    A.    COUGHLIN 

•BANGC 

4540 

ESSEX 

*•    *7 

7*   1* 

1*0 

MID 

C 

COUNTY    ENGINEER 

PATERSBN 

4*75 

PASSAIC 

*«    55 

7*    00 

100 

•A 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3    E 

44*3 

BURLINGTON 

30    54 

7*    M 

40 

5P 

9P 

„ 

CHARLES    A.    DOEHLERT 

PHILLIPSBURG 

WARREN 

*0    *l 

75   12 

1B2 

3P 

3P 

SEWAGE    DISPOSAL    PLT 

PNILLIPSeURG    BRIBGE 

4O70 

WARREN 

*4   *2 

75   12 

104 

9A 

JOINT    TOLL    BROGE    COM 

W-AIMFIELD 

7070 

UNION 

10 

*0    54 

7*   25 

120 

BP 

MRS    VIVIAN    SCHERER 

PLEASANT    RUN 

7123 

HUNTEROON 

10 

*«    5* 

7*  *4 

1*0 

7A 

JOHN    K>     BERRYMAN 

PLEASANTVILLE    I    N 

7U1 

ATLAHTIC 

M  a 

7*   31 

a 

BA 

BA 

BA 

ATLANTIC    CITY    HTR    WK 

PRINCETON    MATER   HOBKS 

7528 

MEBCER 

If 

*0    10 

7*  *0 

90 

MID 

PRINCETON    WATER    CO 

RAHHAY 

7503 

UNION 

*«    M 

7*   15 

20 

C   H 

HAHWAY   VLY    SHG    AUTH 

R lOatflELD 

75*5 

BERGEN 

*«  eo 

7*   01 

80 

MID 

MID 

GEORGE   P.    KIRSTEN 

RIMSHOeB 

75*7 

PASSAIC 

*1   48 

7*   U 

309 

lOA 

NO   JERSEY    WTR    SUPPLY 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

*•   24 

7*   20 

10 

4P 

6P 

4P 

N*J.    WATER    COHM 

SANDY    HOOK    LBSTA 

7B49 

MONMOUTH 

*4   28 

7*  01 

22 

7P 

7P 

U.    S.    COAST   GUARD 

SOMERVILLE 

410* 

SOMERSET 

10 

*6   »* 

7*    37 

4P 

H.    £.    HAVER 

SPLIT    ROCK   POND 

»*0Z 

MORRIS 

*«    5« 

7*  28 

eo« 

lOA 

JERSEY    CITY   0    P    W 

IMtlNCriELD 

B*23 

UNION 

*0   *3 

7*    IB 

C 

N.J.    OEPT   OF   CONS 

SHBSEX    i    N 

M** 

SUSSEX 

*1    1* 

7*    3S 

930 

7A 

7A 

BRICE   B*    STANTON 

SWSeSBOM   9   NW 

•4*5 

GLOUCESTER 

39   *7 

75    2* 

I3N 

SUN   OIL    CO 

TONS    RIVER 

88a« 

OCEAN 

39   57 

7*   1* 

10 

5P 

ROBERT    F.    SNYOEH 

TRANOUILITV    2    W 

SB54 

WARREN 

*0    57 

7*   90 

551 

C 

H>    J.    ERVEY 

TRENTON   Z 

4B78 

MERCER 

*•    1* 

7*   *4 

105 

MIO 

MID 

E*    M.    RISTOH 

TRENTBN   WB   CITY 

BM3 

MERCER 

*0    U 

7*   *4 

54 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

TWCKERTON 

8B09 

OCEAN 

30   34 

7*    20 

10 

REV    EDHAHD   0.    HEGJLL 

VINE LAND 

0139 

CUMBERLAND 

39    20 

75   00 

110 

BA 

STATE    HOME    FOR    WOMEN 

WAHAOUE    RAYMOND   OAH 

0187 

PASSAIC 

*1    03 

7*   18 

320 

C    H 

HATER    SUPPLY    COMM 

WATOIUNG 

0271 

UNION 

*e  *o 

7*    29 

- 

C 

BONNIE    BURN    SAN. 

WERTSVILLE 

0343 

HUNTEROON 

10 

*0    27 

7*   *4 

140 

7A 

ROBERT    H.    MANNERS 

WESTPIELO 

0*59 

UNION 

*0    30 

7*    21 

158 

9P 

c 

CITT   ENGINEER 

WOOOCLIFF    LAKE 

9B32 

BERGEN 

*1   01 

7*   03 

103 

HID 

c 

HACKENSACK.    WATER   CO 

W0005TOWN 

9«10 

SALEM 

30    30 

75   10 

90 

9P 

9P 

CREAM   VALLEY   DAIRY 

NEW    STATIONS 

ATLANTIC   CITY   HS   AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39   27 

7*    35 

70 

HID 

MIO 

C   HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39   28 

75    18 

120 

5P 

5P 

EVERETT   DICKINSON 

t   1-COASTAL;   2-DKLAWABI;   3-GRIAT  ECO  HARBOR;   4-HACEEN8ACI;   S-HUDSOMi   6-IUDItICE; 

RSFSBENCE  NOTES 
I  regarding  tbe  cllaate  of  Nev  Jeraer  mM.j   be  obtKloed  by  wrltiog  to  tta«  Stata  CllK&tologlst  i 


l-PASSAIC;   g-Rj 


Weatber  Bureai 


lO-RARITAM;   Il-ROCKAEAT 


Kl  Delivery.  Trentoi 


Plguree  uid  letters  lollovlng  the  statioo  akae,  micb  mm  12   SSW,  ladtcKte  dlatuice  Id  ■ilea  and  direction  froa  the  poet  office. 

Delared  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Oeceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Honthlr  and  aeasoDKl  snowfall  and  beating  degrees  for  tbe  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  whlcb  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  Biasing  or  vere  received  too  late  to  be 

Divisions,  as  used  in  "CllBatologlcal  Data:  Table  and  on  the  HBps,  becaae  effective  vltb  data  for  Septesber  1956. 

Unless  othervlae  indicated,  dlseDsional  units  used  In  this  bulletin  are:   Tesperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  iochea  t 


1  of  1 


I  of  I 


tbe  standard  Weather  Bureai 


type 


■ilea.   Hontbly  degree  daj  totali 
'  Table.   Max  and  Hln  In  "Evapora 


I  represent  observa' 


alues  published 


observations;  c< 
"Cllutological  Data 


Table  and  tbe  "Snowfall  i 


I  Ground"  Table 


I  tbe  "Seasonal  Snowfall"  Table 


vtDI 


tlw 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tiae  for  all  exoept  Weather  Bureau  and  CAA  i 

Mo  record  In  the  "Clisatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Tenperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  sonthly  precipitation  totals  nay  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   Mo  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table:  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

!  wind  speed.   This  stations  la  not  equipped  with  automatic  wind  laatrunents. 

ig  neasurenent,  tine  distribution  unknown. 

exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  referc 


•  Anount  included  in  followl: 

#  Tbernonetera  are  generally 
on  tbe  roof  of  a  building, 

//   Gage  la  equipped  with  a  windahield. 

AR  ThlB  entry  In  tine  of  observation  colunn  in  Btati< 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noo: 

B  Adjunted  to  a  full  sonth. 

0   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  est 

M  Dae  or  nore  days  of  record  nlssing;  if  average  va 
carried  tor  this  station,  have  been  adjuat' 

R   Anounts  fros  recording  gage.   (Tbeae  anoun 
SB  Th 


I  ground  values 


lernoneters  are  exposed  In  a  shelter  located 


In 


T  Trace,  an 

T  Includes 

X  Obaervatl 

EAR  This  entr 


all  ' 


using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

entered,  less  tbao  10  days  record  is  nlssing.   See  "Daily  Tenperature"  Table 

it  the  value  for  a  full  nonth . 
entlally  accurate  but  nay  vary  slightly  fron  the  anounts  to  be  published  later  in 
Index  neans  observation  nade  near  sunset. 


'or  detailed  dally  i 
Hourly  PreclpltatK 


Id  tbe  Statl< 


Index  the  let 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Statloi 
"Soil  Tenperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
"Supplenental  Data"  Table. 


able. 

and  J  in  tbe  "Special"  colunn  under  the  heading  "Observation  Tine  and  Tables",  indicate  tbe  following: 
on.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Botirly  Precipitate 
In  any  nonth  indicates  no  anowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  nonth. 


Infornatlon  ci 
nay  be  found 


story  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  195S  nay  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  ai 
roB  tbe  Superintendent  of  Docunenta,  Governnent  Printing  Office,  fashington  35,  D.  C.  for  IS  cents.  Sisilar  infornatlon  for  regular  Weather  Bureau  i 
Jiual  issue  of  Local  Clinatological  Data  for  tbe  respective  atatlons,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 


:  fros  the  Superinti 


either  of  which  t 


USCOHH-WB-Asheville,  M.  C. 


8/6/58  —  750 


Bee  Page  58  for  Correoi 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  RKICHELDERFER,  Chief 


CLMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


fHt  Liont\nf  oh  THt 


JULY  1958 
Volume  LXIll   No.  7  sEP  22  Iboo 

UNIVERsir*  Of  ILLINOIS 


ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  JULY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  3rd  at  Newton 

Lowest  Temperature:   45°  on  the  10th  at  Chariot teburg  and  on  the  21st 

at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   10.92  inches  at  Atlantic  City  WB  Airport 

Least  Total  Precipitation:   2.78  inches  at  New  Milford 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.63  inches  on  the  27th  at  Atlantic 

City  WB  Airport 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Rainfall  for  July  stands  out  in  marked 
contrast  with  that  for  July  1957,  par- 
ticularly in  central  and  southern  por- 
tions of  the  state.   Monthly  precipi- 
tation totals  in  July  1958  ranged  from 
a.  little  under  four  inches  to  more  than 
ten  inches,  with  greatest  amounts  in 
the  southern  portion.   In  July  1957 
rainfall  ranged  from  0.31  inch  to  3.08 
inches,  except  for  higher  amounts  in 
Sussex  County,  in  the  extreme  north- 
west.  The  average  precipitation  in 
the  southern  division  in  July  1958 
was  6.73  inches,  compared  to  0.97  inch 
in  July  1957. 

A  tornado  struck  Pennsauken  Township 


in  Camden  County,  moved 
touched  ground  again  in 
Burlington  County,  betwe 
3:00  p.m. ,  EST,  on  the  1 
were  no  deaths  or  injuri 
damage  included  the  demo 
two-story,  cinderblock  c 
90  feet  long,  and  damage 
homes  and  two  garages . 
small,  leaving  a.  path  of 
five  and  one-half  miles 
more  than  20  yards  in  wi 
from  west-southwest  to  e 


aloft,  and 
Moorestown  in 
en  2:30  and 
4th.   There 
es .   Property 
lit ion  of  a 
hicken  house, 

to  three 
The  storm  was 

destruction 
long  and  not 
dth,  moving 
ast -northeast , 


Donald  V.  Dunlap,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
JULY  1958 


Tern 

pe.aluie 

F 

recip 

itarion 

1  1 
<  1 

1   = 
<  S 

1 

3  _o  2 

X 

Oi 

1 

Q 

S 

No  o 

Days 

5 

1  J  1 

See 

SSi 

6 

Q 

Snow    Sleei 

No  ot  Oan 

Station 

_^d 

M 

„ 

J 

i  1 

5 
o 

5 

o 

1 

o 

.-,  I. 
si 

hi 

°  5 

NORTHERN 

BELVIOERE 

87.2 

64.5 

75.9 

•  4 

96 

2 

55 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

6.83 

1.46 

1,70 

6 

.0 

0 

8 

6 

2 

BOONTON    2    SE 

AM 

83. 0 

63.4 

73.2 

.2 

90 

27  + 

51 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

4.13 

-       .07 

1,12 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

CANOE    BROOK 

AM 

83.3 

62.7 

73.0 

-       .1 

92 

5  + 

52 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

4.04 

-       .58 

.78 

13 

.0 

0 

11 

3 

0 

CHARLOTTEBURG 

AM 

81. '. 

59.6 

70.5 

-       .7 

90 

3 

45 

10 

12 

1 

0 

0 

0 

4.83 

.10 

1.34 

27 

.0 

0 

9 

4 

1 

ELIZABETH 

84.1 

66.9 

75.5 

-       .5 

94 

1 

58 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

3.87 

-       .51 

,80 

9 

.0 

0 

11 

2 

0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

AM 

83.2 

64.4 

73,8 

94 

3 

56 

21  + 

1 

6 

0 

0 

0 

5.16 

,98 

28 

.0 

0 

9 

5 

0 

FLEMIN6T0N    1    N£ 

87.2 

64,6 

75,9 

.2 

95 

2 

51 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

6,48 

2.10 

,92 

9 

.0 

0 

10 

5 

0 

HIGH    POINT    PARK 

AM 

79.8 

59,1 

69.5 

93 

2 

51 

21+ 

10 

2 

0 

0 

0 

2,81 

.72 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

JERSEY    CITY 

81.4 

67,5 

74.5 

-    1.2 

90 

3  + 

61 

18+ 

0 

3 

0 

0 

0 

5,53 

1.57 

1.55 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

LAMBERTVILLE 

86.5 

66,2 

76.4 

1.5 

93 

31  + 

55 

18 

0 

7 

0 

0 

0 

6,81 

2.34 

3.60 

6 

.0 

0 

11 

2 

1 

LAYTON    3    NW 

• 

84.1 

59.7 

71.9 

.1 

95 

1 

45 

21 

4 

3 

0 

0 

0 

3,86 

-    1.05 

1,10 

6 

.0 

0 

11 

2 

1 

LITTLE    FALLS    1    E 

AM 

85.8 

66.1 

75.5 

.6 

94 

3  + 

54 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

3.60 

-       .90 

.82 

28 

,0 

0 

12 

3 

0 

LONG    VALLEY 

84.2 

63.2 

73.7 

92 

1 

55 

21+ 

0 

2 

0 

0 

0 

6,08 

.94 

1.80 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

MORRIS    PLAINS 

AM 

83.1 

63.3 

73.2 

92 

3 

53 

18+ 

1 

4 

0 

0 

0 

4,64 

1,44 

29 

.0 

0 

9 

4 

1 

NEWARK    WB    AIRPORT 

R 

84,9 

68.5 

76.7 

1.4 

96 

2 

63 

20+ 

0 

11 

0 

0 

0 

4.53 

.33 

1.15 

6 

.0 

0 

10 

3 

1 

NEWTON 

AM 

83. 6M 

61, 4M 

72. 5M 

.0 

98 

3 

48 

18 

7 

4 

0 

0 

0 

4.32 

-       .36 

.83 

28 

.0 

0 

8 

5 

0 

PJkTERSON 

AM 

85.8 

67.2 

76.5 

.6 

97 

2 

58 

18 

0 

14 

0 

0 

0 

3.66 

-       .92 

.69 

29 

.0 

0 

11 

2 

0 

PHILLIPSSURG 

87.1 

66.2 

76.7 

2.3 

94 

3 

55 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

3.47 

-    2.17 

.75 

6 

.0 

0 

8 

4 

0 

PLAINFIELD 

84.8 

66,3 

75.3 

.2 

93 

2  + 

56 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

5.54 

1,05 

1.46 

6 

.0 

0 

11 

4 

1 

RID6EFIEL0 

84.4 

66.8 

75.6 

•  4 

95 

1 

58 

18+ 

0 

5 

0 

0 

0 

5.23 

,91 

1.43 

6 

.0 

0 

11 

2 

2 

SOMERVILLE 

85.6 

65.4 

75.5 

.8 

94 

2 

54 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

6,35 

1.91 

1,74 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

SUSSEX    3    N 

//AM 

83.2 

60,9 

72.1 

-    1.3 

94 

2 

50 

21+ 

6 

3 

0 

0 

0 

3,46 

-    1.61 

1.28 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

74.2 

.0 

4,78 

.16 

.0 

SOUTHERN 

AUDUBON 

87.2 

68.1 

77.7 

94 

31 

58 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

5.96 

2.56 

24 

.0 

0 

13 

2 

1 

BELLEPLAIN 

87.1 

68.8 

78.0 

93 

31  + 

56 

18 

0 

7 

0 

0 

0 

7.91 

3.73 

1.44 

9 

.0 

0 

9 

6 

5 

BURLINGTON 

88.2 

68.7 

78.5 

1.2 

96 

31 

55 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

5.41 

1.17 

1.44 

7 

.0 

0 

12 

3 

2 

CLAYTON 

86.7 

68.1 

77.4 

92 

31  + 

59 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

7.10 

1.65 

22 

.0 

0 

12 

6 

2 

FREEHOLD 

' 

85.2 

66.2 

75.7 

.6 

93 

31 

57 

18+ 

0 

4 

0 

0 

0 

3.72 

-       .30 

.88 

27 

.0 

0 

10 

1 

0 

HAMMONTON    2    NNE 

AM 

86.7 

68.2 

77,5 

1.3 

93 

4 

58 

18 

0 

12 

0 

|0 

0 

8.19 

4,00 

1.73 

23 

,0 

0 

12 

6 

5 

HIGHTSTOWN    1    N 

85.3 

66.6 

76,0 

l.O 

93 

3  + 

57 

18 

0 

7 

0 

0 

0 

5.24 

.99 

1,07 

7 

,0 

0 

11 

4 

1 

INDIAN    MILLS    2    W 

86.8 

66.5 

76.7 

1.8 

94 

31  + 

54 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

8.01 

4,17 

1.68 

24 

,0 

0 

12 

6 

3 

LAURELTON    1    E 

85.0 

66.0 

75.5 

.8 

94 

3 

57 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

6.33 

2.53 

1.20 

31 

,0 

0 

11 

5 

3 

LEESBURG    STATE    FARM 

85.6 

70.0 

77.8 

92 

6 

60 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

8.64 

2.51 

28 

,0 

0 

10 

6 

2 

MILLVILLE 

37.2 

69,4 

78.3 

94 

4 

60 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

9,35 

2.61 

27 

,0 

0 

13 

7 

2 

MOORESTOWN 

85.7 

67.8 

76.8 

1,6 

92 

31  + 

57 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

5,87 

1,89 

1.86 

7 

,0 

0 

4 

2 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

85.5 

66.0 

75.8 

.7 

92 

31  + 

57 

18+ 

0 

6 

0 

0 

0 

5,86 

1.61 

1.20 

6 

,0 

0 

9 

5 

1 

t  PEMBERTON    3    E 

86.6 

66.0 

76.3 

.6 

93 

31  + 

56 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

5.82 

1.47 

.97 

14 

.0 

0 

12 

5 

0 

SHILOH 

87.1 

69.0 

78.1 

1.5 

94 

31 

60 

18 

0 

7 

0 

0 

0 

5.85 

1.99 

1.36 

22 

.0 

0 

9 

5 

2 

TRENTON    2 

85.9 

67,5 

76.7 

94 

31 

59 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

5.59 

,87 

1.73 

6 

.0 

0 

12 

2 

2 

TRENTON    WB    CITY 

R 

84.8 

68,8 

76.8 

1.5 

931     2 

61 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

4.73 

,67 

1.33 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

TUCKERTON 

85.5 

67.2 

76.4 

93       3 

55 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

9.05 

1.90 

13 

.0 

0 

13 

6 

4 

WOOOSTOWN 

87. 9M 

68,8M 

78. 4M 

94|  31 

59 

18 

0 

14 

0 

0 

0 

8.26 

2.60 

22 

.0 

0 

13 

6 

3 

DIVISION 

77.1 

1.6 

6.73 

2,68 

.0 

COASTAL 

I 

ATLANTIC    CITY    W8    AP 

85.2 

68.5 

76.9 

93 

3 

50 

18 

c 

6 

0 

0 

0 

10.92 

3.63 

27 

.0 

0 

13 

5 

3 

ATLANTIC    CITY    WB 

R 

80.4 

68. e 

74.6 

1.0 

90 

3 

62 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

9.57 

5.79 

3.04 

27 

.0 

0 

13 

6 

3 

CAPE    MAY    3    W 

84. 6M 

67. OM 

75. bM 

92 

5 

61 

18+ 

0 

1 

0 

0 

0 

7,21 

1.80 

28 

,0 

0 

10 

5 

4 

LONG    BRANCH 

83.6 

67.4 

75.5 

,9 

95 

31 

60 

22+ 

0 

8 

0 

0 

'  0 

3.57 

-       ,52 

.59 

28+ 

.0 

0 

9 

2 

0 

SANDY    HOOK    LBSTA 

DIVISION 

75.7 

1,0 

J 

7.82 

4,41 

.0 

DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

1 

a 

m 

»  s° 
'  8  ' 

<-2  i 
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01 

a 
1 

in 

III 

1 

li 

JO 

0     i 

M 
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« 

II 

4 

a 

O  H 
O  M 

a 

O  W) 

g 
•a 

g 
1 

3 

0) 

A 

1 1 

Ol    g 

H 

ATLANTIC  CITY   WB  AIRPORT 

s 

17 

9.0 

- 

- 

89 

87 

64 

78 

5 

3 

8 

2 

2 

1 

21 

- 

7.0 

LOKG  BRANCH 

sw 

14 

11.2 

32 

NW 

19 

- 

83 

es^ 

69 

3 

5 

7 

2 

-  0 

0 

17 

S4 

6.8 

NEWARK   WB   AIRPORT 

ssw 

14 

8.5 

24++ 

WNW 

8 

82 

81 

57 

69 

5 

7 

7  " 

2 

1 

0 

22 

7.4 

TRENTON   WB   CITY 

- 

- 

7.8 

25 

W 

19 

- 

- 

- 

- 

3 

e 

8 

1 

1 

0 

19 

50 

7.1 

d  12:00  Noon 

1 

See  Refe'ence   Notes   Following   Siaiion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


22      23      24 


25      26      27 


ATLANTIC  CITY  W  B  AP 

ATLANTIC  CITY  WS 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

8ELMAR 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACK.MELLS  MILLS 
BOONTON  2  SE 

bOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEUAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLAYTON 

CL I NTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

EL12ABETHP0RT 

ESSEX  FELLS  S£RV  BLDG 
FLEMINGTON  1  N£ 
FORTESCUE 
FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGmTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVInGTON 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LEE5BUKG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LOfJG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 


MANVILLE 
MaRLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK. 
MILLVILLE 

MILTON 
MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORO 

NtWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PhILLIPSBURo 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANT  RUN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEFIELD 

RINGWOOO 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SHILOH 

SDMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3  N  / 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 

WOODCLIFF  LAKE 

WOOOSTOWN 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1*12  1.30  1.20 


.22   .15 
.30  2*56 

1.84 


See  Refereoce  Notes  rollowlog  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1958 


Station 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY  WB 
AUDUBON 
SELLEPLAIN 
BELVIOERE 
BOONTON  2  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CMARLOTTEBURS 
CLAYTON 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 
FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
MI6M  POINT  PARK 
HI6HTST0MN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LO«G  VALLEY 
MILLVILLE 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  NB  AIRPORT 
NEM  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEWTON 
PATERSON 
PEMBERTON  3  £ 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
RIOGEFIELD 
SANDY  HOOK  LBSTA 


Day  Ol  Monlh 


MAX 
MIN 


90  12      93 


S7   83 
69   68 


35   3R   16 


65   S9 
61   67 


90   93 
69   71 


87   91 
68   70 


86   91 

64   66 


92   91 

64   67 


80   81 
70   70 


92   88 
71   72 


92   91 
72   66 


78   85 
68   64 


87   89   76 

71   71   66 


81   79   76 
69   70   68 


89   90   88 
72   75   66 


92   92 
72   70 


86   88 
68   63 


85   72 
60   62 


91   S8   90 
71   75   71 


87   89   76 
69   72   65 


79   SB   88 
64   70   64 


84   91   78 
69   73   68 


85   88 

68   65 


74   82 
65   64 


74   92 
67   62 


98   90   85 
67   72   54 


87   92   77 
66   74   62 


80   88 
51   69 


77   77 
67   70 


75   84 

61   68 


77   84 
53   67 


85   89 
59   71 


79   90 
69   71 


75   76 
65   66 


86   77 
60   64 


82   89 
68   67 


82   92 
63   66 


90   79   80 
75   62   60 


88   78 
55  69 


90   79 
73   65 


90   82   61 
64   63   55 


88   86   80 
68   67   51 


90   68   82 
74   69   60 


90   88   79 
68   61   52 


89   86   80 
68   69   61 


88   97   79 
73   68   59 


90   96   76 
68   66   56 


68   66   54 


92   92   79 
75   68   56 


70   63   55 


90 
58 

90 
64 

67 
63 

80 
59 

80 
50 

63 
67 

88 
74 

86 
76 

66 
67 

79 
62 

89 
62 

79 
68 

93 
71 

90 
63 

84 
54 

73 
65 

91 

70 

89 
73 

79 
67 

79 
60 

76 
60 

89 
66 

87 
65 

60 
60 

79 
56 

87 
68 

62 
71 

90 
76 

69 
71 

80 
60 

78   89 
69   72 


66   72 
59   65 


80   90 

66   69 


65   67   71 


75   91 
65   70 


I  89   77   79 
74   61   57 


90   82   78 
71   68   63 


69   66   79 


37   78 
66   62   46 


88   82 

73   63 


62   81 
64   59 


89   80 
71   67 


85   80   76 
67   62   65 


85   81 
68   54 


96   82   77 

67   63   64 


66   83   78 
66   59   64 


79   81 

58   59 


84   84 
64   55 


63   77 
67   63 


82   75 
63   61 


76   76 

51   54 


80   60   80 


82   84   80 
65   61   58 


61  77 

62  56 


84   82   77 
66   65   63 


79   82   76 
64   56   67 


87   79 
67   63 


82   78 
59   61 


72   81 
60   60 


84   85   80 
67   63   61 


95   82   76 
64   59   53 


85   86   92 
61   65   59 


83   76 
67   62 


75   89 

68   71 


73   69 
70   70 


76   91 

65   66 


78   62 
63   64 


91   67 
60   62 


77   88 
65   67 


72   66 
61   63 


75   67 
58   60 


82   68 
62   63 


74   89 
65   68 


60   66 
59   62 


70   83 
64   65 


75   84 
63   64 


80   67 
57   61 


62   68 
64   63 


76   88 
53   67 


79   87 
67   69 


67   84 
63   64 


66   82 

63   66 


69   84 
69   70 


82   79 
72   70 


92   S7 

69   72 


S7   90 
61   69 


as     83 

68   69 


98   99 
69   72 


92   92 
64   70 


99   9S 
58   67 


90   83 

68   70 


86   90 
61   69 


86   81 
69   71 


86   90 
58   65 


91   87 
55   68 


91   84 
64   71 


89   76 

67   69 


86   89 

70   71 


76   89 
73   73 


77   90 
65   69 


89   92 

68   72 


89   82 

71   73 


90  t* 
68   71 


90   97 
63   61 


S7   •« 
72   71 


78   73 
63   M 


8}  e« 

69   68 


89   87 
70   72 


74   89 

70   76 


78   72 
68   66 


82   67 
71   69 


83   68 
68   69 


75   72 
64   64 


93  96 
67   72 


89   96 
69   70 


87   92 
66   72 


80   78 
69   68 


88   94 
62   67 


80   74 
67   67 


75  97 

68  67 

89  89 

71  74 

87  67 

75  68 

78  70 

67  66 

76  91 

69  69 


77   7* 
66   69 


90   99 
62   66 


86   69 
59   68 


89   86 
64   66 


90   91 
68   70 


87   97 
60   69 


88   93 
52   68 


71   69 
67   69 


a!, 

68i 

2 

1 

97. 
68  < 

1 
8 

87  • 
64< 

2 
5 

93  < 
«3< 

0 

4 

as 

68 

2 

7 

83 
62 

3 

7 

84 
67 

6 
0 

81 

59 

4 
6 

86 

68 

7 
1 

S4 
66 

1 
9 

63 

.2 

87 

64 

•  2 

6 

66 
66 

•  2 
■  2 

86 
68 

.7 
•  2 

79 

59 

•  8 

•  1 

96 
66 

•  3 

.6 

86 
66 

.8 
•  5 

61 
67 

•  4 

•  6 

66 
66 

.6 

•  2 

86 
66 

•  0 

•  0 

84 
69 

.1 

.7 

85 
70 

•  6 
lO 

86 
65 

•  6 

•  1 

83 
67 

•  6 

■  4 

84 
63 

•  2 
>2 

87 
69 

■  2 

•  4 

89 
67 

■  7 
|8 

83 
63 

•  1 
i3 

84 
68 

.9 
•  5 

66 
66 

■  5 

•  0 

83 
61 

i6 

4 

86 
67 

8 

2 

See  Reference  Noies  FolJowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1958 


Slalion 

Day 

OIM 

onth 

^ 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
67 

92 
69 

89 
72 

90 
72 

91 
68 

86 
70 

89 
74 

88 
69 

82 
61 

89 
74 

82 
69 

87 
69 

86 
69 

89 
73 

88 
75 

87 
69 

79 
60 

85 
68 

32 
52 

77 
63 

80 
67 

89 

67 

88 

70 

88 
58 

90 
70 

33 
72 

89 
71 

88 

74 

88 
68 

94 
72 

87.1 
69.0 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

93 

65 

94 

67 

91 
67 

87 
69 

81 
65 

83 
64 

87 
69 

90 
71 

86 
66 

85 
56 

88 

72 

86 
71 

86 
66 

81 
63 

90 
68 

87 
69 

84 
64 

83 
58 

83 
58 

79 
54 

79 

60 

73 
62 

83 
66 

88 
65 

89 

69 

90 
62 

84 
70 

77 
70 

88 
69 

87 
63 

92 
69 

85  .6 

55t4 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

87 
60 

9A 
65 

93 
69 

87 
58 

86 
61 

76 
62 

87 
63 

86 
68 

88 
63 

78 
52 

84 
57 

88 
69 

86 
61 

87 
60 

74 
62 

90 
69 

87 
53 

78 

50 

79 
54 

80 
58 

75 

50 

79 
51 

65 

59 

78 

60 

86 
61 

87 
61 

88 
63 

80 
67 

74 
67 

37 
61 

35 
65 

83.2 
60  (B 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 

72 

93 
71 

90 
70 

80 
66 

86 
64 

86 
69 

91 
72 

77 
68 

86 

59 

S8 

70 

88 
69 

85 
67 

77 
66 

92 
71 

90 
72 

79 
67 

81 
60 

35 
67 

80 
61 

77 
63 

71 
64 

87 
66 

88 
59 

89 
68 

90 
67 

86 
71 

34 
70 

88 
69 

89 
66 

94 
70 

89.9 
67.5 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 

72 

93 

74 

91 
73 

90 
72 

78 
64 

86 
65 

87 
70 

88 
72 

75 
68 

84 
61 

86 
72 

86 
70 

84 
68 

77 
66 

91 
73 

38 
74 

78 
67 

80 
63 

84 
67 

79 

65 

76 
64 

71 
63 

85 
56 

37 
70 

88 
70 

90 
70 

85 
71 

82 

71 

98 
71 

3« 

70 

92 

70 

34.8 
58.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 

70 

93 

70 

90 

68 

85 

71 

SO 
68 

88 
68 

90 
72 

85 
67 

80 
59 

86 
71 

85 

68 

80 
67 

80 
66 

92 

70 

90 
69 

86 
66 

78 

55 

85 
65 

83 
58 

74 
58 

75 

67 

90 
69 

85 

70 

83 
67 

38 
67 

84 
70 

85 
69 

38 
73 

SB 
65 

92 
72 

85.5 
67.2 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 

70 

93 
69 

91 
70 

91 
71 

93 
68 

86 
69 

91 
75 

87 

71 

84 
60 

90 
71 

88 
59 

87 
70 

85 
69 

90 
72 

90 
74 

88 
67 

80 
59 

85 
68 

82 
64 

78 
64 

78 
66 

89 

71 

87 
69 

89 
69 

90 
69 

90 
71 

89 

74 

89 
65 

94 
72 

87.9 
68.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

s. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MEW  BRDNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  DKDEB  SOD 

1  INCH 

HAX 
UIN 

93 
70 

93 
72 

96 
72 

90 
73 

76 
69 

82 
69 

89 
73 

86 
75 

83 
70 

91 
68 

87 
74 

86 
74 

87 
73 

78 
72 

90 
73 

85 
75 

89 
73 

89 
69 

88 
72 

90 
67 

89 
68 

7a 

68 

85 
70 

94 
72 

91 
74 

95 
73 

89 
75 

79 
75 

92 
71 

88 
72 

93 
74 

87.6 
71.8 

2  INCHES 

MAX 
HIM 

84 

71 

84 
73 

86 
73 

84 
73 

75 
70 

79 
70 

84 
73 

84 

75 

80 
72 

90 
70 

83 

75 

82 
75 

83 
74 

77 
73 

85 
74 

83 

74 

81 
73 

82 

70 

80 
72 

86 
69 

80 
70 

72 
70 

80 
71 

86 
72 

85 
75 

86 
73 

82 

77 

78 
75 

86 
74 

83 
73 

86 
75 

82.4 
72.7 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

83 
71 

83 
73 

84 
73 

83 
74 

75 
70 

78 
70 

83 
73 

83 
75 

77 
73 

82 

70 

82 
74 

81 
75 

82 

74 

76 
73 

84 

73 

82 
76 

80 
73 

80 
70 

80 
72 

80 
69 

79 
70 

72 
71 

79 
71 

84 
72 

83 
75 

85 
73 

81 
76 

77 
75 

84 

74 

82 

73 

8S 
75 

81.0 
72.8 

8  INCHES 

MAX 
HIM 

76 
70 

76 
72 

76 
72 

11 

75 
73 

74 
71 

78 
72 

78 
74 

76 
75 

77 
74 

77 
74 

77 
74 

78 
74 

77 
74 

78 
73 

78 
75 

77 
75 

75 
73 

75 
73 

75 
72 

75 
71 

72 

72 

75 
71 

78 
73 

78 

75 

79 

75 

78 
77 

76 
75 

78 

75 

77 
75 

79 
76 

76.6 
73.4 

16  INCHES 

MAX 
UIN 

71 
69 

72 

70 

73 

71 

73 
71 

73 
71 

71 
70 

74 
72 

74 
72 

74 
73 

73 
71 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

75 
73 

75 
75 

74 
74 

73 
73 

73 
73 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 

71 

74 
72 

75 
73 

75 
74 

75 
75 

75 
74 

75 
75 

74 
74 

11 

73.6 
72.5 

32  INCHES 

MAX 
HIM 

66 
69 

67 
65 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

68 
67 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

69.6 
69.0 

Measured  under  Kentucky  Bluegraas.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

8 

9 

.45 
5 

.29 
2 

.20 
2 

* 
5 

3 

4 

29 

.43 
1 

.46 
2 

.12 
17 

4 

♦ 
14 

.36 
3 

.20 
6 

.16 
8 

.15 
8 

.13 
10 

.17 
25 

.22 
21 

.14 
3 

.00 
3 

.03 

1 

.16 
3 

.18 
2 

.12 

7 

.05 

7 

.06 
3 

.18 

7 

.13 
6 

4.39 
228 

s    following  Stdtlon   Ind»ji 
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TOTAL  PRECIPITATION 


N£W  JERSEY 
JULY  1958 


USCOHU-WB-Ashcv 1 1 1 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JULY  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


' 

<u 

OBSERVATION 

d 

3 

^ 

1 

TIME  AND 

K 

B 

B 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

i 

i 

OBSERVER 

1 

5 

a 

i 

1 

i 

ALLENMLC 

OlOO 

BERGEN 

*1 

02 

7*  OB 

2T» 

c 

BER&EN  COUNTY  ENGS 

ATLANTIC  CITY  MB  *P 

0311 

ATLANTIC 

27 

7*  35 

70 

MID 

MID 

c  hj 

U.S.  MKATUER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY  MB 

032» 

ATLANTIC 

39 

22 

7*  25 

8 

MIO 

U.S.  KEATHEB  BUREAU 

AUOUMM 

0M4 

CAMOEN 

3« 

»* 

75  0* 

90 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NTGREM 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0S3I 

BURLINGTON 

39 

>7 

7*  26 

20 

•P 

H 

N.Y.  FORESTRY  »« 

BEU.EPLAIN 

0*«0 

CAPE  MAY 

39 

1* 

7*52 

*9 

9P 

9P 

MRS.  EO  C  HOFFMAN 

BELMAR 

0T21 

MONMOUTn 

*0 

10 

7*  02 

19 

MID 

CITY  WATER  OEPT 

BELVIOCRE 

072«|«rARREN 

75  05 

2B9 

5P 

5P 

MISS  C.  S.  HIXSON 

BERLIN  1  V 

0TS7| CAMDEN 

39 

«B 

190 

7A 

SAMUEL  H.  MC  CULLEV 

BLACKVeCLS  MILLS 

0»*t) SOMERSET 

10 

*0 

29 

7*  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

600HT0N  2  SE 

0007  MORRIS 

*0 

5* 

7*  2* 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WTH  WItS 

BOUMo  e«oo»  1  « 

09JT 

SOMERSET 

10 

7*  33 

20 

■A 

AMERICAN  CYANAMIO  CO 

BfiANCMVILLE 

0916 

*1 

7*  *5 

7A 

ALBERT  H.  DAVENPORT 

BURLIMTOM 

1211 

BURLINGTON 

*« 

0* 

7*  S3 

12 

6P 

•P 

PUBLIC  SVC  E  *  G  CO 

CANISTEAR  RESeovOIR 

132T 

SUSSEI 

*1 

07 

7*  30 

10*0 

8A 

NESARk  HATER  OEPT 

CAMOE  BROOK 

1333  ESSEX 

*0 

*S 

T*  21 

180 

9A 

9A 

BA 

COMMONMEALTH  tfTR  CO 

CANTOM 

1143, SALEM 

39 

2« 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  HiLLlS 

CAPE  NAT  3  M 

1331  CAPE  MAY 

38 

M 

7*  57 

17 

5P 

5P 

c 

N.VEST  HAGNESITE  CO 

CHMR  6R0VE 

1*72  ESSEl 

*0 

7*  13 

*00 

BA 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512  SALEM 

39 

31 

75  10 

SO 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CrURLOTT^BORG 

l»i2< PASSAIC 

*1 

03 

7*  26 

740 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT 

CHATHAM 

1S90! MORRIS 

*0 

** 

7*  23 

1B5 

8A 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CMATSMORTH  5  S 

lS»e| BURLINGTON 

5P 

9P 

INACTIVE   S/98       1 

CLAYTOM 

ITOe  GLOUCESTER 

39 

39 

75  06 

120 

•P 

6P 

H 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*0] HUNTERDON 

10 

fcO 

38 

7*  55 

300 

«P 

L.  W.  KLOCKNER 

OEEPNATER 

2200 

SALEM 

39 

*1 

75  30 

12 

MID 

DU  PONT  DE  NEMOURS 

ELUAaeTn 

26*4 

UNION 

7*  I* 

33 

5P 

5P 

ELIZASEThPORT 

UNION 

*0 

39 

7*  12 

30 

MIO 

C 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEX  FELLS  SERV  BLO€ 

2760 

ESSEX 

*0 

50 

7*  IB 

250 

aA 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTOn  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

31 

7*  51 

U* 

5P 

5P 

" 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

30 

1* 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

MONMOUTH 

10 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  HOREAU 

GLASSBORO 

GLOUCESTER 

c 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

6HEAT  MEA1X}MS  *  N 

3*1« 

WARREN 

*0 

56 

7*  55 

540 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

6HEEMWOO0  LAKE 

9»U 

PASSAIC 

*l 

OQ 

7*  20 

600 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40 

53 

7*  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAWONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39 

39 

7*  *e 

85 

SA 

aA 

W.  HUBBARD  PAMLHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3039 

SUSSEX 

7*  *0 

1570 

8A 

N.  J.  OEPT.  OF  CONS. 

HlGHTSTOMN  1  N 

3851 

MERCER 

10 

16 

7*  31 

100 

8P 

ap 

JANES  R*  PICKERING 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

*0 

17 

7*  32 

75 

c 

OEPT  HATER  *    SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  V 

*229 

BURLINGTON 

39 

*B 

7*  *7 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTHISTLE 

*3 

7*  15 

120 

JERSEY  CITY 

*33e 

HUDSON 

*0 

** 

7*  0* 

135 

MID 

MIO 

JERSEY  CITY  HTR  DC^T 

LAMBERTVILLE 

HUNTERDON 

22 

7*  57 

6P 

6P 

E.  £.  CASE 

LAUR ELTON  I   £ 

*roo 

OCEAN 

*0 

7*  07 

20 

MID 

MIO 

C  H 

GEOAGE  G.  HAOOILL 

LAYTON  3  NM 

*7J5 

SUSSEX 

*l 

15 

7*  51 

*80 

6P 

6P 

H 

A.  M.  OEPUE 

LEESeuHG  STATE  FARM 

*7e2 

CUMBERLAND 

39 

1* 

7*  56 

10 

*P 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  1st  at  Hammonton  2  NNE 
Lowest  Temperature:   43°  on  the  20th  at  Char lot teburg 

Greatest  Total  Precipitation:   11.34  inches  at  Cape  May  3  W 

Least  Total  Precipitation:   2.24  inches  at  Irvington 

Greatest  One-Day  Precipitation:   5.75  inches  on  the  25th  at  Belleplain 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  heavy  rainfall  in  August  over  the 
southern  counties  further  accentuated 
the  vast  difference  in  growing-season 
rainfall  of  the  1957  and  1958  seasons. 
The  average  rainfall  in  the  southern 
division  in  August  1958  was  7,83 
inches,  compared  to  2.08  inches  in 
August  1957.   The  total  rainfall  for 
the  period  May  through  August  1958 
was  22.62  inches,  compared  with  6.22 
inches  for  the  same  period  in  1957. 

A  severe  windstorm  struck  the  area 
of  Cologne,  Atlantic  County,  at  11:25 
a.m.  EST,  on  the  25th.   Some  roofs 


were  blown  off,  with  dam 
chicken  house,  a  garage 
buildings.   Several  tree 
were  uprooted;  one  tree 
rooted,  but  was  broken  o 
inches  above  the  ground, 
of  metal  lodged  in  the  s 
these  trees  were  about  e 
in  diameter.   The  storm 
northeasterly  direction 
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ff  about  ten 

with  a  piece 
tump.   All  of 
ight  inches 
moved  in  a 


Donald  V.  Dunlap,  State  Climatologis 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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BURLINGTON 

CLAYTON 

FREEHOLD 

83.5 
82. 4M 
84.9 
82.3 
82.9 

64.1 
64. 2M 
64.9 
64.9 
62.9 

73,8 
73. 3M 
74.9 
73.6 
72.9 

-  .6 

-  .2 

92 
92 

94 
90 
91 

15 
1 
15  + 
15 
15 

53 
47 
55 
53 

51 

19 
19 
19 
19 
19 

0 
3 
0 
0 

0 

3 
2 

4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.80 
10.40 

7.37 
11.33 

3.50 

4,52 
2.78 

-    1.50 

2.17 
5.75 
2.00 
3.48 
2.05 

25 
25 
25 
25 
25 

.0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

7 
9 
8 

7 

5 
5 
4 
7 
2 

2 
2 
3 
6 

1 

HAMWONTON    2    NNE 
HI6HTST0WN    1    N 
INDIAN    HILLS    2    W 
LAURELTON    1    E 
LEESBURG    STATE    FARM 

AM 

84. 7M 

81.8 

82.3 

31.5 

82.3 

62. 2M 

62.7 

61.9 

61.2 

65.2 

73. 5M 

72.3 

72.1 

71.4 

73,8 

-  .7 

-  .5 

-  .8 

-  1.1 

95 
91 
91 
92 
90 

1 
15 
15 
15 
15+ 

50 
50 
48 
49 
54 

19 
19 
19 
19 
23 

2 
1 
4 
4 
0 

4 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.77 
3.86 

11.28 
3.58 

10.71 

2.82 

-  .91 
5.67 

-  1.56 

3.18 
1.77 
4.16 
1.35 
4,66 

26 
25 
25 
15 
25 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 

10 

7 
6 

6 
2 
6 
2 

5 

3 
1 
3 

1 
4 

millville 

moorestown 

new  brun5mick  exp  sta 

pemberton  3  e 

Shiloh 

83.1 
81.5 
83.1 
83.2 
83.0 

65.0 
63.0 
62.9 
61.5 
64,5 

74,1 
72.3 
73.0 
72.4 
73.8 

-  .8 

-  .1 

-  1.6 

-  .9 

93 
90 
90 
90 
91 

1 
15 
15+ 
15 
15 

53 
51 
51 
48 
52 

19 
19 
19 
19 
19 

0 
1 
0 

1 
1 

3 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.29 
8.09 
3.27 
10.80 
7.63 

3.16 

-    1.51 

5.87 

2.53 

5.26 
1.85 
1.98 
2,96 
4,25 

25 
15 
25 
25 
26 

,0 
,0 
,0 

,0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 

5 
9 
5 

5 

1 
6 
4 

2 

1 
5 
2 

TRENTON    2 
TRENTON    WB    CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTOWN 

R 

82.7 

81.7 

84. 7M 

63.4 
65.5 

64, 2M 

73.1 
73.6 

74. 5M 

.4 

92 
91 

92 

7 
15 

16+ 

52 

55 

51 

19 
19 

19 

0 
0 

0 

2 
2 

4 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

5.33 
4.59 

9.17 

-       .26 

.00 

2,37 
2,40 

2.50 

25 
25 

1 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

8 
9 

7 

3 

1 

6 

1 

1 

4 

DIVISION 

73.4 

-       .1 

7.83 

2.63 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC   CITY    WB   AP 
ATLANTIC    CITY    WB 
CAPE    HAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    MOOK    LBSTA 

R 

80.8 
78.5 
80. 9M 
80.9 

64.8 
68.0 
66. 2M 
64.2 

72.8 
73.3 
73. 6M 
72.6 

-  .1 
.2 

-  .2 

91 
89 
88 
92 

15 
10 
15 
15 

52 

56 
55 
52 

19 
19 
20+ 
19 

1 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9.48 

9.53 

11.34 

5.11 

4.90 
4.81 

-       .26 

4.33 
5.00 
4.30 
2.61 

25 
25 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
7 
9 

4 
4 

4 
1 

3 
2 

4 
1 

DIVISION 

73.1 

-       .6 

8.87 

3.96 

•  0 

t   DATA   RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

ReUh 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o       a 
III 

^8.1 

1 

3 
1  o  S 

Station 

a 
£ 

Ill 

tt 

f 
5 

1^ 

&  a 

« 
°       1 

■&  J 

1l 

OH 

O  H 

a 

OH 

a 
o  m 

■•  H 

8 

§ 

3 

A 

8! 
i 

in 

0> 

I 

1 
ii 

1 

ATLAHTIC  CITY  WB   AIRPORT 

s 

17 

9.8 

- 

- 

- 

91 

90 

63 

79 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

16 

- 

6.1 

UMO  BRAHCH 

SW 

15 

12.5 

38 

KW 

21 

- 

84 

680 

64 

2 

4 

8 

0 

0 

1 

15 

64 

5.6 

reWAHK   WB    AIRPORT 

SSW 

22 

9.2 

27++ 

SSW 

25 

82 

81 

54 

87 

9 

3 

5 

0 

1 

0 

18 

- 

5.7 

TRBTTOK   WB   CITT 

- 

- 

7.7 

27 

w 

25 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

8 

0 

0 

1 

14 

56 

5.8 

A  12:00  Noon 



See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
-   75   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

& 

1   2  1  3 

4  1  5   6 

7  1  8  1 

9 

10  I  11 

12 

13 

14 

15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20   21 

22   23  1 

24 

25   26  1  27 

28 

29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  W  B  AP 

0«4( 

.01 

T 

7 

.08 

.20 

.63 

•  03 

■  24 

1.09   7 

•  14 

2.18 

4.39   .32 

.18 

.09 

ATLANTIC  CITY  W8        R 

9.91 

7 

7 

.30 

.37 

■  16 

■  04 

.84 

2.18 

t.OO   .90 

.08 

.06 

AUDUBON 

7.80 

T 

.77 

1.46 

.07 

•  31 

•  38 

•33   .98 

•  89 

.33 

2.17 

7 

.19 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

s.jg 

1.99 

.04 

.19 

.64 

.02 

1.64 

•     .93 

.12 

4.01        .22 

•  18 

BELLEPLAIN 

10. ^o 

.74 

.80 

.21 

.36 

1.81 

9.79   .69 

.08 

BELHAR 

RECORD 

MISSING 

BELVIOERE 

3.1> 

7 

1.06 

.16   .18 

.97 

7 

1.17 

BERLIN  1  H 

RECORD 

MISSING 

BLACKWELLS  MILLS 

3.«0 

.12 

T 

.03 

.20 

.71 

.03 

.51   .07 

.05 

.13 

•96  !•!« 

•  03 

BOONTON  2    SE 

3.02 

•  37 

7 

.02 

.79 

.19   ^17 

.19 

.08 

.61   .72 

eOUNO  BROOK  1  W 

3. OS 

.09 

.01 

.50 

7 

.4*   7 

.2* 

.09   7 

.60  1.11   7 

BRANCMVILLE 

2.72 

.20 

•  31 

.24 

.15 

.67   7 

.03 

.49 

.47   .22 

BURLINGTON 

7.37 

.05 

1.90 

.70 

.20 

•  16 

.46  1.33 

.42 

.14 

2.00   7 

.01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.38 

.27 

•  05 

•  01 

.84 

.41 

.36   .17 

.08 

•  43 

.64   .32 

CANOE  BROOK 

3. ".3 

.70 

.02 

.12 

.72 

7 

.20   .02 

.10 

.06 

.40  1.06 

.03 

CANTON 

7.31 

.11 

T 

•  14 

1.93 

.04 

.74 

•  08 

.•> 

1.39  2.99 

CAPE  MAY  3  W 

11.3* 

.19 

3^25 

.28 

1.27 

4.30  1.79   .02 

.29 

•02   .01 

CEDAR  GROVE 

2.89 

.40 

•  09 

.49 

.13   .26 

.08 

•  06 

•62   ^82 

CKARLOTTEBURG 

4.42 

.31 

.07 

.64 

.79 

.20   .13 

.62 

.23 

•99   ^48 

CHATHAM 

2.83 

.52 

T 

T 

.94 

.17   .02 

■  14 

.07 

•  44   •93 

CLAYTON 

11.33 

1.19 

.06 

7 

•  29 

1.07 

1^63 

1.61   7 

1.21 

.71 

3.48   .05 

7 

.03 

CLINTON 

2.80 

•  36 

.22 

.32 

.16   .10 

.60 

1.04 

DEEPWATER 

6.75 

.03 

■  04 

■  69 

■  86 

.97 

•  30 

•  26 

1.01 

.40 

2.10 

ELIZABETH 

3.88 

1.21 

.02 

.08 

■  07 

■  01 

■  47 

•35   .09 

.05 

.01 

1.96 

ELIZABETMPORT 

2.70 

.01 

.01 

.01 

.10 

■  07 

.30 

.09 

.41 

7 

.03 

7 

1.67 

7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2.28 

.34 

.99 

7 

7 

.10 

.99   .74 

FLEMlNGTON  1  NE 

1.23 

.49 

T 

.14 

■  04 

.78 

7 

.35   .27 

.11 

.03 

1.02   7 

7 

FORTESCUE 

».10 

.17 

■  08 

2.00 

.17 

•  09 

.17 

1.57 

2.30  2.29   .30 

FREEHOLD 

3.50 

.06 

.26 

•  19 

•50   ^04 

•  19 

■  12 

2.09   .10 

7 

.03 

GREENWOOD  LAKE 

3.58 

.19 

•  12 

.28 

.21 

•39   .09 

•  71 

■  32   7 

.87   .40 

HAMMONTON  2  NNE 

8.77 

.94 

.88 

•  06 

1.50 

•  19 

.51 

1.68  3.18   .09 

.18 

HIGH  POINT  PARK 

5.25 

.26 

.28 

.18 

.84 

.03 

.26   .19 

•  49 

1.82 

.78   .12 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.86 

.04 

7 

■  07 

.26 

.21 

.67   .39 

■  36 

.09 

1.77 

7 

INDIAN  HILLS  2  W 

11.28 

1.73 

T 

1.19 

■  03 

.60 

.24 

•  05 

1.61   .60 

■  46 

.42 

4.16 

7 

.19 

IRVINGTON 

2.2* 

.01 

.10 

.24 

.07 

7 

.07 

.14   .10 

.10 

.06 

1.35 

7 

JERSEY  CITY 

2.0^ 

T 

•  01 

T 

.20 

7     .19 

•  30 

.19   7 

■  04 

1.81 

.01 

.01 

LAMBERTVILLE 

3.80 

.15 

•  02 

.01 

.74 

.03 

.61   .27 

.12 

■  03 

1.62 

LAURELTON  1  E 

3.58 

.04 

7 

7 

.41 

1.35 

.77   .02 

.17 

.16 

.47 

.19 

LAYTON  3  NW 

3.15 

•  13 

.13 

.23 

■  90 

.03 

•  05 

.20   .79 

•  13 

.05 

■  02 

.93 

LEESBURG  STATE  FARM 

10.71 

.78 

1.14 

■  05 

.01 

.36 

1^89 

4.66  1.69   .04 

.09 

LITTLE  FALLS  1  E 

2.98 

•  30 

•  01 

.09 

.37 

.17   .10 

•  19 

■  11 

■  87   ^77 

LONG  BRANCH 

5.11 

•  04 

7 

.30 

.12 

.10 

■  06 

.48 

.44   .37 

.11 

■  03 

2^81   .01 

•  24 

7 

LONG  VALLEY 

2.77 

.15 

.78 

.22 

.18   .04 

.28 

1.08   .02 

.02 

MACOPIN  INTAKE 

*.99 

•  26 

•  08 

.61 

1.00 

.19   .19 

.79 

.29 

1.12   .94 

MAHWAH 

*.«7 

•  24 

•  13 

.83 

.39 

.42   .24 

.93 

.29 

■00   .98 

7 

MANVILLE 

3.1. 

.02 

.48 

.02 

.55   .20 

.08 

.02 

.02 

1.80 

MARL TON  I  H 

7.5* 

.02 

.29 

1.79 

•  16 

.83  1.08 

.90 

.30 

2.10 

•  14 

MAYS  LANDING 

9.00 

.54 

.10 

1.12 

.10 

•  07 

3.50 

3.14   .15   .10 

•  10 

•03   ^05 

MIDLAND  PARK 

3.89 

.14 

.77 

.13 

.26 

•  44 

.41 

.31 

.22 

1.21 

MILLVILLE 

9.29 

.02 

.02 

■  91 

1.06 

•  06 

.86 

.03 

.71 

5.26   .22 

•  14 

MILTON 

*.13 

.92 

.15 

.10 

.99 

.18 

.20   .21 

.28 

1.10   .40 

MOORESTOMN 

8.09 

.74 

T 

•  04 

.05 

1.40 

.03 

1.S5 

•     • 

1.49 

.31 

• 

1^13   ■O* 

.11 

MORRIS  PLAINS 

3,'<e 

■  66 

T 

.21 

7 

.99 

7 

.23   .10 

.01 

.18 

■43   .71 

7 

7 

NEWARK  W6  AIRPORT       R 

2.39 

T 

T 

7 

■  13 

7     T 

■  17 

■  17 

7 

.14 

.18   7 

.01 

■  01 

.02 

1.56 

7 

7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.27 

.09 

7 

•  14 

7 

■  40 

T 

7 

.38   .09 

■  29 

.02 

1.98 

7 

NEW  MILFORD 

**31 

•  40 

.78   .02 

.06 

.13 

.12 

.28  1.12 

•  02 

■  02 

1.36 

NEWTON 

3.28 

.39 

•  03 

•  12 

.12 

.83 

.33   .10 

.11 

■  46 

.60   .39 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

*.«0 

.91 

•  17 

■  27 

.97 

•19   .22 

•  48 

■  36 

.90   .44 

OLDWICK 

4.29 

l.«3 

.77 

7 

.14   .03 

■  33 

■  27  1.07 

.09 

ORANGE 

4.07 

1.34 

.01 

•  48 

.41 

•  18 

.04 

1^20   •SO 

.09 

PATERSON 

3.41 

.29 

.19 

■  49 

.24 

.14   .22 

•  30 

.06 

•  76  ,n 

7 

PEMBERTON  3  E 

10.80 

2.31 

1.38 

■  11 

1.79  1.26 

•  04 

.98 

.19 

2.U       .1* 

•  02 

.02 

PHILLIP5BURG 

4.26 

2.28 

7 

■  37 

.19   .19 

.33 

•  98 

PHILLIPSaURG  BRIDGE 

5.02 

2.35 

.97 

•  43 

.46 

•  73   .48 

PLAINFIELO 

3.19 

.01 

T 

■  38 

.33 

7 

•59   ^19 

.21 

7 

1.96 

7 

PLEASANT  RUN 

2.58 

.11 

.79 

T 

•27   ^02 

•  15 

.07 

.46   .67 

.04 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.71 

T 

T 

■  43 

.20 

.08 

.11   .44 

.03 

.30 

.08 

1.98 

•  06 

RAHWAY 

3.06 

T 

T 

•  09 

■  08 

.32 

7 

.05 

.39   .17 

7 

.05 

.02 

1.88 

7 

•  01 

RIOGEFIELD 

2.53 

.05 

.02 

.21 

.35   .03 

■  10 

.10 

7 

.11   .04 

.01 

.01 

1.90 

7 

RINGWOOD 

4.22 

.20 

.14 

■  36 

.48 

.47   .11 

•  94 

.16   7 

.94   .42 

SANDY  MOOK  LBSTA 

RECORD 

MISSING 

SHILOH 

7.63 

.08 

T 

•  08 

.08 

1.63 

7 

.54   7 

.06 

•  71 

4.29   .20 

7 

SOMERVILLE 

2.65 

.14 

7 

.14 

.91 

7 

.31   .08 

.09 

7 

1.38 

SPLIT  ROCK  POND 

3.13 

.19 

.68 

•11   .08 

•  IS 

.14 

1^14   •69 

bUSSEX  3N              // 

4.04 

.30 

.33 

.23 

.70 

.10 

•57   .14 

.30 

.62 

•43   ^23 

SHEDESBORO  5    NW 

7.49 

•  06 

•  01 

7 

■  10 

.71 

.02 

.83 

1.84   7 

•  33 

1.19   .02 

•  31 

2*02   •OO 

TOMS  KIVEK 

8.51 

•  88 

2.29   .14 

.82 

3.64   .45 

.08 

.21 

TRENTON  2 

5.33 

•  07 

T 

.96 

.31 

.18 

.09 

•45   •OO 

.49 

•  13 

2.37 

7 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.5« 

•  05 

T 

.39 

.16 

.19 

■  14 

•44   ^47 

.02 

.27 

•  10 

2.40 

7 

7 

TUCKERTON 

RECORD 

MISSING 

VINELANO 

8.47 

•  15 

7 

■  22 

1.23 

.13 

■  02 

1.32   7 

.18 

•  92 

1.61  2.89   .Ofl 

.11 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.55 

•  16 

.04 

.94 

■  48 

.24   .98 

1^03 

.19 

.79   .98 

WERTSVILLE 

3.78 

•  IS 

•  03 

•  02 

•  67 

7 

•  01 

.47   .08 

•  09 

.30 

•  02 

1.03   .90   .01 

.01 

WESTFIELO 

2.70 

.12 

■  38 

•  20 

.29 

.21 

1.50 

7 

WOODCLIFF  LAKE 

RECORD 

HISSING 

WOODSTOWN 

9.17 

2.90 

.04 

•  06 

.01 

■  01 

1^94 

■  01 

•  61 

.46   .05 

1.04 

.97 

2.20   .06 

7 

.01 

See  Reference  Kotee  rolloving  Stfttloo  ladex 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

> 

< 

ATUNTIC  CI  TV  MB  *P 

MAX 
MIN 

T9 
66 

81 
61 

81 
61 

84 
67 

83 
66 

84 

53 

89 

69 

86 
73 

81 
65 

89 

64 

81 

70 

81 
69 

81 
69 

82 
73 

01 
69 

75 
63 

78 
61 

77 
58 

76 
52 

80 
57 

66 
55 

S3 
66 

78 

51 

79 
67 

76 
69 

69 

54 

79 
61 

69 
63 

84 
65 

85 

64 

82 

67 

80«8 
64>8 

ATLANTIC  CITY  we 

MAX 
MIN 

77 
71 

79 
67 

77 
68 

85 

70 

79 

70 

79 
69 

80 
74 

86 
75 

83 
68 

89 
59 

79 
72 

79 
72 

79 

70 

79 
72 

83 

70 

79 
55 

75 
65 

79 
62 

77 
56 

76 
63 

78 
71 

65 
69 

76 
65 

78 
69 

75 
58 

70 
54 

73 
64 

69 
56 

63 
65 

76 
59 

76 

70 

76<9 
68.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

82 
66 

86 

60 

83 
61 

87 
55 

87 
58 

86 
54 

90 
69 

87 
73 

84 
52 

91 
64 

88 
70 

86 

68 

82 
67 

83 

71 

92 

71 

82 

54 

78 
63 

77 
50 

80 
53 

83 
55 

69 
64 

81 
65 

SO 
69 

77 
63 

76 

67 

79 
62 

77 
58 

71 
62 

69 
63 

88 
61 

89 
59 

63.9 

64.1 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

92 
75 

84 
60 

81 
59 

80 
59 

83 
54 

61 

88 

87 

74 

84 
64 

88 
62 

85 
72 

82 

68 

80 
68 

80 
73 

90 
71 

87 
65 

80 
50 

79 
63 

77 

47 

83 
50 

88 
53 

81 
66 

80 
59 

81 
54 

79 
68 

72 
64 

76 

60 

73 
61 

84 
64 

64 
52 

86 
69 

82.4 
54.2 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

es 

66 

84 
61 

83 
61 

89 
63 

8« 
62 

89 
64 

91 
66 

90 
70 

85 
57 

86 
61 

86 
68 

89 
65 

90 
66 

86 
70 

90 
65 

84 
63 

83 
52 

87 
63 

81 

50 

65 

50 

93 
55 

83 
65 

87 
55 

75 
55 

73 
57 

74 
59 

80 
51 

79 

53 

66 
61 

90 
57 

91 
65 

89.1 
61.5 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

87 
65 

84 
57 

84 
58 

83 
64 

86 

64 

86 

58 

85 
61 

87 
59 

83 
56 

81 
58 

89 

65 

87 
62 

81 
68 

83 
68 

85 
72 

88 
63 

83 
52 

78 
59 

72 

49 

76 

48 

80 
53 

86 
53 

80 
54 

78 
58 

76 
64 

72 
59 

74 
54 

78 
53 

72 
56 

67 

55 

89 
57 

61.7 
59.7 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

94 
68 

86 
62 

85 
64 

89 
65 

88 
65 

88 
65 

92 
69 

88 
74 

89 
60 

93 
50 

88 
73 

86 
64 

82 
66 

86 

74 

94 
70 

86 
59 

77 
55 

77 
62 

78 
55 

62 

57 

89 
55 

86 
56 

80 
61 

76 
54 

76 
67 

75 
64 

79 
59 

76 
62 

69 
64 

89 
53 

69 
70 

84.9 
64.9 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 

60 

85 
58 

83 
63 

87 
60 

86 

57 

85 
65 

89 

71 

84 
55 

82 

60 

87 
66 

S« 
53 

78 
67 

83 
68 

87 
72 

89 
64 

81 
51 

78 
57 

72 

47 

77 
51 

82 
57 

88 

64 

80 
62 

78 
59 

76 
65 

70 
62 

72 

54 

77 

54 

70 
59 

82 
56 

66 
62 

61.9 
60.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

80 
68 

82 

55 

79 
61 

81 
67 

82 
68 

84 
68 

84 
70 

87 
72 

86 
72 

85 
72 

86 

72 

84 
68 

84 
68 

78 
69 

86 
68 

80 
52 

78 
64 

78 
55 

79 
55 

60 
55 

61 
57 

80 
55 

81 
68 

78 
67 

70 
63 

77 
62 

73 
65 

61 
65 

83 
66 

79 
69 

80.9 
66.2 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

85 
62 

85 
52 

84 
54 

82 
61 

85 
58 

85 

55 

84 
60 

87 
64 

82 
54 

79 
55 

84 
64 

84 
57 

78 
63 

84 
61 

85 
70 

86 
61 

80 

57 

76 
52 

69 
45 

75 
43 

79 
47 

86 
62 

79 

50 

76 

54 

73 
58 

70 
58 

71 

50 

77 
45 

72 

47 

84 
50 

69 
51 

80.4 
99.5 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

89 
69 

85 
62 

84 
61 

84 
64 

85 
63 

85 
62 

89 
69 

88 
73 

81 
64 

87 
67 

8* 

72 

83 
68 

80 
68 

82 
72 

90 
72 

84 
64 

79 
53 

77 
60 

77 
53 

81 
65 

67 
68 

80 
64 

79 
59 

80 
62 

76 
68 

71 
62 

76 
69 

73 
68 

89 
63 

89 
60 

66 
69 

82.3 

64.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
61 

85 
62 

90 
66 

89 

57 

87 
62 

93 

62 

93 
68 

84 
58 

83 
56 

87 

61 

SO 
68 

82 

67 

87 
70 

91 
70 

85 
60 

76 
59 

78 
56 

80 
51 

89 
53 

90 
62 

89 
62 

S3 
53 

79 

97 

75 

60 

73 
63 

79 
64 

74 
61 

SS 
64 

89 

60 

90 
65 

64.0 
61.7 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

MAX 
MIN 

89 
67 

82 

60 

82 
61 

84 
62 

86 
62 

32 

60 

84 
62 

88 
63 

84 
58 

80 
60 

88 
63 

84 
63 

80 
62 

80 
63 

83 
65 

91 
61 

80 
52 

81 

60 

80 
52 

81 

48 

82 
56 

86 
60 

80 
60 

78 
52 

76 

54 

70 
56 

72 
56 

76 
95 

71 
66 

80 
58 

62 
56 

61.4 
99.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 
57 

86 
57 

86 
63 

87 
62 

86 

58 

90 
64 

85 
68 

81 

57 

87 
62 

88 
65 

83 
63 

84 
67 

87 
68 

90 

70 

84 
64 

82 

59 

78 
55 

79 
46 

62 

48 

86 
62 

S3 
64 

82 

52 

78 
50 

75 
67 

78 
60 

76 

54 

79 

54 

S9 
67 

90 
94 

90 
64 

84. 2 

60.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

89 
67 

84 
60 

82 
62 

86 
65 

85 

64 

85 
63 

90 
67 

88 
71 

85 

59 

88 
50 

89 
68 

82 
67 

81 
66 

85 
70 

91 
70 

89 
63 

77 
59 

74 
60 

78 

51 

83 

54 

86 
62 

S6 

66 

79 
56 

73 
63 

75 
66 

71 
62 

76 
57 

75 
59 

69 

63 

87 

61 

66 
69 

62.9 
62.9 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

95 

82 

68 

86 
61 

82 
62 

88 

65 

87 
65 

68 
63 

92 
58 

88 
62 

84 
54 

90 
64 

89 
71 

87 
72 

85 

65 

92 
53 

83 
58 

78 
50 

79 

54 

84 
56 

89 
58 

89 
66 

82 
53 

82 

59 

82 
65 

72 
67 

80 
56 

69 

69 

S* 

64 

69 

61 

64.7 
62.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIM 

71 
60 

77 
59 

83 
61 

82 
59 

85 
61 

84 
63 

87 
63 

81 
52 

77 
56 

81 
63 

81 
62 

79 
64 

83 
66 

84 
66 

89 
58 

79 
58 

76 

49 

SS 

48 

73 
53 

77 
60 

64 
60 

75 
51 

74 
63 

69 
58 

66 

56 

68 

48 

71 
54 

69 

56 

64 

56 

64 
66 

77. 8 

97.9 

HIGHTSTONN  1  N 

MAX 
MIN 

80 
67 

85 

58 

81 
61 

8B 
64 

85 
64 

86 

61 

90 
68 

86 
72 

82 
59 

88 
52 

83 

68 

80 
65 

81 
67 

83 
71 

91 
70 

81 
63 

74 
62 

79 
58 

78 
60 

S3 

54 

87 
63 

SI 
66 

80 
55 

73 
60 

79 
67 

72 
52 

75 
56 

70 
59 

S« 

63 

87 
61 

69 
69 

81. 8 

62.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

82 
68 

85 
56 

82 

57 

87 
64 

86 
53 

87 
60 

90 
68 

87 

72 

B2 

58 

8« 
62 

84 
69 

S3 
66 

80 
67 

81 
69 

91 
70 

79 
63 

80 
60 

76 
56 

7S 
48 

82 

61 

66 

51 

80 
64 

SO 
54 

76 
52 

79 
67 

72 
63 

76 
57 

69 
57 

66 

63 

6S 
58 

SS 
66 

S2.3 

61.9 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

80 
66 

81 
65 

80 
66 

88 
67 

83 
65 

SO 
66 

90 
71 

85 

59 

82 

63 

84 
67 

82 
58 

76 
58 

81 
67 

85 
72 

90 
71 

78 
53 

73 
63 

74 
61 

77 
57 

79 
60 

86 
66 

80 
68 

77 
62 

74 
68 

73 
70 

71 
63 

76 
59 

66 

59 

89 

62 

89 
67 

82 

70 

60.2 
66.9 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

86 
68 

86 
59 

83 
62 

88 
62 

61 

87 
60 

89 
69 

88 
73 

84 

58 

90 
51 

87 
58 

84 
55 

83 
67 

85 

71 

91 
70 

88 

54 

SO 
62 

77 
58 

80 
48 

83 
52 

89 

54 

86 

65 

82 

54 

78 
62 

75 
68 

74 
61 

78 
54 

76 
55 

88 
66 

SS 
57 

68 
67 

84. 1 
62.3 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

80 
61 

83 
58 

81 
60 

89 
66 

82 
62 

83 
59 

91 
67 

88 
67 

84 
59 

89 
61 

83 
66 

79 
63 

64 
67 

85 
70 

92 
66 

75 
61 

77 
58 

78 
51 

80 
49 

80 
52 

88 
62 

84 
60 

77 
54 

75 
62 

75 
67 

68 
60 

75 
57 

65 
61 

87 
64 

85 
60 

83 
66 

81.5 
61.2 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

80 
61 

55 

80 

54 

88 
56 

87 
54 

87 
57 

90 
60 

94 
53 

82 

51 

88 
54 

87 
64 

82 
54 

87 
55 

88 
65 

93 
56 

83 
50 

83 

60 

79 
52 

78 

44 

33 
46 

91 
62 

82 
62 

7S 

50 

72 
54 

74 
62 

72 
56 

76 
60 

76 
62 

sa 

96 

67 
61 

84 
60 

83.9 

97.0 

LEESBUR6  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

90 
69 

80 
59 

77 
68 

81 
55 

82 
56 

84 
65 

S3 

77 

87 
76 

84 
53 

87 
56 

87 
71 

83 
69 

81 
68 

80 
71 

90 
71 

89 
53 

76 
59 

79 
57 

79 

57 

79 
64 

83 
65 

85 
65 

33 

54 

82 
64 

82 

68 

73 

64 

79 

58 

77 
59 

6« 
63 

63 
69 

84 
68 

S2.3 
69.2 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

88 
66 

87 
62 

87 
60 

86 
66 

90 
54 

90 
60 

SS 

64 

91 

71 

87 

57 

89 

54 

90 
57 

90 
63 

83 
68 

85 
70 

89 
72 

91 
64 

85 
54 

80 
58 

76 
50 

82 
62 

84 
62 

91 

64 

85 
56 

81 
61 

SO 

68 

72 
60 

74 
56 

80 
54 

73 
64 

90 
57 

89 
60 

84.8 
61.7 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

80 
68 

83 
61 

82 
62 

88 
67 

83 

70 

82 

64 

90 
69 

86 
67 

80 
62 

89 
63 

82 
68 

80 
69 

S3 
67 

87 
71 

92 
69 

75 
64 

75 
62 

74 
55 

77 
52 

80 
57 

86 

65 

80 
65 

78 

60 

79 
66 

76 
67 

69 
63 

74 
60 

67 
63 

67 
63 

89 
63 

64 
67 

80.9 
64.2 

LOM  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
64 

83 
55 

81 
56 

86 
52 

85 
50 

84 

60 

88 
61 

84 
67 

80 
57 

85 
58 

83 
66 

80 
61 

83 
5« 

84 
68 

68 
70 

84 
66 

77 
56 

74 
56 

77 

44 

SO 
46 

87 
62 

80 
62 

78 
51 

73 
56 

70 
62 

72 
56 

76 
56 

72 
49 

89 

63 

86 
91 

67 
60 

81.0 
99.0 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

93 
71 

81 
63 

85 
62 

81 
65 

85 
56 

86 
65 

87 
69 

90 
74 

88 
67 

87 
66 

89 
72 

81 
69 

86 
69 

80 
71 

81 
72 

92 
65 

88 
52 

80 
61 

80 
53 

77 
56 

82 
61 

87 
65 

83 
61 

80 
64 

82 

65 

73 
64 

70 
59 

79 
61 

70 
64 

89 

61 

S7 
66 

S3.1 

69.0 

MOOOESTOMN 

MAX 

MIN 

81 
63 

85 

60 

80 
63 

3« 
65 

85 
66 

85 
62 

89 
70 

86 
68 

82 
50 

89 
65 

85 
72 

82 
68 

81 
68 

82 
71 

90 
68 

80 
63 

76 
63 

73 
55 

78 
51 

61 
55 

87 
54 

80 
62 

80 
56 

75 
64 

70 
65 

71 
59 

76 

58 

S9 

59 

66 

62 

SS 

61 

S7 
67 

SI  .9 

63.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

89 
65 

86 

57 

84 
58 

81 
65 

88 
54 

86 

57 

85 
63 

88 
68 

84 

55 

82 

58 

89 
66 

89 
62 

79 
56 

83 
67 

69 

70 

67 
63 

81 
51 

77 
56 

74 
4« 

77 
48 

61 

69 

66 
62 

82 

55 

80 
58 

73 
66 

71 
61 

73 
55 

78 
52 

70 
61 

SS 

54 

SS 

64 

SI. 7 
60.1 

NIMARK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

70 

87 
66 

85 
65 

90 
68 

86 
68 

86 
66 

93 

70 

88 
70 

85 
65 

89 
66 

64 

72 

60 
71 

86 
70 

88 
72 

93 

69 

79 
65 

77 
64 

75 
60 

80 
54 

84 
98 

90 
67 

83 
67 

82 

64 

77 
57 

76 
68 

74 
64 

7S 
62 

70 
61 

S« 

64 

90 
64 

91 

69 

n.s 

66.0 

NED  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

8« 
66 

85 

60 

83 

61 

87 

65 

ST 
65 

84 
61 

•0 

69 

89 

71 

89 
60 

88 

61 

B« 

68 

•4 
67 

82 

67 

85 
70 

90 
70 

88 
62 

78 
61 

74 
58 

78 

SI 

93 

67 
54 

S9 

64 

SO 
56 

76 
61 

79 
65 

73 
67 

7» 
57 

79 
59 

S« 

63 

S« 

59 

S7 
68 

Ual 

62.9 

NCMTON 

MAX 
MIN 

SO 
63 

83 
55 

85 
57 

83 
61 

8« 
55 

86 
60 

S4 

65 

89 
66 

S« 
55 

81 
59 

87 
65 

83 
97 

81 
65 

89 

68 

89 
70 

88 
62 

80 
58 

79 
55 

70 
47 

71 
45 

82 
56 

89 

64 

79 
49 

76 
56 

74 
62 

71 
56 

70 
50 

71 

47 

71 
53 

S« 
52 

67 
99 

80. S 

97.7 

PATERSON 

MAX 
MIN 

88 
66 

84 
61 

88 
63 

90 
67 

91 
65 

89 

69 

90 
69 

93 

73 

84 
60 

S4 
64 

89 

63 

SS 

67 

82 
69 

89 
72 

90 
72 

92 

64 

SO 
54 

80 
61 

76 
55 

79 
96 

89 

50 

91 
69 

65 

68 

82 
63 

78 

67 

71 
61 

74 
98 

79 
57 

72 
60 

S7 
61 

S7 
68 

64.} 
63.8 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

88 
67 

92 

71 

85 

57 

86 
62 

81 
58 

86 

65 

87 
54 

86 
62 

86 
63 

87 
52 

86 

60 

86 

63 

89 

67 

89 
66 

87 
71 

90 

70 

84 
59 

85 
58 

89 
50 

85 
61 

89 
68 

89 

67 

S3 

65 

85 
65 

81 
67 

84 
65 

83 

69 

85 
57 

90 
71 

88 

72 

86 
63 

77 
58 

76 
56 

81 
57 

80 
48 

77 
48 

83 
52 

82 

50 

87 
61 

90 
71 

66 
64 

86 
68 

80 
54 

82 
62 

76 
62 

80 
62 

76 
61 

74 
67 

73 
62 

79 
66 

77 
54 

77 
SB 

73 
59 

79 
54 

87 
63 

S7 

69 

SS 
59 

69 
65 

•• 

66 

sa 

63 

SI  .2 

61.9 

PHILLIPSBUR9 

89 
68 

82 

60 

•4.7 
63.1 

PLAINPIELO 

MAX 
MIN 

84 
65 

86 
59 

84 
61 

88 
65 

87 
65 

86 
60 

90 
67 

86 
71 

83 
57 

87 
63 

8* 
68 

81 
66 

83 
68 

85 
70 

91 

71 

82 
63 

77 
52 

76 
50 

79 
48 

S3 

52 

86 

64 

82 

65 

81 
54 

77 
61 

69 
68 

74 
61 

79 

57 

70 
96 

SS 

64 

88 
66 

69 
66 

62.9 
62.7 

RID6EFIELD 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
62 

86 

65 

89 
68 

89 
55 

89 
63 

91 

70 

88 

73 

82 

59 

86 
65 

86 

58 

80 
58 

84 
69 

88 
73 

91 

71 

81 
64 

78 
64 

76 
55 

77 
53 

84 
64 

90 
67 

81 
62 

S3 

56 

80 
63 

69 
68 

71 
51 

79 
98 

70 
58 

69 

64 

69 

62 

90 
59 

83.3 

64.0 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Station   Index 
-   77    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

aa 

69 

a<> 

62 

79 
62 

85 
64 

86 
64 

83 
64 

89 

70 

89 
73 

82 
62 

88 
64 

86 

71 

84 
67 

79 
68 

82 
72 

91 
72 

89 
64 

79 

63 

78 
62 

76 
52 

31 
60 

87 
66 

82 

65 

80 
59 

33 
62 

82 

67 

72 
62 

78 
57 

7S 
60 

86 
64 

85 
62 

89 

69 

83.0 
64.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

a4 

67 

86 
59 

82 
60 

87 
6'. 

86 
62 

85 
59 

90 
67 

85 
72 

83 
57 

87 
60 

85 
68 

81 
66 

83 
69 

87 

70 

90 
72 

84 
64 

78 
62 

75 
58 

79 
52 

83 
60 

69 
62 

84 
65 

32 
56 

78 
61 

74 
68 

74 
61 

7» 
55 

74 
67 

87 
64 

89 
66 

88 
66 

83.1 
62.2 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

77 
63 

34 
57 

86 
57 

85 
61 

87 
56 

86 

53 

87 
65 

89 
66 

84 
55 

80 
57 

87 
64 

83 
56 

80 
60 

85 
68 

87 
69 

88 
62 

80 
59 

80 
56 

70 
51 

76 
43 

60 
50 

88 
63 

78 
50 

77 
51 

75 
59 

71 
59 

70 
49 

77 
49 

7S 
60 

89 

65 

a« 

56 

81.4 
97.4 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

a4 

67 

86 

60 

8* 

6*^ 

87 
6* 

87 
65 

87 
64 

92 
69 

86 
72 

82 
62 

69 
63 

85 
70 

83 
67 

32 
66 

34 
70 

91 
69 

79 
62 

75 
63 

75 
53 

78 

52 

83 
56 

38 
65 

80 
64 

SO 

57 

75 
61 

75 
66 

75 
61 

78 
57 

72 
59 

85 
63 

88 
61 

89 

69 

82.7 
63.4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
68 

86 
64 

81 
66 

87 
65 

85 
67 

86 

66 

90 
70 

85 
74 

82 

65 

88 
65 

35 
72 

82 
67 

81 
69 

82 
72 

91 
68 

78 
63 

74 
64 

74 
60 

76 

55 

81 
60 

88 
67 

80 
67 

80 
61 

75 
63 

76 
68 

73 
64 

75 
59 

70 
60 

86 

64 

87 
65 

87 
71 

81.7 
46.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

91 
69 

85 
60 

81 
61 

86 
64 

87 
64 

90 
69 

89 
74 

84 
63 

38 
64 

87 
71 

85 
67 

82 
69 

85 
72 

92 
71 

92 
65 

83 
61 

79 
51 

32 

59 

88 
63 

85 
65 

81 
58 

81 
63 

83 

67 

74 
62 

78 
58 

75 
60 

87 
66 

87 
59 

88 
68 

84.7 
64.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAMTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

_ 

_ 

: 

: 

: 

: 

- 

.21 
55 

.33 
92 

.28 
46 

.13 
26 

.11 
36 

.22 
52 

• 

107 

90 

.20 
52 

.34 
101 

.25 
48 

.27 
50 

.14 
85 

.32 
91 

.24 
44 

.25 
57 

84 

50 

.17 
45 

.08 
39 

.06 
168 

.24 
58 

.23 
154 

- 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.10 
9 

.20 
5 

.20 

5 

.03 
3 

.16 

4 

.18 
6 

.14 

4 

.16 

7 

.06 
14 

.07 
9 

.26 
33 

.13 
7 

.08 
19 

.08 
11 

.09 
14 

.21 
21 

.10 
11 

.14 
12 

.21 
44 

.14 
20 

.16 
14 

.19 
29 

.18 
20 

.16 
20 

.04 
27 

8 

.10 
17 

.17 
15 

.04 
43 

.21 
21 

.16 
13 

B4.27 
485 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

•5 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

87 

93 

88 

95 

92 

92 

92 

98 

83 

96 

91 

83 

85 

94 

103 

86 

83 

94 

89 

93 

86 

82 

84 

75 

78 

75 

78 

72 

82 

82 

83 

86.9 

UIN 

73 

70 

71 

73 

72 

70 

74 

75 

69 

68 

71 

72 

72 

75 

74 

71 

69 

64 

62 

61 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

67 

68 

72 

68 

73 

70.2 

2  INCHES 

MAX 

83 

86 

82 

86 

88 

84 

85 

85 

86 

82 

82 

78 

79 

82 

87 

79 

77 

81 

78 

80 

81 

80 

81 

73 

73 

73 

75 

70 

80 

79 

82 

80.6 

MIN 

75 

72 

73 

74 

74 

72 

75 

75 

71 

70 

73 

73 

73 

76 

75 

73 

71 

68 

66 

65 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

67 

68 

72 

69 

73 

76.5 

4  INCHES 

MAX 

82 

84 

81 

84 

85 

83 

84 

84 

83 

81 

81 

77 

78 

81 

86 

79 

77 

80 

77 

79 

81 

80 

80 

73 

72 

73 

75 

70 

79 

78 

82 

79.8 

MIN 

74 

72 

72 

73 

74 

72 

75 

76 

72 

71 

74 

74 

73 

76 

75 

73 

72 

69 

67 

66 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

67 

68 

72 

69 

73 

71.7 

8  INCHES 

MAX 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

79 

76 

75 

75 

73 

74 

75 

76 

75 

73 

72 

72 

73 

71 

74 

74 

75 

75.8 

MIN 

76 

76 

72 

74 

76 

74 

75 

77 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

69 

69 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

72.7 

16  INCHES 

UAX 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

73.6 

UIN 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

72.5 

32  INCHES 

UAX 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71.4 

MIN 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

89 

69 

70.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation^   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1958 


-U-  Dart   Jnvl>,    ».   1, 


P»ckB  Pond ,    Pa . 


Ht .    Pocono  2   N  AP,    Pft. 


Stroudsburg,  Pi. 


^ 


Oirimervllls,   N.y 


NEW  JERSEY 


-O- 

Sussex  3  H 


STATUTE  MILES 


X 


lr«en«ood  unkp 
Rlnffn 

'      Charlotteburg  Wanaque   Rayvoad  Dam       ^^ 
!  Ridge  Bbb  o  '     jV  m    /  ^Woodclifr  Lake    Dobbs   Fy.,    N 

/     O  ^..^  (  Aiu'ale      O        I     *N^      -O- 
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O  /'  Ringwooi^^     -O 

CtnlBtear  Res  /         O*^^ 
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/  ' 

Charlottel 
Oak 


75TB   MERIDIAN   TIME   ZOKE 
tvllle,    N.    y. 


Valhalla  2  E,  N.  Y. 

o 


->r 


7—  MtltOD t; : —  /*?  .^ » ^ 
■acopln  Intake   I       n  »l(JUii<l  Park    ! 

*'•  J  """  "°''  ''°"''  I  P.t/r.o.    »  I     /  "'""o'"' 

/  Little  M1»»>I    .rti  I     / 

ack    • 

/ 


PblllLpsburg  Br 

(5 


Allactovn   WB   AP.    Pa. 


Bethlehea  Leblgh  U,   Pa. 


Quakertown  1  I,  Pa. 
-P- 


-N 


V^ 


/  /*  #    (M**^   Central   Pk,   N.   Y. 

I       Jersey  Cltj^ 


New   York   WB   City.    N.    Y. 


\  BlackweU 

\  C  _ 

WertHvllle  „  f      O 

Q    V  Kew  Brunswlch   Bxp  Sta  ^  ., 

\  -^^  -v-  Run  yon 

•*.  ^-*^  / 

■bertvlUe^^J  V*^*^ 


^^Trentoa 
George   School,    Pa.    %^'^ 


Prlnceton  Water  Work* 

°    "s. 

Htghtstown  Punp  Sti 
Hlghtstc 


Conshobocken ,  Pa. 

o 


STATION    LEGEND 
O      •       •     Precipitation    only 
<D  Pracipitotion,  storage 

O-    ■•■     -(>-    Precipitation   and    Ttmperatur* 
-o-    -^     -<^    Precipitation,    Temperature   and  Evaporatioi 

Type  of  goffe:        O     Nan- recording , 

•    Recording,         O     Both  types. 

Double  circle  comt>inotions  indicate   fite    availability    of 

more   detailed  meteorological  dato. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1958 


Gardnervllle,    N.Y 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


75TB  HERIDIAN  TIHS  ZOMI 


d  Dam    ^^^ 
0  Woodclifj 
llendale   9 


PlekstQtvllle,  n.   t. 


ValhalU  2  I,  K.  Y. 

o 


Ljke  Dobbv  Py.  .  N.  Y. 


^ 


P  Midland  Park 
New  Hllford 
PateraoD    ^ 
.:  ^        I  Hackensack    » 


/ 


EastcheBter,    N     y 

o 


Phlltlpsburg   Br 

c5 

Allentown  WB  AP  ,  Pa  .         -Oj  *- 

^  Phllllpsburg   /"^ 


Bethlehen  Lehigh  V.    Pa. 


•^ 


■brove   f     Hldietield' 

S^  -o- / 

/Ice   Bldg.  .— "-Nl* 

O  i  (         I  ®l  ""  Cuiitrll   Pk,    ».   V. 

I        Jersey   city 

Irvington'';       O-     I   | 

^  -O,,      „    jnj  y    |gg»e.  York. B  City.    ».    ». 

i**"*^  EUzBbet»'®/yyi  •» «' 

^  '    ^■■*)  •      ^*yl^ 

^  ».  Plalnfleld   Westfleld    /BHiabethport 

PXeaBant  Ran  f   SoBervllle      -*^-— ^„ 


Flemlngton  1  NE 


Bound  Brook  1  W 

ooV 

lovllle  \ 


\       Black.ells  Mills  \ 
tavllle  /   -< 


Doylestown,  Pa 
O 


V 


Princeton  W.ter  Works  /   """j 

o      v^  /  • 

Hlghtstown  Pump  Sta    / 
•  ^*       *> 

-O-   1      ^v"      Freehold 
Trentoo  2        Hlghtstown  I  H         -«- 
George  School,  Pa  *  "O"  ^^- 

I    "O  ^Trenton  WB   Clt 

lamlny  Falls ,  Pa. 
O 


Sandy  Hook  LBSta 

-o- 


-O-   RunyoD 

J 


Long  Branch 


Conshotaocken ,    Pa. 

o 


.72" 


STATION    LEGEND 
O      •      O      Prtclpltotlon    only 
1>  Precipitation,  storogt 

■O    ♦    -*-    Precipitation    and    Tempareture 
■^    -^     -^    Prtclpitotiofi,   Ttmperatura  ana  Evoporetion 

Typa  of  gaga:         O     Non-r»COraing; 

•    Racording;         <t     Both  types. 

Double  circle  combinations  inaicote   the    avoilebilily    of 

more   tfetollea  meteorological  data. 


'3  74 

'  PSCOMM-WB-Ashevlllc,    W,    C.    ---    5    SH 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

g 

8 

i 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

c 

§ 

OBSERVER 

1 

1 

3 

1 

i 

1 

i 

If 

« 

"^ 

E 

1 

it 

AU.eMMLC 

otoo 

BCR66N 

41    02 

74    08 

no 

c 

BERGEN    COUNTY    EMGS 

ATLANTIC  Cirr   V8   U> 

0911 

ATLANTIC 

39   2T 

74    35 

70 

MID 

C   HJ 

U.S.    MCATHCB   BUREAU 

ATLANTIC  CITY  HS 

0>25 

ATLANT 1 C 

39   23 

74    29 

8 

NIO 

MIO 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

AM>Ue«M 

0M« 

CAMDEN 

39    5* 

90 

IIP 

IIP 

IRVIN    J,    NTGREN 

lASS    RIVER    ST    FOKEST 

092e;BU»LlMGTON 

39    37 

74    26 

20 

6P 

M 

N.T.    FORESTRY   SVC 

MLLIMJ^IN 

0«9o!cAPE  MAY 

39    16 

7*    92 

49 

9P 

9P 

MRS.    ED   C.    HOFFMAN 

acuuR 

•721    M0W40UTH 

*0    10 

T4    02 

19 

HID 

CITY   MATER   DEPT 

BCLVIOCtt 

0T29IMARREN 

*0    50 

79    09 

269 

5P 

MISS    C.    S.    HIXSON 

BERLIN   1   M 

OTBTJ CAMDEN 

39    4« 

74    97 

190 

TA 

SAMUEL    H.    MC    CULLEV 

g»*7| SOMERSET 

10 

*0    29 

74    39 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOOMTON   2   SE 

0907    MORRIS 

♦0    9* 

74    24 

280 

eA 

BA 

JERSEY   CITY   MTR   WKS 

BOUND  BNOOK   I   ■ 

0937: SOMERSET 

10 

40    33 

74    33 

20 

AMERICAN    CYANAMID   CO 

BRANOfVILLE 

0970    SUSSEX 

*I    09 

74   49 

970 

7A 

ALBERT   M.    DAVENPORT 

BURLtMSTON 

12111  BURLINGTON 

*0    04 

74    53 

12 

6P 

PUBLIC    SVC    E    *    G    CO 

ICANISTEAR    ttSERVOIR 

1327    SUSSEX 

41    07 

74    30 

1040 

6A 

NEWARK    WATER    DEPT 

CANOE   BROOK 

1335    ESSEX 

*0   49 

74   21 

160 

BA 

9A 

SA 

CONMONKEALTH    WTR    CO 

CANTON 

19*3    SALEM 

30   28 

79   25 

20 

9A 

GERTRUDE   S.   MILLIS 

CAPE    WAY     3    W 

ISSl.CAPE    MAY 

38   S« 

74   97 

17 

9P 

9P 

C 

N.WEST    MAGNESITE    CO 

CEDAR   SDOVE 

1*721  ESSEX 

40    92 

74   13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512' SALEM 

39    31 

75    10 

80 

C 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CHARLOrrEBUIl& 

1582, PASSAIC 

41    03 

74   26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    MATER    DEPT 

CHATHAN 

ISeOl MORRIS 

40    44 

74   23 

185 

6A 

EOMARD    P.    MOLITOR 

CNATSKOIiTH    9    5 

15«e, BURLINGTON 

39    44 

74   92 

90 

9P 

9P 

INACTIVE      5/56 

CLAYTON 

ITOS    GLOUCESTER 

75   06 

120 

6P 

6P 

MARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

1TA91 HUNTERDON 

10 

40   38 

74   59 

300 

6P 

L*    M.    KLOCKNER 

220«| SALEM 

39    41 

79    30 

12 

MIO 

OU   PONT    DE    NEMOURS 

ELIZABETH 

2A4A   UNION 

40    40 

74   14 

33 

5P 

9P 

UNION    CO    PARK    COMM 

ELIZABCTHPORT 

2»52    UNION 

40    39 

74   12 

30 

MIO 

C 

SEMAGE    TREATMENT    PL 

ESSEX    FELLS    SERV    SLOG 

27»8| ESSEX 

40    90 

74    16 

BA 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLENIHGTON    1    NE 

3029; HUNTERDON 

10 

40    31 

74    91 

134 

9P 

9P 

H 

DONALD    YOUNG 

FOKTESCUE 

3102! CUMBERLAND 

39    1* 

79    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

31011  MONMOUTH 

10 

40    19 

74    17 

194 

6P 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

OLASSBONO 

3291 1  GLOUCESTER 

39    42 

75    07 

150 

c 

PROF.    J.    8.    SANGREE 

SREAT  NEAOOWS  *   N 

3416;marren                   2 

7*    55 

540 

c 

GAMMA    CHEMICAL    CORP. 

GAEENHOOO  LAKE 

3516! PASSAIC 

8 

41    09 

7*    20 

7A 

GEORGE   T.    MI6GINS 

HACKENSACK 

39721 SERGEN 

40    93 

74    03 

10 

c 

BERGEN   COUNTY   ENGS 

HANNONTON    2    NNE 

3M2<  ATLANTIC 

39   39 

74    46 

as 

8A 

6A 

U.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT   PARK 

3935 

SUSSEX 

41    18 

74    40 

1570 

SA 

6A 

N.    J.    DEPT.    OF    CONS. 

HIGHTSTOVN    I    N 

3951 

MERCER 

10 

40    1« 

74    31 

100 

8P 

SP 

JAMES    H.    PICKERING 

HIGHTSTOMH   PUNPING    STA 

3»i« 

MERCER 

10 

40    17 

74   32 

75 

c 

DEPT    WATER    .'    SEWAGE 

INDIAN  NILLS   2   W 

*229 

BURLINGTON 

39   46 

74    47 

100 

7P 

7P 

H 

EOMARO    ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*2«0 

ESSEX 

40    43 

7*    19 

120 

MID 

c 

JOINT    MEETING   GARAGE 

JERSEY  CITY 

4399 

HUDSON 

40    44 

135 

NIO 

MID 

JERSEY   CITY  MTR   DEPT 

LANBE«TVru.E 

*439| HUNTERDON 

40   22 

7*    57 

79'     6P 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LAURELTON   1   E 

*700 1  OCEAN 

40    04 

7*    07 

20 

MIO 

MID 

C    N 

GEORGE   G.    WAODILL 

LAYTON    S   NW 

».735!  SUSSEX 

41     15 

74    51 

460 

6P 

6P 

„ 

A.    M.    OEPUE 

LEESBURG    STATE    FAUN 

<>7e2{  CUMBERLAND 

39    1* 

74    58 

10 

4P 

LEESBURG    STATE    FARM 

LITTLE   FALLS    I   E 

-.8871  PASSAIC 

40    93 

74    14 

9A 

«A 

C    H 

PASSAIC    VLY    WTR    COMM 

LONG    BRANCM 

*987    MONMOUTH 

40    18 

73    99 

34 

MIO 

MID 

STORM    WARN.    DSPL    STA 

LONG    VALLET 

9003 [MORRIS 

i5 

40    48 

7*    46 

660 

6P 

6P 

M 

LUHBERTON 

5059, BURLINGTON 

39    58 

7*    4S 

25 

c 

JAMES    LAMTON 

HACOPIN    INTAK.E 

5071 

PASSAIC 

41    01 

74    24 

984 

9A 

NEMARK    WATER    DEPT 

NAHMAH 

510'' 

BERGEN 

41    06 

7*    10 

293 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

NANVILLE 

9197 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

HID 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MAfiLBORO    SCS 

52** 

MONMOUTH 

40    20 

7*    I* 

120 

c 

GEROW    BRILL 

STAHON 


MARL TON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 


M00RE5T0MN 
MORRIS  PLAINS 
NEMARK  MB  AIRPORT 
NEM  BRUNSWICK  EXP  ST. 
NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWtCK 

ORANGE 

PATEftSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


PRINCETON  WATER  WORKS 

RIDGEFIELD 

RINGWOOD 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SHILOM 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

5ME0ESBOR0  5  Nw 

TOMS  RTVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 


MESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
NDODSTOMN 


iT75 


COUNTY 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

SERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 


843  BURLINGTON 

MARREN 
WARREN 

7079i UNION 
71231  HUNTERDON 

732q|mercER 
73931  UNION 
75451  BERGEN 
7587  PASSAIC 

7869  I  MONMOUTH 

I  8051 1  CUMBERLAND 
I  6194  SOMERSET 
' aAOzlMORRIS 
I  6*231  UNION 
8644  SUSSEX 

I  8665  I  GLOUCESTER 

I  8616  I  OCEAN 
I  88561  WARREN 
I  68761  MERCER 
I  8663  MERCER 


OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 


39  5* 
39  27 
*0  59 
39  24 
41  01 

39  58 

40  50 
40  42 


41  03 
41  02 
40  40 


39  26 

40  34 
40  58 


39 

•,7 

40 

57 

40 

13 

39 

36 

39 

?9 

41 

03 

40 

40 

40 

27 

*0 

39 

41 

01 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7S  12 
75  12 
74    25 


I    GRISCOM 
ELMER   EARLE 
RID6EM0OD   HATER   CO. 
GALLAHER 


'  cn 


'    WTR    1 


J.  MILLARD 
JAMES  C*  LONG 

S.  WEATHER  8UREAU 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 
HACKENSACK  WATER  CO 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 
NEMARK  HATER  DEPT 
DAN  A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 
J.  DEL  VECCHIO 

iLES  A.  DOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
JOINT  TOLL  6R0GE  COM 
VIVIAN  SCHERER 

JOHN  H.  BERRVMAN 

PRINCETON  MATER  CO 
RAHMAY  VLY  SWG  AUTH 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO  JERSEY  MTR  SUPPLY 
'y    COAST  GUARD 

EVERETT  DICKINSON 
W.  E.  HAVER 
JERSEY  CITY  0  P  M 
.  DEPT  OF  CONS 
BRtCE  8.  STANTON 

SUN  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 

J.  EHVEY 

1.  RISTOH 

>  WEATHER  BUREAU 

REV  EDMARD  0.  MEGILL 
STATE  HOME  FOR  MOHEN 
HATER  SUPPLY  COMM 
BONNIE  BURN  SAN. 
ROBERT  M(  MANNERS 

CITY  ENGINEER 
HACKENSACK  MATER  CO 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


t      1-COASTAL:   a-DBLAWARE;   3-GREAT  EGG  RARBORi   4-HACEENSACK;   S-EUDSON;   6-HAtmiCS:   7-iniLLICAi 
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cllBAte  of  New  Jersey  may  be  obtAloed  by  writing  to  the  State  CllnAtologlat  at  Weather  Bi 


9-RAHWAT;   lO-RARITAH;   11-ROCKAWAT 


Flpirea  aad  letters  follovlng  the  station  naae,  8u< 
Delsyed  data  and  correctlone  will  be  carried  only 
■oothly  and  seasonal  enovfall  and  beating  degrees 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  dati 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data:  Table  i 


I  12  SSW,  Indicate  distance  In  slles  and  dli 
e  June  and  December  Issues  of  this  bulletli 
he  preceding  12  sQatliB  will  be  carried  In  i 
not  listed  In  the  tables,  either  are  nlss: 


I  the  post  offli 


On  lei 


tbe   1 


the   maps,    became   effect! 


I  of  4  foot  < 


a  (or  Septenber  1956. 
precipitation  and  evapora' 


ncbee  and  wind  movement  in  cnlles.   Konthly  degree  day  totali 
;  the  "Evaporation  and  Vlsd"  Table.   Hax  and  Hln  in  "Evapora 


alent  values  publli 


"U.  S.  Weatl 


Include  snow. 


"Cllmatologlcal  Dati 


Data  in  the  "DaHy  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table 
34  hours  ending  at  time  of  observation.  Tbe  Station  Index  shows  o 
saving  time. 


Snowfall  and  Snow  ( 
"Evaporat 1( 


Ground"  Table 


I  the  "Seasonal 


I  grouod 


Bbov  on  ground  In  the  ' 

Ho  record  In  the  "Cllmj 

Interpolated  values  fo: 

-  Mo  record 


Snowfall  and  Snow  on  Grouod"  Table  is  at  observation  time  for  all  exoept  Weather  Bureau  and  CAA  i 
tologlcal  Data"  Table  and  tbe  "Dallf  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
'  monthly  precipitation  totals  msj  be  found  In  the  ansual  issue  of  this  publication. 

Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sdow  on  Ground"  Table 

•as  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

ited  a  few  feet  above  sod-covered  grouod;  however,  the  refer' 


I  ground  values  are  i 


the  "Daily  Preclpltatloi 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■*-¥      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  st 
*   Amount  included  in  following  Measurement,  tine  d 
«  Theraometera  are  generally  exposed  in  a  shelter 
on  the  roof  of  a  building. 
//   Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  atat 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  no< 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  es 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  v. 

carried  for  this  station,  have  beeo  adjusted  to 
B   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are 
83  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Stat 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  la  1:00  a.m.,  g.s.T.  of  the  following  day. 
lAB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  me. 
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"Boil   Temperature"   Table. 
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.re   processed   (or   special   purposes,    and   are   publ 
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ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  16th  at  Belvidere  and  on  the  27th  at 

Hammonton  2  NNE 

Lowest  Temperature:   32°  on  the  30+  at  Charlotteburg 

Greatest  Total  Precipitation:   7.07  inches  at  Canistear  Reservoir 

Least  Total  Precipitation:   2.16  inches  at  Burlington 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.13  inches  on  the  27th  at  Bass  River 

St  Forest 


J 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1958 


Tempeiatufe 


Station 


NORTHERN 

BELVIDERE 
800NT0N  2  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURS 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK.  Wa  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELO 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 


AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CLAYTON 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
t  LAURELTON  1  E 

LEESBURG  STATE  FARM 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SHILOH 

TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
t  TUCKERTON 
WOODSTOWN 

DIVISION 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

DIVISION 


AM 
AM 


75.9 
74.4 
78.6 

73.7 
77,9 
71.2 
74.0 
78.4 

75,5 
77.6 
75.8 
75.2 
77.4 

74,1 
77.5 
77.5 
77.2 
75.9 

77.4 


78.5 
79.2 
79.3 
77.2 
77.2 

79. 4M 

77.1 

77.9 

77.1 

78.0 

78.7 
76.2 
77.6 
78.8 
77.6 

76.6 
75.7 
76.8 
79, 3M 


73.6 
76. 7M 

76.0 


52. 5M 
50.5 
52.2 
47.5 
54.  SM 

51.0 
51.2 
49.2 
57.3 
53.1 

49,6 
53.6 
49.7 
51.4 
57.3 

48.8 
55.0 
52.0 
54.3 
55.1 

52.3 
43.9 


55.6 
55,7 
53,9 

53, 6M 

53.6 

52.0 

50.5 

55.9 

56,0 
53.7 
54.2 
52.1 
56.0 

54.2 
56.5 
53.0 
54. 8M 


55.5 
59,3 
59, 2M 


65, 3M 
62.5 
64,1 
61,0 
66. 7M 

62.4 
64.5 
60.2 
55.7 
65,8 

62,5 
55.6 
62.8 
63.3 
67.4 

61.5 
65.3 
64,8 
65.8 


54.9 
61.8 


57.1 
67.1 
67.5 
66.5 
65.6 


55.0 
63.8 
67.0 

67.4 
65.0 
65.9 
65.5 
56.8 

55.4 
65.1 
64.9 
67. IM 

66.3 


66.0 
65.5 
68. OM 
56,0 


1,0 

.0 

1.6 


1.6 

.1 


1.1 
2.0 


1.1 

.7 

2.0 

2.0 


1.3 

.7 

2.0 

1.2 


1.4 
1.8 


37  29 
36  30 


71 
124 
103 
156 

51 

122 


116 

108 
37 

150 
61 
82 
52 
59 


Precipitation 


5.35 
5.11 

3.41 
4.49 
4.44 

4.27 
4.92 
5.60 
3.55 
2.80 

5.13 
4.43 
4.39 
5.43 
3.50 

5.08 
3.98 
3.55 
3.82 
4.14 

4.41 
5.33 


2.32 
3.40 
2.15 
3.58 
3.00 

4.56 
2.35 
3.87 
3.86 
4.06 

3.62 
2.43 
3.28 
3.02 
5.05 

3.02 
3.06 
4.40 
2.85 

3.27 


3.71 
3.85 
2.74 
2.90 


1,52 
.83 
.98 

.09 

,10 


,31 
.49 

2.38 

,17 
.50 

,29 

2,22 
,21 
.47 
,59 
.02 

.97 
1,67 


,64 
1,57 


1,07 
1,76 


1,24 
.91 
.67 

1.15 

1.21 
,59 


1.50 
1,44 
1.44 
1.55 
1.58 

1.54 
2.51 
1,94 
1.52 
1.40 

1.49 
1,43 
1.06 
1.55 
1.48 

1.90 
1.38 
2.04 
1.25 
,96 

2,10 
2,20 


,99 
1,77 

,75 
1,01 
1,05 

2,74 
,85 
1.77 
2.20 
1,96 

2,27 
,90 

,87 
2,93 


1.31 
1.50 
1.04 


2,37 
2.60 
1.11 
1.51 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
peicent 

Number  of  days  with  precipitation 

« s  i 

0.    0.  n 

a 

3 

s  s 

"^   o   g 

Station 

i 

a  S  — 

0   0)   > 

s  a  s 

> 

< 

1     . 

=21 

0) 

§       1 
1-0  S 

a    1 

_  a 

0  - 

II 

■  •  at 

a 
•  -  w 

a 

o  E- 
o  w 
•  ■  w 

H 

o 
1 
3 

1 
o 

01 

T 
8 

4 

3 
(2 

ATIAMTIC  CITY  WB  AIRPORT 

s 

18 

9.0 

- 

- 

86 

87 

54 

75 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

8 

- 

5.2 

LONG  BRANCH 

sw 

12 

12.5 

34 

SE 

21 

- 

82 

64l2 

62 

5 

1 

3 

1 

1 

0 

11 

70 

4.7 

NCTARK   WB    AIRPORT 

ssw 

17 

8.9 

28++ 

W 

1 

79 

82 

56 

65 

4 

6 

1 

2 

1 

" 

14 

- 

5.5 

TRENTON   WB   CITY 

- 

- 

8.3 

29 

NW 

8 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

9 

66 

5.1 

0  12:00  Noon 

See   Reference    Notes   Following    Stalion   Index 
-   85    - 


DAILY  PRECIPITATION 


"o 

Day  of  month 

Station 

3 

ti 

1  1  2  1  3 

4   5   6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  I  14  {  15 

16  ;  17  1 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25   26   27 

28  [  29 

30   31 

ATLANTIC  CITY  We  AP 

3.71 

T 

T 

.04 

•  08 

1.07 

2.37 

.12 

.03 

ATLANTIC  CtTY           H 

3.B5 

T 

•  04 

1.05 

2.60 

.15 

.01 

AUDUeON 

2.32 

T 

T 

.15 

.62 

7 

•  99 

.66 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

<>.eo 

.01 

.20 

1^46 

3.13 

BELLEPLAIN 

3.'.0 

1.13 

1.771  ^60 

BELMAR 

RECORD  MISSINij 

BELVIOERE 

5.36 

.09 

T 

.17 

.40 

1.50 

.78 

.04 

1.60 

.77 

BERLIN  1  W 

3.35 

1.00 

1.05 

1.30 

BLACK.WELLS  MILLS 

3.53 

T 

•  09 

1.61 

.61 

7         .71 

.29 

BOONTON  2  Se 

5.11 

.20 

.30 

.02 

.06 

7 

.61 

1.44 

7 

.93 

•  38 

I.IT 

BOUND  BROOK  1  W 

3.24 

•  05 

1.01 

.81 

1.12 

.25 

BRANCHVILLE 

5.32 

.03 

.12 

.07 

7 

.91 

.63 

.02 

.50 

•  38 

2.46 

BURLINGTON 

2.16 

.02 

.60 

.02 

.76 

.24 

•  40 

.12 

CANISTEAR  RESERVOIR 

7.07 

.16 

.07 

1.59 

1.57 

•  02 

.69 

•  37 

2.61 

CANOE  BROOK 

3,'il 

.02 

.03 

7 

7 

1.44 

7 

7 

1.03 

•  27 

.62 

CANTON 

2.53 

.02 

.12 

.01 

.15 

.26 

.10 

1.65 

CAPE  HAY  3  W 

2.74 

.04 

.20 

.53 

•  66 

1.11 

CEDAR  GROVE 

4.95 

.03 

.69 

•  03 

•  02 

.26 

1.76 

1.28 

•  33 

.55 

CMARLOTTeSURG 

4.49 

.15 

T 

.10 

.77 

1.42 

•  01 

.03 

.08 

•  38 

1.66 

CHATHAM 

3.38 

T 

7 

1.60 

.96 

•  20 

.62 

CLAYTON 

3.66 

T 

.20 

.02 

.84 

•  67 

.23 

1.01 

.41 

CLINTON 

4.69 

.05 

T 

.04 

.09 

.57 

1.93 

.95 

.22 

1.00 

.04 

DEEPWATER 

2.66 

T 

T 

T 

.60 

.08 

1*19 

•  71 

.04 

.03 

ELIZABETH 

4.44 

.01 

.05 

1.58 

.88 

.22 

1^53 

.17 

ELIZABETMPORT 

3.09 

.03 

•  03 

.42 

.60 

.87 

•05   ^99 

.06 

.04 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

4.27 

.70 

.21 

1.64 

.87 

•  22 

.63 

FLEMINGTON  1  NE 

4.92 

.02 

.04 

T 

T 

T 

.07 

1.32 

7 

.82 

.06 

2^51 

.06 

FORTtSCUE 

4.71 

•  45 

1.43 

2. 83 

FREEMOLO 

3.00 

T 

•  01 

.56 

.60 

.13 

1^05 

.69 

GREENWOOD  LAKE 

6.53 

.40 

.03 

•  05 

•  03 

7    1.58 

1.32 

7 

.02 

.79 

•  12 

2.19 

HAMMONTJN  2  NNE 

4.56 

.38 

•  03 

.34 

•  01 

.09 

.97 

2.74 

MIGM  POINT  PARK 

5.60 

.01 

1.94 

.04 

.13 

.66 

.79 

.03 

.02 

.68   .01 

1.19 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.35 

T 

T 

T 

T 

.29 

.64 

.65 

.06 

•  40 

.11 

INDIAN  MILLS  2    W 

3.67 

T 

7 

.92 

7 

1.07 

.03 

1^77 

.08 

IRVINGTON 

3.65 

.23 

•  01 

.67 

.64 

.88 

1.39 

.03 

JERSEY  CITY 

3.55 

.01 

.10 

•  64 

.61 

•  03 

.30 

.04  1.62 

•  09 

.01 

LAMBERTVILLE 

2.60 

T 

.05 

T 

•  02 

1.40 

.90 

.02 

.31 

•  10 

LAURELTON  1  E 

3.86 

.15 

.03 

.35 

.05 

.93 

2.20 

.15 

LAVTON  3  NW 

6.13 

.03 

.36 

•  06 

.61  1.49 

•  91 

.40 

.14 

1.37 

•  77 

LEESBURG  STATE  FARM 

4.05 

.24 

1.04 

.22 

.59 

1.96 

LITTLE  FALLS  I  E 

4.43 

.52 

.11 

.27 

.02 

•  02 

.27 

1.43 

7 

.01 

.69 

.34 

•  » 

LONG  BRANCH              R 

2.90 

T 

T 

T 

T 

.33 

.14 

7 

.75 

1.51 

•  13 

.04 

LONG  VALLEY 

4.39 

.14 

.06 

.12 

1.06 

.79 

1.00 

.32   .90 

MACOPIN  INTAKE 

6.57 

.37 

•  06 

.91 

1.45 

.04 

1.10 

.97 

l.«9 

MAHWAH 

4.83 

.11 

.06 

1.00 

1.32 

•  01 

7 

.01 

.77 

.39 

1.16 

MANVILLE 

4.66 

.04 

.37 

.70 

.85 

.10 

1.28  1.62 

MARL TON  1  H 

2.16 

.01 

.03   .47 

.62 

•  75 

.10 

MAYS  LANDING 

4.14 

i  .07   .25 

.38 

.90 

.21 

2^04 

.29 

MIDLAND  PARK 

4.49 

.42 

.20 

1      1.22 

.60 

.62 

.01 

.05   .97 

MILLVILLE 

3.62 

.14 

1.12 

2^27 

•  06 

.04 

MILTON 

6.47 

.05 

.03 

.12 

1.09 

1.48 

•  16 

.67 

•  70 

2^15 

MOORESTOWN 

2.43 

.36 

7 

.57 

.90 

.96 

MORRIS  PLAINS 

5.46 

T 

T 

.83 

T 

.06 

.01 

•  24 

1.65 

•  01 

7 

•  05 

.94 

•  63 

1.14 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.60 

T     T 

T 

.01 

.02 

7     .69 

.47 

.03 

.76 

.01  1.48 

.03 

.06 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.26 

T 

7 

.07 

* 

1.50 

•  71 

•  54 

.46 

NEW  MILFORO 

2.66 

.14 

.02 

.66 

.60 

•  44 

.02   .68 

NEWTON 

6.06 

.08 

.07 

.01 

.04 

1.47 

1.00 

.03 

.44 

1.04 

1.90 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

6.55 

.10 

.09 

.12 

1.23 

1.57 

.06 

.73 

•  41 

2.24 

OLDWICK 

5.19 

T 

.07 

2.10 

.09 

1.24 

•  64 

.89 

ORANGE 

4.68 

.68 

.03 

1.43 

1.53 

l^Ol 

PATERSON 

3.98 

.02 

.02 

.38 

.06 

.02 

•  01 

.40 

1.38 

7 

•  02 

.64 

•  33 

.68 

PEMBERTON  3  E 

3.02 

.04 

.04 

.01 

.66 

•  87 

.08 

•  76 

.94 

PMlLLIPSBURG 

3.55 

T 

.09 

T 

.09 

1.33 

7 

2.04 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

4.74 

T 

.03 

•  13 

2.13 

7 

.04 

I.IO 

.21 

1.10 

PLAINFIELO 

3.62 

T 

T 

T 

.06 

•  36 

.94 

7 

.65 

.16 

•40  1.26 

PLEASANT  RUN 

3.39 

.02 

T 

1.47 

.27 

.80 

.51 

.32 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.72 

7 

1       .63 

.44 

.96 

.63 

.02 

.02 

RAHWAY 

3.20 

■  10 

T 

.04 

•  06 

•  37 

•  60 

•  95 

.23   .77 

•  06 

.02 

RIOGEFIELD 

4.14 

.33 

.62 

T 

.05 

1       ^80 

•  66 

7 

.02 

.63 

.02 

.96 

•  06 

RINGWOOD 

6.13 

.29 

.09 

j      1^73 

1.19 

7 

7 

.01 

.73 

.62 

1^47 

SANDY  HOOK  LBSTA 

RECORD  MISSING 

1 

SHILOH 

5.06 

.11 

7 

1       .04 

.13 

T 

1.37 

2.93 

•  46 

7 

SOMERVILLE 

4.41 

•  04 

1 

1.17 

.03 

•  93 

.07 

2.10 

•  07 

SPLIT  ROCK  POND 

5.76 

.50 

.03 

•  08 

1       .80 

1.25 

1. 01 

1.12 

•  97 

SUSSEX  3N              // 

5.33 

.23 

.03 

•  07 

1.32 

.79 

•  02 

.04 

.64 

.09 

2^20 

SWEDESeORO  5  NW 

2.83 

.06 

7 

7 

.74 

•  63 

.60 

•  60 

TOMS  RIVER 

4.56 

.28 

.46 

•  77 

1.07 

2^00 

TRENTON  2 

3.02 

T 

7 

.72 

.70 

•  97 

.59 

•  02 

.02 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.06 

T 

7 

.02 

1.31 

.20 

•  87 

.93 

.03 

.10 

TUCKERTON 

4.40 

.30 

1.20 

.10 

1.50 

1.30 

VINELAND 

3.56 

T 

7 

•  04 

•  11 

•  02 

1.13 

2. 28 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

4,96 

.22 

.06 

.74 

1.36 

.92 

.60 

1.16 

WERTSVILLE 

2.91 

T 

•  05 

1.38 

7 

7 

.63   7 

.41 

.2* 

WESTFIELD 

4.14 

T 

.07 

.67 

.78 

.96 

.14  1.69 

WOODCLIFF  LAKE 

RECORD  MISSING 

WOOOSTOWN 

2.86 

7 

•  77 

7 

1.04 

.03 

.62 

.40 

• 

See  Reference  Notes  Following  Statioo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
SEPTEMBER    1958 


Station 


ATL4NT1C  CIT*  W8  AP 

«TL«NTIC  CITY 

AUOUBON 

etLLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CMARL0TTEBUR6 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIOHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  £ 

LAYTON  3  NW 

LEESBUR6  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

LOHG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEM6ERT0N  3  E 

PhILLIPSBURS 

PLAINFIELO 

RIOGEFIELD 

SANDY  HOOK  LBSTA 


Day  01  Month 


ai   75   72 

6'>   56   5S 


81   75   79 


80   75   80 


82   78   79 
65   54   51 


58   54   46 


80   78   76 
70   60   52 


85   74   74 
56   52   37 


82   74   75 
65   53   50 


86   73   76 
5  7   54   46 


79   73   78 
59   49   42 


78   73   76 
62   50   48 


83   76   70 
55   48   39 


78   75   78 
61   50   47 


61   50   43 


79   73   70 
60   54   52 


86   76   79 

60   50   46 


Bl   76   74 
56   49   44 


83   73   78 
57   50   38 


82   81   77 


90     ao     76 


79   74   74 
63   53   50 


77   71   77 


a7   81   74 


78   73   76 
61   52   46 


86   77   75 
56   52   43 


61   56   55 


87   76   76 
61   51   50 


87   75   71 


91   82   76 
63   54   50 


83   77   78 

60   48   44 


80   77   78 


80   77 
09   70 


64   67 
86   86 


88   89 

64   67 


75   74 
56   49 


75   75 

58   54 


77   76 
61   52 


87   78   70 


76   80 
58   60 


90   88 
60   66 


86   86 
62   66 


82   87   87 


31   88   88 
54   62   6U 


82   71 
58   48 


82   76 

59   52 


85   72 

63   41 


71 
43 

76 
51 

81 
60 

81 
61 

78 
47 

86 
62 

86 

65 

85 
66 

82 
48 

88 
61 

87 
65 

89 
64 

78 
61 

83 
65 

80 
70 

82 

67 

82 
54 

87 
61 

87 
68 

85 
67 

78 
50 

86 
62 

84 
64 

89 
65 

85 
48 

82 
58 

85 
60 

80 

69 

78 
57 

82 
65 

83 
64 

84 
68 

78 
54 

84 
62 

88 
65 

86 
67 

76 

55 

83 
63 

84 
66 

88 
66 

79 
52 

86 

56 

85 
63 

83 
62 

72 
55 

80 
58 

86 
66 

86 
66 

80 
52 

86 
61 

86 

67 

86 

66 

76 
51 

79 

59 

88 
66 

84 
66 

82 
61 

87 
65 

85 

69 

65 
67 

79 

54 

86 
62 

85 
68 

85 
65 

76 

47 

80 
60 

83 
61 

85 
64 

77 
57 

83 
63 

84 
68 

86 
68 

80 
54 

68 

43 

78 
60 

74 
60 

79 

78 

84 
55 

70 
46 

76 
68 

75 
45 

76 
66 

74 
46 

90 
50 

75 
50 

74 
51 

62 

43 

78 

68 

75 
46 

75 
56 

75 
42 

72 

59 

75 
53 

80 
57 

75 
43 

73 
52 

77 
45 

70 
60 

73 
42 

86 
56 

72 
48 

34 
58 

72 

46 

71 
57 

75 
50 

75 
52 

77 
42 

89 
59 

75 
53 

71 
65 

74 
51 

82 
56 

70 
45 

73 
69 

76 
64 

30 
67 

73 

47 

79 
66 

67 

36 

86 
68 

73 

51 

78 

67 

75 

43 

79 
55 

74 
48 

73 

58 

75 
48 

69 
57 

70 
48 

78   72 
69   52 


80   69 
60   62 


30   79 
67   52 


80   77 
58   48 


73   79 
47   40 


80   80 
54   57 


76   74 
56   62 


34   85 

53   56 


81   83 
50   52 


82   90 
47   60 


77   74   73 


67   72 
49   50 


84   85 
53   56 


77   83 
46   52 


77   80 
60   62 


74   81 
36   47 


80   83 
62   53 


85   85 
52   55 


72   76 

44   60 


86   87 
45   47 


77 
57 

74 
49 

70 
41 

76 
46 

82 
50 

84 
54 

89 
61 

84 
62 

76 
52 

80 
49 

70 
43 

72 

43 

77 
53 

85 
55 

85 
68 

90 
64 

69 
49 

70 
46 

61 

39 

69 

44 

74 
49 

79 
53 

31 
56 

32 
54 

77 
58 

63 

50 

72 
40 

78 
43 

33 
51 

84 
55 

38 

61 

80 
62 

79 
67 

68 

44 

71 
36 

76 

38 

83 
49 

85 
49 

90 
60 

89 
64 

76 
63 

67 
52 

69 
47 

76 
51 

81 
56 

82 
60 

88 
66 

75 
61 

78 
57 

75 
46 

72 

39 

77 

41 

S3 

48 

85 
53 

90 
60 

86 

65 

78 
52 

72 
44 

71 
40 

78 
42 

83 
50 

84 
53 

92 
62 

74 
62 

75 

53 

63 

48 

70 

34 

80 
34 

82 
44 

86 

46 

87 
56 

82 

60 

77 
57 

78 
56 

72 

43 

72 
40 

78 
60 

81 
60 

63 
66 

87 
68 

76 
66 

80 
52 

69 

40 

73 
42 

79 
49 

85 
56 

86 
60 

90 
64 

77 
60 

67 
50 

70 
45 

78 

48 

84 
53 

86 
57 

90 
63 

82 
62 

76 
52 

74 
53 

68 
35 

75 
3S 

82 
45 

83 

54 

90 
58 

84 
62 

75 
55 

80 
52 

74 
46 

73 

45 

76 

51 

82 
56 

84 
59 

88 
69 

77 
57 

68 
51 

70 
41 

75 

43 

81 
53 

83 
52 

38 
61 

30 
63 

71 

53 

7S 
50 

67 

39 

71 

40 

76 

47 

82 

47 

33 
56 

88 
65 

79 
69 

69 
63 

72 

47 

80 
49 

86 
66 

87 
58 

91 
64 

76 

60 

77 
68 

75 
51 

70 
41 

77 
43 

81 
61 

83 
55 

88 
62 

85 
62 

73 
46 

75 
52 

65 

35 

70 
36 

76 
43 

82 
47 

84 
52 

88 
52 

75 

66 

79 
53 

70 
42 

73 
46 

80 
52 

85 
58 

85 
60 

91 
65 

77 
57 

74 

44 

71 
38 

77 
38 

83 
46 

84 
52 

89 
60 

88 
66 

76 
56 

76 
53 

71 
40 

75 

42 

85 
41 

86 
52 

91 
58 

90 
66 

78 
57 

70 
50 

72 

39 

79 
42 

85 

50 

86 
53 

90 
62 

72 
62 

78 
57 

70 
63 

71 

43 

78 
46 

85 
53 

85 
58 

90 
64 

75 
57 

63   06   64 


90   87   60 


87   89   79 
66   69   65 


93   82   77 
69   62   55 


82   37   65 
50   65   67 


65   67   63 


32   87   64 
49   61   65 


90   61   79 
62   61   59 


79   88   68 
62   62   58 


91   34   78 
66   64   60 


22   23  24   25   26   27   28   29   3D   31 


68   71   67 
55   65   62 


68   70   65 
58   52   62 


73   71   71 
54   52   61 


74   64   64 
56   54   59 


75   67   65 
53   56   56 


73   70   66 
57   65   62 


77   65   66 

62   57   63 


74   70   70 
55   57   61 


69   69   67 
54   64   62 


70   65   66 
64   59   60 


72   66   68 
52   54   68 


71   68   65 
51   54   59 


71   66   64 
51   68   60 


80   67   71 
55   54   66 


71   68   60 
49   50   51 


69   65   65 
51   58   60 


78   67   67 
53   68   60 


65   66   64 
57   60   60 


80   69   71 

57   54   60 


67   66   64 
55   51   61 


77   65   66 

63   67   5 


66   66   66 

58   59   61 


74   63   64 
54   55   56 


76   65   65 

56   56   68 


73   71   66 

50   53   59 


67   67   65 

52   59   60 


65   63   62 
57   69   59 


78   76   73 

66   62   49 


79   79   7 
55   46   60 


76   77   75 
60   44   43 


79   80   73 
62   43   48 


61   73   77 


79   78   74 
62   49   49 


63  75   77 

64  43   47 


75   75   73 
64   56   50 


68   73   7( 
62   44   3( 


77   78   75 
60   49   60 


78   80   77 

67   47   5 


67   71   72 
66   46   46 


77   80   76 
56   41   41 


77   78   75 

59   48   49 


66   SO   80 

50   49   50 


79   79   75 
57   44   46 


78   79   76 

55   45   46 


80   77   73 
51   45   46 


64   79   82 


77   75   73 
69   50   61 


75   77   72 

55   42   39 


67   79   78 

61   50   50 


61  76   79 

62  43   43 


78   80   77 
60   53   54 


78   78   78 
59   48   47 


62   72   77 
66   40   39 


64   77   80 
56   50   50 


80   SO   79 


76   77   75 
56   45   46 


79   80   76 


77   77   77 
52   46   49 


91   81 
67   56 


88   86 
66   68 


37   87   71 


72   79   84 


90   85 
72   55 


83   77 
66   56 


81   84 
65   60 


89   SO 
65   67 


89   84 
66   54 


76   86 
52   66 


88   75 
63   59 


89   84 
65   55 


82 

60 

93 

58 

82 
64 

60 
56 

38 

64 

81 

55 

91 
64 

81 
54 

88 
69 

70 
53 

8S 

64 

85 

57 

92 
65 

79 
52 

85 
64 

80 
52 

85 

66 

63 
69 

80 
60 

89 
61 

90 
67 

73 
62 

85 

61 

78 
65 

81 
58 

90 
68 

SS 
66 

77 

54 

80 
57 

86 
60 

90 
68 

73 

54 

86 
64 

85 
66 

82 
55 

86 
60 

84 

68 

90 
61 

90 
66 

82 

54 

86 
61 

83 

48 

89 
65 

69 
63 

89 
66 

72 
53 

68   65   67 

60   41   43 


68   62   66 
52   47   69 


69   68   66 

65   42   47 


82   66   69 

52   39   42 


67   72   67 
55   37   43 


63   67   67 

53   34   40 


69   69   69 

54   49   54 


61   67   65 
48   32   32 


6e   67   66 

65   43   46 


68   70   68 

51   40   44 


64   70   64 
50   37   37 


68   67   66 

60   33   38 


69   66   67 

51   39   44 


81   68   70 

43   41 


66   61   68 

46   36   40 


69   67   67 

61   37   42 


69   65   66 
44   38   40 


67   66   62 

45   33   38 


64   70   69 
61   38   40 


67   66   66 

53   41   46 


61   67   67 

49   39   37 


69   69   67 


67   67   66 
50   40   42 


61   61   65 
43   36   36 


64   68   70 
50   41   43 


71   68   66 
61   37   42 


69   65   66 

42   36   41 


70   68   67 

59   36   39 


67   68   65 
60   39   44 


See  Reference  Notes  Following  Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1958 


Day 

01  Month 

01 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SHILOH 

MAX 

MIN 

62 
63 

76 
52 

74 

51 

79 
53 

65 
64 

84 
66 

87 
66 

77 
60 

74 
51 

79 
58 

73 

50 

71 
45 

74 
43 

80 
51 

83 

54 

88 
64 

69 
68 

82 
64 

72 
56 

69 

53 

66 
65 

79 
59 

76 
52 

75 

50 

80 
56 

66 
66 

65 

58 

68 

52 

66 

43 

66 

46 

77.6 
56.0 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

82 
58 

75 
49 

77 
47 

82 
54 

88 
61 

87 

6y 

85 
64 

76 
55 

75 
45 

77 
53 

72 

48 

71 
38 

78 

39 

64 
47 

61 
51 

90 
58 

84 
64 

76 
60 

67 
52 

67 
56 

63 

60 

77 
54 

79 

44 

74 
44 

62 

52 

69 
63 

63 
55 

67 

49 

67 
37 

65 

40 

52.3 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

88 
56 

75 

50 

71 
41 

77 
41 

60 
54 

84 
60 

86 
61 

80 
53 

66 

42 

73 

43 

75 
52 

65 

37 

70 
38 

77 
40 

66 

47 

84 
54 

66 
61 

62 

55 

73 
51 

64 
55 

66 
55 

62 

55 

73 

44 

76 

43 

73 
43 

61 
55 

87 
61 

62 

47 

66 
37 

65 

36 

74.6 
46.9 

TRENTON  2 

MAX 

MIN 

80 
61 

73 
52 

77 
49 

81 

55 

86 
63 

88 
66 

86 
65 

75 
55 

75 
48 

77 
57 

67 
49 

70 
43 

77 
45 

83 
52 

84 
55 

88 
62 

76 
60 

76 
60 

67 
53 

70 
56 

64 

60 

-78 
57 

78 
46 

76 
49 

61 
55 

68 
64 

74 
53 

66 

50 

67 

40 

66 

43 

76.6 

54.2 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
60 

72 

54 

76 
53 

60 
58 

67 
65 

67 
68 

65 
67 

71 
56 

74 

51 

76 
56 

67 
52 

69 

47 

76 

48 

82 
56 

64 
58 

66 
65 

75 
61 

77 
61 

66 
56 

68 
59 

64 
61 

76 
57 

78 
52 

74 
53 

81 
59 

88 
67 

73 

54 

66 

46 

43 

65 

48 

75.7 
56.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

81 
64 

77 
46 

74 
46 

76 
50 

65 
64 

64 
64 

88 
66 

80 
59 

76 
46 

78 
58 

76 
46 

68 
40 

74 
37 

60 
51 

81 
56 

85 
63 

85 
64 

79 
63 

73 
51 

70 
54 

67 
57 

70 
59 

76 
44 

73 
43 

78 
49 

85 
65 

80 
55 

70 
49 

67 
38 

67 
40 

76.6 
63.0 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

65 
67 

74 
52 

76 
48 

60 
52 

86 
62 

68 
67 

63 
59 

75 
46 

80 
56 

71 

44 

75 

42 

82 
52 

83 
52 

89 
61 

90 
69 

66 
64 

73 
55 

70 
52 

67 
62 

80 
57 

80 
47 

78 

49 

82 

56 

80 
65 

87 
57 

70 
53 

»8 

40 

69 

45 

79.3 
54.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
CAKOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.31 
77 

.16 
17 

.29 

146 

.26 

57 

.18 
55 

.17 
30 

.44 
50 

.16 
21 

.48 
68 

.13 
17 

.20 
83 

.11 

5 

91 

.14 

16 

72 

.10 
19 

.06 
108 

.12 
39 

.36 
136 

.12 
22 

.31 
135 

.11 
48 

.17 

81 

.14 

46 

.22 
56 

.10 
11 

.27 
65 

.11 
11 

.12 
75 

.15 
9 

.15 
71 

.13 
20 

.15 

57 

.14 
16 

.14 

70 

.08 
27 

.21 

111 

.10 
25 

.11 

53 

.03 
10 

86 

.00 
2 

.15 
97 

- 
20 

.20 
55 

.16 
28 

.17 
40 

.11 
6 

.16 
50 

.06 

7 

.19 
59 

.11 
13 

78 
22 

195 

• 
49 

.18 
93 

.28 
44 

.16 
63 

.10 
9 

B6.46 
2476 

33.50 
666 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

tux 

81 

80 

80 

79 

83 

84 

85 

76 

80 

74 

72 

77 

79 

81 

80 

83 

72 

74 

70 

70 

67 

74 

73 

71 

73 

77 

70 

76 

68 

64 

75.8 

BIN 

70 

65 

62 

66 

69 

70 

70 

65 

62 

63 

59 

57 

58 

61 

63 

66 

66 

66 

64 

65 

66 

64 

60 

60 

63 

68 

65 

60 

57 

57 

63.6 

2  INCHES 

UAX 

79 

77 

76 

77 

80 

81 

80 

75 

77 

72 

70 

74 

75 

77 

79 

80 

72 

73 

69 

69 

66 

74 

72 

70 

72 

76 

70 

75 

68 

64 

73.9 

UIN 

70 

66 

61 

66 

69 

71 

71 

66 

63 

64 

61 

S8 

59 

62 

64 

67 

66 

66 

64 

65 

65 

64 

61 

61 

64 

68 

65 

62 

59 

58 

64.2 

4  INCHES 

UAX 

78 

77 

75 

76 

79 

80 

79 

74 

76 

71 

70 

73 

74 

76 

76 

79 

72 

72 

69 

69 

66 

73 

72 

70 

71 

75 

70 

75 

68 

64 

73.3 

UIN 

70 

67 

61 

66 

69 

71 

71 

67 

73 

75 

72 

59 

60 

62 

64 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

64 

62 

62 

68 

68 

65 

63 

59 

58 

64.6 

8  INCHES 

UAX 

75 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

73 

71 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

68 

68 

67 

69 

69 

68 

68 

71 

70 

68 

66 

65 

70.2 

UIN 

73 

70 

68 

69 

70 

71 

72 

70 

87 

67 

65 

63 

63 

65 

68 

68 

69 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

65 

63 

62 

67.1 

16  INCHES 

UAX 

73 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

68 

68 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

69 

71 

69 

67 

66 

69.3 

UIN 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

68 

67 

66 

65 

66 

67 

67 

69 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

69 

67 

65 

64 

67.7 

32  INCHES 

UAX 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

68.5 

UIN 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

67.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper -const ant an  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Slalion   Index 
-   88    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1958 


OSCOHH-WB-Ashevlllc.  N,  c.  ---  5 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


■ 

^ 

OBSERVATION 

d 

^ 

Ji 

U 

1 

TIME  AND 

z 

£ 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

1. 

i 

OBSERVER 

a 

s 

a 

1 

1 

1 

AU.ENOAU 

0100 

BEROEN 

41 

02 

7«oa 

2T0 

C 

BER6EM   COUNTY    ENBS 

ATUWTIC   CITY    MB   AP 

0311 

ATLANTIC 

3B 

27 

74    35 

58 

MID 

MIO 

MIO 

C    HJ 

U>S>    HEATHER   BUREAU 

ATtANTlC    CITY 

032S 

39 

23 

74    26 

MID 

STATE    HARIMA 

AUOUeON 

03*« 

CAMDEN 

39 

54 

79    04 

SO 

IIP 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

SASS   RIVER  ST   FOREST 

0928 

BURLINGTON 

39 

37 

74    26 

20 

6P 

M 

N.V.    FORESTRY    SVC 

BELLEPLAIN 

06«0 

CAPE    MAY 

39 

16 

74    52 

49 

5P 

»P 

MRS.    EO   C.    HOFFMAN 

BEUUR 

0721 

MOt»IOUTH 

40 

10 

74   02 

19 

MID 

CITY    HATER    OEPT 

eCLVIOERE 

0729 

WARREN 

50 

75    06 

2B9 

5P 

9P 

MISS    C.    S.    NIX50N 

BERLIN   1   W 

CAMDEN 

39 

4B 

74    57 

150 

7A 

BLACm*EU.S   MILLS 

08*7  1  SOMERSET 

10 

40 

29 

7*    35 

27 

7A 

HENRY   H.    MILLER 

BOONTOH  2  se 

C 907    MORRIS 

40 

5^ 

74    24 

280 

BA 

BA 

JERSEY    CITY   WTR    WKS 

SOUND   BftOOK    I    W 

0927  I  SOMERSET 

10 

40 

33 

7*    33 

20 

BA 

AMERICAN    CYANAHIO   CO 

BRANCHVILLE 

0978; SUSSEX 

41 

09 

74    45 

570 

7A 

ALBERT  N.   OAVEMPORT 

BURLINCTON 

1211 i BURLINGTON 

40 

0* 

74    53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC   E    ♦    G   CO 

CAMISTEAR    RESERVOIR 

1327    SUSSEX 

41 

07 

74    30 

10*0 

8A 

NEWARK    WATER    DEPT 

CAMOE   BROOK. 

U3»' ESSEX 

40 

45 

74    21 

180 

9A 

BA 

9A 

COMMONWEALTH    HTR   CO 

CANTON 

13*3; SALEM 

39 

28 

75    25 

20 

9A 

6ERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE   HftY    3    M 

1351    CAPE    HAY 

38 

56 

74    57 

17 

5P 

SP 

C 

N.WEST    MAGNESITE   CO 

CEOAR   SROve 

I'.TZi  ESSEX 

40 

52 

74    13 

400 

8A 

J,    A.    PLUMKETT 

CEMTEBTON 

1512 i SALEM 

39 

31 

75    10 

BO 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CHARL0TTE8UR6 

15B2    PASSAIC 

41 

03 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT 

CMATHAN 

1590 1  MORRIS 

44 

74    23 

185 

8A 

EOWARO    P.    MOLITOR 

CHATSMORTH    5    S 

159a|e<JRLIN6T0N 

39 

44 

74    32 

90 

5P 

5P 

INACTIVE      5/58 

CLAYTON 

noe' GLOUCESTER 

» 

39 

39 

75    06 

120 

8P 

«P 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

17*9    HUNTERDON 

10 

40 

38 

74    56 

300 

6P 

L.    W.    KLOCKNER 

deeomater 

2209, SALEM 

39 

41 

75    30 

12 

MIO 

OU   PONT    OE    NEMOURS 

ELIZABETH 

26*^    UNION 

40 

40 

74    14 

33 

5P 

5P 

UNION    CO    PARK    COMM 

ELUaBETnPORT 

2652    UNION 

40 

39 

74    12 

30 

HIO 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PL 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOG 

2768    ESSEX 

74    18 

BA 

c 

BOROUGH   ESSEX   FELLS 

FLEMIN6T0N   1    NE 

3029    HUNTERDON 

10 

40 

31 

74    51 

134 

SP 

SP 

N 

OONALO    YOUNG 

FORTE SCUE 

3 1 02. CUMBERLAND 

39 

14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

31811  MONMOUTH 

10 

IS 

74    IT 

1»4 

6P 

6P 

C    H 

FRANK    J.    NOREAU 

SLASSSORO 

3291 ! GLOUCESTER 

39 

42 

75    07 

150 

c 

PROF,    J,    B.    SANGREE 

BREAT    HEAOOHS    4    N 

3'.16'MARREN 

40 

74    55 

540 

c 

GAMMA   CHEMICAL    CORP. 

MEENWOOD    LAKE 

3516!pASSAIC 

41 

09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE   T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

3572  1  BERGEN 

40 

53 

74    03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGS 

HAMNONTON    2    NNE 

3662  1  ATLANTIC 

39 

39 

74    48 

85 

8A 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HI«N    POINT    PARK 

41 

18 

N.    J.    OEPT.    OF    CONS.           1 

HlfiHTSTOWN    1    H 

3951 'MERCER 

10 

74    31 

100 

8P 

8P 

JAMES    R.    PICKERING 

HieHTSTOtfN    PUMPING    STA 

395«    MERCER 

10 

40 

17 

74    32 

75 

c 

DEPT    WATER    *■    SEWAGE 

INDIAN    MILLS    2    M 

-.229 

BURLINGTON 

39 

*B 

74   47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD    ENTWISTLE 

IRVINGTON 

1.260 

ESSEX 

43 

74    15 

120 

MIO 

JOINT   MEETING   GARAGE 

JERSEY    CITY 

<.399 

MUOSON 

40 

44 

74    04 

135 

MIO 

HIO 

JERSEY    CITY  WTR    DEPT 

LAMBERTVILLE 

40 

22 

74    57 

flP 

6P 

E.    E.    CASE 

LAORELTON    1   E 

4  700 

OCEAN 

40 

74    07 

20 

MIO 

MIO 

C   H 

GEORGE  G.    WAODIU. 

LAYTON    3    MM 

*.735    SUSSEX 

41 

15 

74    51 

4B0 

6P 

6P 

H 

A.    M.    DEPUE 

LEESBURG   STATE   FARM 

39 

14 

74    56 

10 

4P 

LEESBURG    STATE    FARM 

LITTLE   FALLS    1    E 

■.aeTipASSAic 

40 

53 

74    14 

157 

9A 

PASSAIC    VLY   WTR    COMM 

LONG   BRANCH 

*997ImO»40UTH 

40 

18 

73    59 

34 

MIO 

MID 

C    HJ 

STORM    WARN.    DSPL    STA 

LONG  VALLEY 

5003|MORRIS 

10 

40 

48 

74    46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR   BARKMAN 

LUM8ERT0N 

5055|BU»L1NGTON 

2 

39 

56 

74    48 

25 

c 

JAMES    LAHTON 

NACOPIN    INTAKE 

S07l|pASSAIC 

41 

01 

74    24 

564 

9A 

NEWARK    WATER    DEPT 

MAHWAH 

510*1  BERGEN 

253 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

HAMVILLE 

5197!S0MEfiSET 

10 

40 

33 

74    34 

50 

MIO 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

52*4 1  MONMOUTH 

40 

20 

74    14 

120 

c 

GEROW    BRILL 

^ 

OBSERVATION 

6 

g 

u 

M 

1 

TIME  AND 

z 

9 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

e 

1 

OBSERVER 

if 
is 

1 

s 

1 

i 

ei 

i 

MARLTON    1    W 

5252 

BURLINGTON 

39    54 

7^ 

t,j 

90 

6P 

OAVlO    GRtSCOH 

MAYS    LANDING 

534« 

ATLANTIC 

39    27 

44 

5P 

ELMER   EARLE 

MIDLAND    PARK 

5503 

BERGEN 

40    59 

MILLVILLE 

5576  i  CUMBERLAND 

39    24 

75 

03 

60 

8A 

BA 

C    H 

L.    J.    GALLAHER 

MILTON 

5597, MORRIS 

41    01 

74 

32 

950 

7A 

JERSEY    CITY   WTR    WKS 

MOORESTOWN 

572B 

BURLINGTON 

39    58 

74 

58 

55 

MIO 

8A 

H 

H.    J.    WILLARD 

MORRIS    PLAINS 

5769 

MORRIS 

NEWARK    WB    AIRPORT 

40    42 

10 

11 

MID 

U*    S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40    28 

74 

26 

80 

SP 

SP 

GH 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

NEW    MILFORD 

6146 

BERGEN 

40    57 

7* 

02 

12 

MID 

C 

HACKENSACK    WATER    CO 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

41    03 

74 

45 

565 

8A 

BA 

C  H 

NEWTON    WTR    SWR    COMM 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41    02 

74 

30 

870 

BA 

NEWARK    WATER    OEPT 

OLDWICK 

HUNTERDON 

10 

40    40 

260 

BA 

ORANGE 

ESSEX 

40    47 

HIO 

C 

PATER30N 

6775 

PASSAIC 

40    55 

74 

09 

100 

SA 

8A 

H 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

P EMBER TON   3   E 

6843 

BURLINGTON 

39    58 

74 

38 

60 

9P 

5P 

H 

CHARLES    A.    DOEHLERT 

PMILLIPS6UH6 

6974 

WARREN 

40    41 

75 

12 

182 

3P 

3P 

H 

SEWAGE    DISPOSAL    PLT 

phillipsburg  bridge 

WARREN 

40    42 

12 

196 

9A 

PLAINFIELO 

10 

40    36 

25 

120 

8P 

PLEASANT    RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40    34 

74 

7A 

JOHN    H.    BERRYMAN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

7326 

MERCER 

10 

40    19 

74 

40 

90 

HID 

PRINCETON    WATER    CO 

RAHUAT 

7393 

UNION 

40    36 

74 

15 

20 

MID 

C    H 

RAHWAV    VLT    SWG    AUTM 

BERGEN 

01 

80 

GEORGE    P.    KIRSTtN 

RINGWOOO 

7587 

PASSAIC 

41    08 

74 

16 

305 

lOA 

NO    JERSEY    WTR    SUPPLY 

SANDY    HOOK    LB STA 

7969 

MOW40UTH 

40    28 

'"' 

01 

22 

7P 

7P 

U.    S.    COAST   GUARD 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

39    28 

75 

IB 

120 

5P 

9P 

EVERETT    DICKINSON 

soherville 

8194    SOMERSET 

10 

37 

6P 

AP 

SPLIT    ROCK    POND 

a402'MORRIS 

40    58 

74 

28 

800 

lOA 

JERSEY    CITY   D    P    W 

SPRINGFIELD 

C 

N.J.    OEPT    OF    CONS 

SUSSEX    3    N 

8644  j  SUSSEX 

41    14 

T> 

35 

530 

7A 

7A 

BR ICE    8.    STANTON 

SWEDESBORO    5    NW 

8685 

GLOUCESTER 

2 

39    47 

75 

24 

10 

12N 

SUN   OIL    CO 

TOMS    RIVER 

8816 

OCEAN 

39    57 

74 

14 

10 

5P 

ROBERT    F,    SNYDER 

TRANQUILITY  2   W 

WARREN 

40    57 

551 

TRENTON    2 

8878 

MERCER 

40    14 

74 

46 

105 

MID 

HID 

E.    H.    RISTOW 

TRENTON    WB   CITV 

8883 

MERCER 

40    13 

74 

46 

56 

MID 

MIO 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

39    36 

74 

20 

10 

6P 

6P 

REV    EDWARD   0.    MEGILL 

VINELAND 

9135ICUMBERLAND 

39    29 

75 

00 

110 

8A 

STATE    HOME    FOR    WOMEN 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9187    PASSAIC 

18 

320 

BA 

C    H 

WATER    SUPPLY    COMM 

WATCHUNG 

C 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40    27 

74 

48 

160 

7A 

ROBERT    M.    MANNERS 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

40    39 

74 

21 

138 

5P 

C 

CITY    ENGINEER 

WOODCLIFF    LAKE 

9832 

41    01 

03 

103 

MID 

HACKENSACK    WATER   CO 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

39    39 

75 

19 

50 

SP 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

1 -COASTAL;       Z-OBLAWARE;       3-GBEAT   EGG   1 


1-HACKEMSACK;      5-HUDSON;      6-MAiniICE;      T-IIULLICA;      8-PASSAIC;      9-RAHWAY;      lO-RARITAN;      ll-ROCKAWAY 


Addltii 


'egAfding  the  clli 


or  New  . 


I  by  ' 


'  the  Sti 


Clii 


tologis 


Plgur«B  and  letters  following  the  station  D&ae,  eucb  as  12  SSV,  Indicate  distance  io  nlles  and  directioo  f: 

Delayed  dAtft  uid  correctlone  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  uid  seasonal  snowfall  and  heating  degrees  for  the  preceding  12  nootha  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 

Stations  appearlog  lo  tbe  Index,  but  tor  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  nissing  or  were  received  ti 

DlTlsloDS,  as  used  in  "CllBatologlcal  Data:  Table  and  on  tbe  wtpa,  became  effective  with  dRta  for  September  1956. 

Do  less  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are :   Temperature  In  °P,  precipitation  and  evaporat: 
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ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   87°  on  the  10th  at  Burlington  and  Long  Valley 
Lowest  Temperature:   21°  on  the  7th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   9.01  inches  at  Bass  River  St  Forest 
Least  Total  Precipitation:   2.49  inches  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.61  inches  on  the  25th  at  Laurelton 

1  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  5  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  26th  at  Green- 
wood Lake  and  Mahwah 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    JERSEY 
OCTOBER    1958 


Temperalure 


Station 


NORTHERN 

BELVIOERE 
BOONTON  2  SE 
CANOE  BROOK 
CMARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 
FLEMINOTON  1  NE 
HJ6H  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
L0N6  VALLEY 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELD 

RIOOEFIELD 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 


AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CLAYTON 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  N 
LAURELTON  1  E 
LEESBURG  STATE  FARM 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SHILOH 

TRENTON  2 
TRENTON  MB  CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTOHN 

DIVISION 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

DIVISION 


67, 2M 
60. 'i 
62. 't 
60.') 
65. <> 

61.9 
64.9 
57.5 
60.8 
65.0 

64.6 

b'l.O 
63.3 
61.6 
63.3 

59.6 
63.5 
65.4 
63.6 
63.0 

64.1 

60.3 


66.1 
67.1 
66.2 
66.5 
64.1 


66, 


64.3 
68. 3M 

66.0 
64.2 
65.0 
66.5 
67.0 

62.2H 
63.2 


64.3 
62.3 
66.4 
62.4 


42.  BM 

39.2 

39.7 

36.3 

44.6 

38.9 
41.6 
38.3 
45.6 
43.0 

38.4 
41.2 
40.5 
39.3 
46.4 

37.0 
42.0 
43.0 
43.2 
44.4 

42.4 
36. 0 


46.3 
46.1 


43.4 
43.  3M 
46. 5M 

45. 4M 

45.3 

44.1 

43.0 

46.7 

43. 6M 
46.3 


46.7 
49.9 
50.6 
47.3 


55. OM 

49.8 

51.1 

46.4 

55.0 

50.4 
53.3 
47.9 
53.2 

54.0 

51.5 
52.6 

51.9 
50.6 
55.0 

48.4 
52.6 
54.2 
53.4 
53.7 

53.3 
49.2 


56.2 
56.6 
56.4 
56.5 
54.2 

55.6 
54.3 
54.5 
53. 8M 
57. 4M 

55. 7M 

54.8 

54.6 

54.8 

56.9 

52. 9M 
54.8 


55.5 
56.4 
56.5 


.1 
3.7 
2.8 


3.8 
1.6 


.2 
3.0 


4.5 
3.5 
2.0 
2.5 


1.9 

.3 
1.7 
1.6 
1.7 


1.1 
1.6 
2.2 


1.1 
1.6 


1.3 
1.7 


312 
464 
424 
508 
315 

449 
366 
524 
367 
344 

417 
384 

408 
441 
323 

505 
376 
333 
358 
359 

363 
485 


282 
265 
274 
272 
336 

297 
335 
336 
354 
233 

285 
326 
324 
319 
259 

382 
329 


306 
266 
202 
320 


Precipilahon 


6.61 
6.33 
7.19 

6.54 
5.32 
7.78 
5.52 
4.52 

5.29 
6.93 
4.95 
6.85 
5.48 

4.57 
6.28 
3.10 
7.10 
7,17 

6.07 
5.36 


5.19 
3.18 
4.67 
5.44 
6.98 

5.18 
6.16 
4.58 
8.47 
3.00 

3.59 
5.04 
6.26 
5.17 


4.57 
3.72 


6.11 
6.71 
2.49 
7.31 


3.77 
3.37 
2.56 
3,88 


2,54 
1,53 

1,92 
3.44 
1.51 


1.14 
3.02 


3.78 
3.81 


2.79 
2.16 


3.46 

1.51 
2.89 
1.23 
4.56 


2.04 
3.14 
1.95 
1.32 

1,32 
1,07 


3.06 

3.50 


1.58 
2.03 
1.76 
2.76 

1.86 
1.31 

1.53 
1.57 

1.54 
2.02 
1.60 
1.78 
1.33 

1.09 
1.98 
.91 
2.30 
1.68 


92 


1.51 
1.56 
1.30 
1.70 
1.80 

1.46 
1.55 
1.34 
3.61 
1.35 

1.51 

1.73 
1.33 
1.71 

1.12 
1.20 


2.49 
3.50 
1.19 
2.91 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  directian 

Wind 

.r^ 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioa 

lH 

1 

station 

3 

> 

III 
0.3  0. 

a 

r 

< 

s  » 

1  "^ 

|-o| 

a   J 

_  a 

11 
as 

a 

a 

OH 
O  0) 

a 

OH 
o  m 

a 

o  H 
o  m 

s 

H 

01 

o 

S 

1 
o 

a> 

O) 
O) 

7 
8 

1 

CM    « 

■3 
o 

(0 

(D  2 

log 

111 

ATLAKTIC  CITY  WB  AIRPOBT 

N 

13 

11.3 

- 

- 

- 

82 

85 

57 

75 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

11 

- 

5.5 

UaC  BRAHCH 

Kl 

18 

14.5 

48 

E 

22 

- 

78 

660 

68 

4 

3 

2 

2 

2 

I 

14 

61 

5.4 

IIWAM   WB   AIRPORT 

HUE 

15 

9.6 

29^-^ 

MW 

1 

77 

80 

58 

S9 

8 

4 

1 

2 

3 

0 

18 

-    9 

6.1 

THHtTON   WB   CITY 

- 

- 

9.0 

29 

W 

11 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

3 

1 

0 

10 

57 

5.5 

»     12:00  Roon 

See   Reference   Notes   Following   Station   Inde 
-   95    - 


DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CITY  NB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

8ELHAR 
8ELVI0ERE 
BERLIN  1  W 
BLACKHELLS  MILLS 
BOONTON  2  SE 

BOUND  BROOK  1  H 
B RANCH V 1 LLE 
BURLIN6T0N 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARL.OTTEBURG 

CHATHAM 

CLAYTON 
CLINTON 

OEEPHATER 
ELUASETH 
ELIZASETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDO 

FLEM1N6T0N  1  NE 

FOftTESCUE 

FRE&40L0 

6REENW000  LAKE 

HAMPIONTON  2  NNE 
H16H  POINT  PARK 
HlfiHTSTOHN  1  N 
INOIAN  MILLS  2  M 
IRVIH6TON 


JERSEY  CITY 

S.S2 

LAMBERTVILLE 

4.52 

LAURELTON  1  E 

S*47 

LAYTON  3  NH 

5*29 

LEESeURG  STATE  FARM 

3>00 

LITTLE  FALLS  I  E 

6.93 

L0M6  BRANCH              R 

7.31 

LON«  VALLEY 

*.»5 

MACOPIN  INTAKE 

7.72 

MAHWAH 

5.«3 

MANY I LLE 

6.91 

MARL TON  1  H 

4.38 

MAYS  LANDING 

2.97 

MIDLAND  PARK 

5.97 

MILLVILLE 

3.60 

MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSMICK  EXP  STA 

NEH  HILFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORAN6E 

PATERSON 
PEHBERTON  3  E 
PHILL1PS6URG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANT  RUN 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAV 
RIDGEFIELD 

RING WOOD 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SHILOH 

SOHERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3N  / 

SHEDESBOftO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 
TRENTON  we  CITY 
TUCKER TON 

VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 

WOODCLIFF    LAKE 

WOODSTOWN 


5.81 
6.37 
6.99 


6.61 

3. 73 
2.40 
7.04 
6.33 
6.68 

5.44 


5«06 
5.04 
6.85 
5.48 
6.26 

4.72 


8.42 
4.57 
3.72 


5.92 
5.06 

7.73 


Day  of  month 


tECORD   MISSING 
1.75 


RECORD   MISSING 


RECORD   MISSING 


.01       .01      .15 


.02   .11 

03 

•    2.60 
.09 
T 
.06   .07 

01 

.12   .14 

.01       .24 
•02       .10 
.02       .05 

.05      *29 


.05       .02 
■03       .15 


.02  .24 
.15  .30 
.04       .01 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


•  49   • 

•  30   • 

.16   . 

.03   • 

.05  2. 

.07  I, 

.06  1. 

•  36  !• 
.30   .< 
.25   . 

•  06  1. 

.91   . 
.Ot   . 
.09  2. 
.29  1. 
.10  1. 

.09   . 
.«3  1. 
.97   . 
.39   .< 

.74   . 

1. 
.99  1. 

.60  1. 
.29   . 

.02  1. 
.92   . 

.21  1. 

.67   . 
.16   . 

•  93   • 
.92   . 

.61  1. 
.69   . 
.20   . 

.09  1. 
.91   . 
.69  1. 

.90  1. 
.11  1. 

•  30  !• 
.00   . 
■  12   . 

•  29  1, 
.33   . 

.36   . 

.31  1. 
.20   . 
.3*  1. 

.66   . 
.61   . 
.26   . 
.26  1. 

•     • 

.26  1. 

.17   . 
.91   . 

•  •«  1. 

.26  1. 
.69  1. 
.92   . 

.40  1. 
.49  1. 

.66   . 

.97  1. 
.40  1. 
.62   • 

.96   . 
.63  1. 
.69   . 
.63   . 

.61   .' 
.12  1. 
.90  1. 
.19  1. 
.30  l.( 

21   .09   T 


:i 


Befereoce  Hotes  Pollowlog  Statloo  lodez 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1968 


Day 

01  Month 

D 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

MAX 
MIN 

66 
51 

58 

44 

59 
53 

66 

50 

73 
42 

55 
37 

66 

38 

73 
49 

75 
55 

83 
57 

65 

47 

69 
42 

66 
39 

57 
37 

76 
52 

82 
57 

60 
60 

56 

43 

61 
40 

62 
45 

58 
49 

63 
57 

72 
63 

73 
56 

56 

47 

47 
41 

54 
36 

49 
42 

56 
39 

58 
38 

65 
40 

64.3 
46  #7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

68 
52 

68 

49 

60 
55 

64 

54 

72 

44 

55 

40 

64 
46 

72 
63 

71 
56 

75 
50 

66 

51 

69 

43 

67 
45 

58 
42 

72 
57 

68 

60 

74 
60 

67 

50 

60 

46 

60 
54 

56 
53 

63 
58 

59 
61 

72 
57 

57 
46 

49 
41 

54 
41 

50 
44 

56 

42 

58 
42 

63 

43 

62.8 

49*9 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

68 

52 

63 
43 

62 
51 

70 
50 

73 
46 

60 
33 

71 

36 

72 

47 

80 
56 

66 
57 

66 

51 

61 

44 

57 
40 

57 
38 

76 
63 

U3 
54 

81 
54 

69 
46 

62 

38 

65 
42 

51 

41 

61 
52 

71 
60 

74 
54 

59 
46 

49 
40 

52 

39 

50 
43 

60 
45 

60 

42 

67 

40 

66.1 
46.3 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

68 
51 

68 
45 

58 
52 

70 

52 

73 

51 

68 

34 

69 

35 

73 

46 

75 

56 

84 

53 

76 
46 

63 

44 

62 

37 

38 

36 

79 
52 

60 
53 

80 
59 

74 
47 

62 

36 

63 

60 

50 

61 

54 

70 
61 

74 
57 

72 

46 

67 

40 

58 
36 

53 
40 

58 
37 

59 
40 

65 

36 

67,1 
46.1 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

6A 
48 

64 
34 

60 
40 

71 
45 

70 
45 

68 
30 

70 
31 

74 
42 

78 
60 

84 
53 

70 
39 

66 
40 

53 
42 

60 
32 

72 
40 

82 

49 

79 
33 

70 
46 

63 
36 

66 
32 

60 
37 

59 

46 

63 
55 

74 
51 

56 

45 

50 
37 

67.2 
42.6 

BOONTON  2.  SE 

MAX 
MIN 

6<> 
'•0 

63 

33 

60 
33 

58 
43 

69 

44 

65 
26 

64 
27 

64 
30 

68 

44 

75 
50 

80 
50 

.  57 

41 

69 

40 

46 

27 

51 
29 

66 
47 

77 
50 

74 
48 

60 
30 

62 

31 

64 
36 

55 
37 

58 
60 

61 
50 

74 
46 

46 
36 

42 
37 

45 
39 

46 
41 

52 
42 

56 
35 

60.4 
39.2 

BURLINSTON 

MAX 

MIN 

68 

53 

62 

43 

61 

50 

69 
52 

72 
50 

62 

35 

70 
36 

71 
48 

79 

54 

67 
57 

78 
52 

60 
44 

68 

43 

55 
37 

77 
61 

64 
49 

81 
57 

66 

49 

61 

40 

66 

43 

60 

41 

59 
53 

67 

57 

74 
55 

68 

50 

50 
40 

51 

41 

50 

43 

57 

44 

61 

40 

68 

36 

66.2 

46.6 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

65 
44 

67 

34 

60 

37 

60 
45 

69 

47 

67 

25 

67 
30 

67 
35 

70 
46 

79 
51 

84 
47 

62 

42 

66 
36 

49 
30 

53 

32 

70 
47 

61 
46 

80 
40 

62 

29 

52 
29 

63 
31 

56 

34 

59 

51 

63 
50 

74 
49 

48 
38 

43 

38 

48 
42 

47 
40 

53 
42 

58 

41 

62.4 
39.7 

CAPE  HAY  3  M 

MAX 

MIN 

68 
52 

68 

48 

61 
52 

65 

49 

72 
46 

65 

37 

66 

43 

74 

55 

72 

67 

79 

56 

72 
56 

65 
48 

63 

44 

61 
45 

.  76 
56 

73 
56 

77 

59 

70 
57 

54 

44 

64 
46 

61 
52 

64 
56 

66 
60 

66 
56 

66 
54 

56 

44 

58 
45 

55 
46 

58 
47 

61 

48 

63 
50 

66.4 
50.6 

CHARLOTTESURQ 

MAX 
MIN 

63 

35 

63 
29 

61 
30 

58 
37 

68 
43 

66 

27 

65 
25 

66 

25 

69 
41 

79 

46 

81 
46 

58 
39 

55 

37 

47 
23 

51 
25 

70 

79 

44 

76 
47 

58 
25 

62 
27 

64 
35 

54 

35 

58 
47 

62 

55 

72 

45 

45 
33 

39 
33 

46 
37 

45 
37 

46 

65 
32 

60.4 
36.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

68 
53 

61 

43 

60 
51 

67 

51 

70 
60 

69 

34 

67 
36 

71 

45 

77 
55 

63 
56 

78 

46 

68 
43 

60 

40 

67 
41 

75 
49 

62 
56 

79 
57 

71 
49 

51 

38 

64 

41 

61 
43 

62 

53 

70 
60 

72 

56 

58 

49 

57 
41 

51 
37 

51 
39 

58 
43 

59 

41 

66 
40 

66.5 
46.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

66 
50 

63 

38 

62 

48 

71 

47 

71 
47 

69 
35 

70 
35 

70 
46 

76 
52 

66 
55 

75 
50 

62 

41 

64 
43 

57 
34 

72 
49 

82 
51 

82 
55 

70 
46 

65 

40 

67 
40 

60 

40 

60 

51 

65 
55 

76 
55 

62 

47 

48 
36 

46 
40 

48 
40 

54 
41 

60 
36 

54 
37 

65.4 
44.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 
MIN 

62 
42 

64 

34 

61 
36 

58 

38 

64 

41 

69 

27 

66 

30 

67 

39 

70 
49 

79 
55 

64 

47 

60 

40 

66 
36 

60 
26 

60 
28 

66 

47 

80 
46 

74 
42 

60 
35 

51 
36 

56 
34 

59 
35 

53 

40 

64 
49 

70 
46 

50 
37 

42 
35 

44 
36 

45 

3e 

53 
38 

56 

40 

61.9 
38.9 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

65 
53 

63 
33 

60 

42 

69 
45 

68 
43 

61 
27 

67 

28 

73 
38 

80 
55 

85 
51 

73 
48 

58 

39 

53 
36 

53 
29 

76 
48 

63 
45 

81 
54 

79 
42 

53 
28 

66 
30 

58 
35 

59 

51 

63 
56 

73 
49 

60 

48 

48 
36 

48 
40 

48 

40 

54 

44 

59 

4C 

68 
32 

64.9 
41.6 

FSEEMOLD 

MAX 

MIN 

62 

51 

60 

40 

59 

45 

68 

51 

70 
60 

60 
31 

67 

34 

71 
44 

76 
52 

64 
55 

80 
48 

57 
41 

54 
40 

54 
32 

72 

49 

81 
49 

60 
56 

75 
45 

60 
34 

63 

36 

57 
43 

57 
52 

67 
55 

73 
55 

61 

4t 

49 
38 

48 
40 

47 
41 

52 
4C 

56 
37 

65 
39 

64.1 
44.3 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
51 

67 

43 

65 
43 

62 
51 

70 
61 

73 

34 

62 

36 

72 

39 

76 
48 

80 
57 

86 

45 

66 

41 

61 
40 

57 
36 

57 
40 

79 
54 

64 
57 

82 
54 

67 

37 

63 
41 

65 

43 

60 

65 

56 

74 
56 

74 
5- 

61 

40 

45 
36 

53 

39 

54   57 
42   it 

59 
40 

66.5 
44.7 

HIGH  POINT  PARK. 

MAX 

MIN 

60 

45 

52 

32 

60 
39 

53 
44 

66 

47 

65 

25 

60 
29 

61 
35 

65 

4a 

74 
55 

79 

40 

55 
35 

62 
36 

41 
31 

64 
35 

63 
53 

77 

51 

76 

41 

60 
29 

60 
35 

57 
33 

54 
38 

54 
42 

55 
51 

74 

4C 

46 
31 

37 

31 

4C 
32 

41   46   54 
34   34   34 

67.6 
36.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

66 
52 

59 
38 

59 
44 

70 
50 

70 
49 

56 
31 

71 
32 

72 

43 

79 
55 

65 
56 

76 
48 

60 
41 

51 
39 

63 
32 

73 
49 

62 

4a 

80 
55 

72 
45 

62 

33 

63 

37 

56 

39 

56 
51 

66 
56 

73 

54 

67 

4^ 

49 

3i 

48 
40 

46 
42 

55 

59 
3- 

65 
36 

64.5 

44.0 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

67 
50 

63 

40 

60 
47 

67 
51 

72 
48 

58 
29 

68 

30 

76 

40 

79 
53 

66 
54 

74 
43 

67 
41 

66 

33 

55 
31 

78 
49 

64 
53 

82 
56 

66 
40 

64 
33 

66 
37 

61 
43 

50 
54 

72 

50 

73 
53 

5e 

4i 
3i 

52 

34 

5C 

42 

56   59   65 
40   35   39 

65.6 
43.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

65 

49 

59 
42 

58 

45 

66 

51 

66 
41 

62 
35 

60 
39 

67 
44 

75 
56 

78 
60 

63 
52 

57 
40 

50 
40 

52 
35 

66 

50 

79 

54 

79 
50 

62 

49 

59 

40 

61 

41 

55 
42 

57 
50 

63 

55 

70 
53 

5S 

43 
3t 

47 
40 

46 
42 

50   56   65 
42   42   42 

50.8 
45.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

65 
51 

64 
35 

60 
45 

70 
47 

70 
44 

57 
29 

69 
32 

70 
43 

80 
56 

85 
55 

72 

46 

60 

42 

67 
38 

53 
31 

75 
50 

62 

50 

80 
51 

74 
41 

60 
31 

56 

31 

58 
35 

56 
52 

64 
55 

74 
50 

66   4S 
46   3<. 

46 
40 

5C 
42 

55   60   66 
44   35   42 

65.0 
43.0 

LAURELTON  I  E 

MAX 
MIN 

66 

45 

60 
39 

60 
53 

65 
49 

74 

56 
32 

66 

30 

73 

40 

77 
51 

86 
53 

67 

46 

62 

36 

53 
36 

57 
34 

72 

50 

65 

50 

83 
55 

68 
37 

61 
33 

52 

37 

57 

46 

60 
55 

70 
OO 

76 

54 

64 

47 

3S 

51 
39 

46 
39 

53   61   67 
37   36   38 

64.3 
43.3 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

63 

48 

68 
50 

60 

31 

66 

47 

60 

33 

58 
50 

68 

44 

65 

51 

65 
39 

68 
61 

66 

34 

69 

3a 

64 
21 

67 

34 

73 
36 

84 
53 

85 
51 

79 
55 

70 
42 

79 
46 

56 

45 

77 
43 

61 
42 

69 
36 

48 
29 

68 
39 

70 
42 

75 
51 

81 
47 

77 
50 

80 
46 

76 
54 

78 
34 

78 

48 

62 
23 

75 
37 

65 
23 

73 
45 

60 
27 

68 

47 

65 
37 

63 

54 

62 

47 

70 
50 

75 
50 

73 
64 

55 
43 

71 

46 

4e 

34 

54 

40 

55 

42 

64 
36 

47 
36 

67 

40 

55   57   56 
42   38   30 

59   60 

41   39 

64.6 
36.4 

LEESBURG  STATE  FARM 

72 

46 

72 

54 

66.3 

45.5 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 

MIN 

66 

46 

67 
36 

63 
39 

61 
40 

72 

44 

69 
30 

69 

31 

68 

38 

72 
48 

61 
53 

85 
49 

62 

41 

60 
41 

50 
29 

54 
35 

71 
49 

64 
52 

61 
44 

66 

65 
34 

56 
39 

58 
42 

59 

53 

63 
52 

77 
4E 

49 
36 

44 
37 

49 
40 

46   54   60 
41   40   35 

64.0 
41.2 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

67 
50 

68 

49 

59 
54 

66 

53 

70 
45 

54 
38 

63 

37 

66 
45 

75 
56 

83 
58 

63 

49 

68 

43 

60 
42 

66 
41 

75 
62 

63 
50 

81 
56 

63 

50 

58 

44 

60 
45 

55 
47 

59 
57 

63 
57 

71 
55 

55 

4a 

48 

40 

49 
40 

46 

40 

52 
4C 

5£ 

4C 

65 
43 

62.4 
47.3 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
48 

61 
32 

58 
45 

68 

42 

67 
45 

62 
26 

66 
25 

70 
37 

77 
52 

87 
56 

74 
51 

67 
41 

50 
42 

51 
25 

74 
42 

SO 
45 

78 
48 

70 
43 

62 
26 

64 
27 

55 
37 

54 
48 

62 

54 

72 
49 

65 

45 

47 
34 

45 
36 

47 

39 

51 
40 

61 

39 

66 

30 

63.3 
40.5 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

68 
49 

68 

47 

62 
46 

60 
52 

68 
50 

73 
35 

60 
38 

69 

41 

74 

49 

77 

54 

85 
46 

66 

46 

60 

41 

61 
42 

67 
42 

78 

43 

63 
52 

81 
51 

58 

42 

64 
46 

66 
39 

62 

66 

47 

59 
57 

72 
51 

63 
42 

46 
41 

55 
45 

52 
44 

59 

43 

61 
41 

66.0 
45.4 

HCORESTOWN 

MAX 

MIN 

67 

46 

62 

41 

59 
49 

67 
49 

72 

40 

58 
29 

69 

33 

71 

44 

78 
66 

84 
57 

64 
61 

69 
39 

55 
37 

64 
35 

76 
52 

62 
55 

79 
57 

66 

44 

52 
36 

65 
41 

69 

42 

51 

54 

70 

60 

73 
56 

52 

45 

45 

40 

50 

42 

48 
42 

57 

44 

60 

45 

65 

42 

64.2 

45.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

64 
42 

64 
35 

60 
38 

68 

45 

71 
43 

67 
26 

66 

29 

66 

35 

72 
42 

81 
51 

82 

46 

60 
40 

59 

39 

46 
27 

61 
31 

70 
47 

80 
49 

78 

44 

62 

29 

53 
32 

54 
36 

54 
-0 

■  57 

61 

52 

76 
46 

46 
35 

41 
35 

46 

39 

4b 
40 

54 

40 

58 
33 

61.6 
39.3 

MEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
50 

61 

44 

61 
49 

71 
54 

70 
42 

66 
36 

65 
38 

71 
47 

76 
57 

86 
66 

63 

50 

60 

44 

61 
40 

55 

38 

68 
51 

84 
54 

61 
57 

65 
50 

61 

41 

64 
42 

66 

41 

68 

51 

65 

57 

74 

54 

65 

44 

45 
39 

49 
41 

47 
43 

•54 
44 

59 

41 

57 
41 

63.5 
46.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

50 

60 

38 

58 
46 

68 
49 

70 
49 

64 

31 

66 
32 

69 
44 

78 
54 

84 
55 

80 
49 

61 

41 

69 
40 

64 
33 

71 
46 

81 

49 

60 
55 

77 
47 

60 
37 

63 

40 

59 

40 

58 
50 

55 
54 

72 

55 

71 
46 

48 
37 

47 

39 

48 
41 

52 
41 

60 
38 

65 

39 

55.0 
44.1 

iMTON 

MAX 

MIN 

64 
40 

55 

31 

60 
35 

58 
39 

68 
40 

64 
29 

56 
27 

66 

31 

70 
41 

77 
52 

81 
44 

67 
40 

55 

35 

46 
29 

48 
31 

65 

43 

77 
49 

77 
42 

59 
25 

60 
26 

62 

35 

57 
36 

57 
45 

58 

49 

71 
45 

47 
36 

41 
36 

45 
32 

45 
33 

51 
35 

57 
37 

59.6 
37.0 

P4TERS0N 

MAX 
MIN 

65 
46 

65 

37 

62 
38 

60 
42 

72 
48 

70 
33 

66 

35 

68 
37 

70 
49 

78 
55 

86 

46 

68 
42 

59 

44 

60 
33 

56 

35 

69 

45 

83 
52 

86 

44 

65 
36 

63 

36 

55 
38 

56 

39 

59 

50 

64 

56 

76 
45 

46 
36 

43 
37 

49 

41 

43 
41 

54 
40 

58 
40 

63.5 
42.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

68 
51 

63 

41 

61 
45 

69 
52 

73 

46 

58 

29 

68 

31 

74 
42 

60 
55 

36 
53 

76 

39 

63 

39 

61 

34 

56 
32 

76 
49 

84 
48 

62 

50 

71 
43 

63 
34 

66 
36 

59 

38 

59 

52 

73 
58 

75 
52 

64 
49 

51 
39 

50 
39 

51 
42 

56 

41 

50 
36 

65 
35 

66.6 

43.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

65 
61 

63 
36 

58 

41 

68 

44 

68 
49 

68 
30 

65 
32 

72 

41 

78 

55 

83 
52 

82 
47 

59 
43 

66 

40 

49 

31 

75 

48 

62 

50 

81 

47 

78 
45 

60 
30 

65 
31 

56 

35 

57 
51 

61 

53 

72 

55 

72 

46 

50 
45 

46 
36 

48 

57 
45 

62 

41 

61 
42 

55.4 
43.0 

PLAINFIELO 

MAX 

MIN 

65 

50 

64 
36 

60 
45 

70 
47 

70 
48 

57 

30 

68 
32 

70 
41 

79 
53 

84 
55 

63 

48 

62 

39 

50 
40 

53 

31 

70 
49 

63 
50 

61 
50 

67 
44 

66 
34 

66 
37 

58 
39 

57 

49 

64 
55 

75 
56 

50 
49 

42 
39 

46 
40 

49 

40 

53 
42 

52 
38 

66 
34 

63.6 
43.2 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

65 

44 

62 
37 

60 
46 

69 

50 

69 

41 

69 
32 

68 
35 

69 
46 

77 
56 

84 
58 

62 

46 

69 

43 

50 
36 

54 
33 

66 
50 

81 
52 

61 
58 

61 

44 

62 

36 

65 

40 

67 
41 

68 

51 

64 

58 

73 
53 

54 
44 

44 
39 

50 
43 

48 
42 

55 

43 

57 
39 

67 
39 

63.0 
44.4 

SANOY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

See  R«ler«nce  Notes  FoUowing  Station  Index 


CONTINUFD 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1958 


Station 

Dcy 

Ol  M 

onth 

Cf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

iO 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOM 

MAX 
MIi^ 

71 
51 

62 

60 
32 

66 

31 

72 

50 

68 

69 

70 
40 

78 

33 

82 
30 

78 
46 

64 
42 

60 
43 

57 
41 

76 

51 

82 

54 

60 

3  7 

74 

31 

61 
40 

65 

42 

63 
42 

63 
53 

69 
02 

73 

33 

68 

3l 

53 
41 

55 

39 

52 

59 
42 

61 
41 

65 

41 

67.0 
46.7 

SOMcRVILLE 

MAX 

MIH 

51 

69 

36 

59 
4<t 

69 

43 

69 

56 
2^ 

67 

31 

70 

40 

78 

54 

84 
33 

74 

46 

59 

43 

54 

39 

52 

30 

71 

30 

02 

°' 

72 

40 

61 
30 

64 

34 

57 
3o 

56 
52 

64 

36 

72 

32 

63 
47 

47 
38 

47 
40 

48 

41 

it, 

41 

59 

39 

66 

34 

64.1 
42.4 

SUSSEX  3  N 

M„X 
MIN 

32 

60 
32 

59 

37 

68 

45 

63 
27 

57 
2o 

65 

JO 

70 
41 

77 
53 

81 
43 

60 
41 

55 

41 

46 
29 

48 
32 

65 
40 

76 
31 

76 

47 

60 
26 

62 

30 

62 
32 

61 

34 

59 

59 
33 

73 

47 

35 

40 

41 
37 

46 
37 

49 

39 

55 
37 

60.3 

36.0 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

66 

47 

60 

61 
<.7 

69 

70 
41 

57 

30 

67 
34 

71 

77 
37 

8* 
37 

64 

48 

11 

55 

39 

54 

33 

51 

59 

50 

65 

56 

72 

54 

56 

47 

49 
39 

50 

40 

55 
41 

60 

37 

65 

39 

62.2 

43.6 

TREiJTO.;  WS  CITY 

MAX 
MIN 

67 
4U 

59 

^2 

59 

67 
31 

69 

40 

56 

34 

67 

39 

71 

4B 

78 
60 

84 

39 

62 

58 

54 
40 

54 
36 

75 
53 

81 
52 

oO 

65 

59 
42 

63 

43 

56 

41 

60 
52 

66 

30 

72 

33 

55 
43 

38 

49 

41 

48 
42 

55 
45 

59 
42 

60 

43 

63.2 
46.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

HOOOSTOWN 

YAX 
MIN 

66 
52 

62 

43 

61 
52 

73 

4d 

63 

33 

68 
36 

70 
46 

79 
53 

85 
57 

79 
49 

6^ 
44 

60 
38 

57 
40 

76 
51 

63 
52 

60 
36 

73 
40 

61 
38 

66 
41 

62 
43 

62 

53 

68 
60 

73 
52 

68 
30 

53 
38 

54 
38 

51 

44 

60 
43 

01 
39 

05 

38 

60.8 
45.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

_ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1=1 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPOHT 

EVAP 

_ 

.13 

.06 

, 

, 

.49 

.08 

.06 

.09 

.14 

. 

_ 

. 

.06 

.11 

.19 

.14 

. 

.08 

.24 

.03 

. 

. 

. 

. 

. 

.07 

.05 

.07 

.17 

.11 

WIND 

163 

79 

60 

79 

79 

117 

65 

35 

63 

57 

168 

189 

47 

48 

55 

60 

69 

114 

55 

91 

144 

160 

77 

90 

104 

219 

54 

89 

119 

122 

80 

2951 

MAX 

69 

59 

59 

72 

74 

66 

73 

75 

79 

75 

75 

63 

56 

64 

79 

81 

81 

70 

65 

66 

61 

65 

74 

75 

- 

54 

52 

53 

60 

63 

67.5 

MIN 

55 

47 

53 

55 

52 

- 

40 

56 

59 

58 

49 

42 

43 

38 

52 

57 

62 

51 

42 

45 

48 

61 

62 

61 

55 

44 

38 

45 

41 

42 

41 

49.8 

CANOE  BROOK 

EVAP 

_ 

_ 

.08 

.06 

.06 

_ 

_ 

.07 

.01 

.09 

.02 

.11 

.15 

.02 

.05 

.04 

.10 

.12 

.10 

.07 

.08 

.06 

_ 

_ 

.11 

. 

_ 

_ 

.10 

.07 

. 

WIND 

32 

18 

14 

10 

15 

39 

14 

17 

5 

6 

41 

78 

29 

4 

4 

6 

17 

25 

27 

4 

12 

66 

44 

3 

31 

70 

41 

5 

31 

74 

4 

786 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  oi  month 

1 

''       1 

Deptti 

I 

2 

3 

4 

s ! 

6  1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

HEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

65 

64 

62 

67 

67 

63 

62 

67 

72 

73 

63 

64 

57 

56 

66 

70 

70  1 

67 

63 

60 

56 

58 

62 

68 

60 

53 

53 

S3 

52 

5S 

S6 

60.1 

MIN 

58 

54 

58 

59 

56 

51 

50 

52 

60 

62 

57 

53 

52 

49 

55 

58 

60  j 

54 

50 

50 

50 

54 

58 

58 

53 

50 

50 

SO 

50 

48 

48 

53.8 

2  INCHES 

MAX 

65 

63 

62 

67 

66  i 

62 

62 

63 

68 

70 

63 

61 

57 

55 

63 

66 

67 

63 

60 

59 

56 

57 

61 

65 

60 

54 

52 

53 

52 

53 

54 

60.6 

MIN 

60 

56 

58 

60 

58 

53 

51 

55 

60 

62 

57 

55 

53 

50 

55 

58 

60 

56 

52 

52 

52 

54 

58 

59 

54 

51 

51 

51 

50 

49 

48 

54.8 

4  INCHES 

MAX 

64 

63 

62 

67 

65 

61 

62 

63 

67 

70 

63 

61 

57 

55 

63 

66 

67 

63 

60 

58 

56 

57 

61 

65 

60 

55 

52 

53 

52 

S3 

54 

60.5 

MIN 

60 

56 

58 

60 

58 

54 

52 

55 

60 

62 

58 

55 

53 

51 

55 

58 

60 

56 

53 

52 

52 

55 

58 

59 

55 

51 

51 

51 

50 

SO 

49 

55.2 

8  INCHES 

MAX 

64 

63 

62 

64 

64 

62 

60 

61 

64 

67 

63 

61 

59 

57 

60 

63 

63 

62 

60 

58 

56 

57 

60 

63 

61 

57 

54 

54 

53 

S3 

53 

59.5 

MIN 

63 

60 

60 

61 

61 

58 

56 

57 

61 

64 

60 

58 

57 

SS 

56 

59 

61  j 

60 

57 

55 

56 

56 

57 

60 

57 

54 

53 

53 

52 

51 

52 

57.2 

16  INCHES 

MAX 

65 

65 

63 

64 

64 

64 

61 

61 

63 

64 

64 

62 

61 

60 

59 

62 

62 

62 

60 

59 

58 

58 

60 

60 

61 

59 

56 

56 

55 

55 

54 

60.6 

MIN 

64 

62 

62 

62 

63 

61 

59 

60 

61 

63 

62 

61 

60 

58 

58 

59 

61 

62 

60 

58 

57 

57 

58 

59 

59 

56 

55 

54 

54 

53 

53 

59.2 

32  INCHES 

MAX 

66 

66 

B5 

64 

65 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61  ' 

61 

61 

60 

60 

59 

60 

60 

60 

60 

59 

SB 

58 

57 

56 

61.5 

MIN 

66 

65 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

60 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

60.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1958 


P*ClL«     PODd,     P*. 


Stroudsburs,    Pa. 


V 


^O  Port    Jervls.    K.    t . 


Cardnervllle,    N.Y 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


X 


Sussex    3   M  ^L,  P^^^^^^^^^^^^*^^"        ' 

Greenwood  Take         Osslnlng  Sing  Sing,  N.  Y. 
/  o   Sjjffero  Water  Works,  ».  Y.        PleBsantvllle   N   Y 

O  /'  Blngwood^V,   " 

C«nlatear  Res  /    O* 

/  yRhw&h 

/jL»-*— ^  '  ->. 

/     C|fRlotten^k!^"^1^^    Rayaond   Dam        ^^ 
Oak  Ridge  ieaj^'     ^        ^^*^^^  ^Woodcllf?  L^ke 

/     0/  ^^'-^       ^T^^^  Allendale     O  *" 

Mii#°    r!?-^-    ^ 


7STH  HERIDIAM  TiyE  ZONE 


Hacopln  Intake 


alhalla    2   B,    N. 

o 


ildlaad  Park 


Oobbs    Fy. .    N.    Y. 

^s^^ 


Betblebe*  Leblgh  U.   Pa. 


*..  i       Ju.  .°c.  Pobd       ;       ^,,T^  ,  I      /  — -"■  "• " 

/  I  Little  r.ii.  1  E       -cJ;      X       I        ; 

BooQtOD   2    SE  ><  V^ 

/  >or/la  Pl.lbs   1    •  7        Cedar  Orove  ("     RlOgeVleld' 

/     ■°-  ''"*■  ^'        :3r.* 

^  M/TDTU  Ebbcx   FellB  Service   Bldg.  ,■    -* 

^.'     Long  V«Uey  N(JH  I  H  ,'  g  /  ^ 

y     \^        -O-  ■  Canoe  Brook        Orangey'   ""^  ■ 

V_  J- — I  -A- 

-"^^'t  \       Chatha-O    \  Ir#Ington    '    / 

^^  i  •  Springfield  •■*«^       ^_      Y\     ^^^H^  Ne«   Yorit  IB  City,   N.    Y. 

Old.lek  /  }  •at'ibung  .,  .\k!lK@i!Sja^B  AP  ' 

'  -  Plalnfleld      festfleld         7" '^"'"'"'P'"' 


s      .    - 

J         §  Bound   Brook    1 

/       I  OO'v 


Plealngton    1    NE 

-o-     ,J 

\  B%ckwell 

WertBTllle 


Oojlestovn,    Pa. 
O 


a.J>rt.l.l.^_^)  \.--V  / 

)  Prlbceto„\ter.ork.  /'-.rlb^, 

V        ^ 


Sandy  Hook  LBSt: 


-Q-  RunyoD 


Dover,  Del. 


STATION    LEGEND 
O      •       *      Prteipitotlon    only 
©  Pf»cipi lotion,  slorag* 

-O-    -•■     -<•-    Prtcipitotion    ond    Tampwralurt 
■A-    -^     -<^     Precipitation,   Ttmptrafurt   and  Evoporofioi 

Tfp0  of  gag*:        O     Non- recording, 

•    Recording ,         O     flo/A  //;7#5 

Double  circle  combirtofions  indicate   the    avO'lobililjf    of 

more   detailed  meteorological  data 


USCOIW-WB-Ashevl  I  lo  .    W.    C.     ---    5 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1958 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVAnON 

i 

g 

1 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

M 

COUNTY 

< 

p 

i 

OBSERVER 

ii 

^ 

1 

3 

1 

1 

1 

i 

ALkEMOALe 

0100 

B£R«EN 

«1  02 

74  08 

270 

C 

BERfiCN  COUNTY  EN6S 

ATUtMTIC  CITY  «e  AP 

Olll!  ATLANTIC 

»  27 

74  33 

38 

MID 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

ATLAMTIC  CITY 

0325]  ATLANTIC 

30  23 

74  26 

10 

HID 

HID 

H 

STATE  MARINA 

AUOUBOH 

03*«'  CAMO£N 

39  34 

75  04 

90 

IIP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  8IVEB  ST  ^CWEST 

0528  BURLIN6T0N 

39  37 

74  26 

20 

6P 

« 

N.Y.  FORESTRY  SVC 

•ELLEPIAIN 

0*00  CAPE  MAY 

39  16 

74  52 

49 

9P 

9P 

MRS.  EO  C.  HOFFMAN 

BCUUR 

0T21  MOMMOUTM 

40  10 

74  02 

19 

MID 

CITY  MATER  OEPT 

BELVIDCRE 

072«  WARREN 

40  50 

75  09 

289 

9P 

5P 

MISS  C.  S.  HIXSDN 

BULIM  1  M 

OTtT  CAMDEN 

7*  97 

ISO 

7A 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

BLACKVELLS  MIU.S 

OMT  SOMERSET 

10 

40  29 

7«  39 

27 

7A 

HENRY  H.  MILLER 

BOONTON  2  SC 

0«OT|  MORRIS 

40  M 

74  M 

280 

8A 

OA 

JERSEY  CITY  KTR  HKS 

BOUND  SMOK  1  « 

0927  SOMERSET 

10 

40  33 

74  33 

20 

eA 

AMERICAN  CTANAMID  CO 

BRANCHVILLE 

0»T«  SUSSEX 

41  09 

74  AS 

570 

7A 

ALBERT  N.  OAVENPORT 

auKLIMGTOM 

1211  BURLINGTON 

40  04 

74  53 

12 

*P 

6P 

PUBLIC  SVC  E  ♦  fi  CO 

CANISTEAR  KESEfiVOIR 

132T  SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  OEPT 

CANOC  BROOK 

13 35  ESSEI 

40  45 

74  21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  Wtft   CO 

CAItTOM 

13«3  SALEM 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLI S 

CAPE  MAT  3  M 

1351  CAPE  MAY 

38  36 

74  57 

17 

9P 

5P 

C 

N.WEST  MAGNESITE  CO 

CEMB  WOVE 

1472  Essex 

74  13 

8A 

J*  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512  SALEM 

30  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

ClURLOTTEBURe 

1582  PASSAIC 

«1  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

40  fc* 

74  23 

185 

8A 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CMATSMORTH  3  S 

15«B  BURLINGTON 

30  44 

74  32 

5P 

INACTIVE   5/58 

CLAYTON 

ITOB  GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

6P 

6P 

H 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLIMTON 

1740  HUNTERDON 

10 

40  38 

74  99 

300 

6P 

L.  W,  PU.OCKNER 

OEEPvATEf) 

220B  SALEM 

39  41 

79  30 

12 

MID 

OU  PONT  D£  NEMOURS 

CLIZABCTH 

2644:  UNION 

40  40 

74  14 

33 

9P 

9P 

UNION  CO  PARK  COHM 

CLIUBETHPORT 

2852 1  UNION 

8 

40  30 

74  12 

30 

HIO 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEX  FELLS  SERV  BLO« 

276B  ESSEX 

40  90 

74  18 

290 

6A 

SA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMIMTOM  1  N£ 

30201  HUNTERDON 

10 

40  31 

74  91 

134 

5P 

5P 

" 

DONALD  YOUNG 

FMTESCUE 

3102  CUMOERLANO 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

10 

*0  15 

74  17 

194 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

ftLASseoao 

3291  GLOUCESTER 

30  42 

75  07 

190 

C 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

CRCAT  HEAOOWS  h   H 

3416  WARREN 

*0  56 

74  99 

540 

C 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

SRECNMOOO  LAKE 

3516; PASSAIC 

41  09 

74  20 

6«0 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

tUCKEHSACK 

3572 1  BERGEN 

40  53 

74  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAMHONTON  2  HUE 

36*2  ATLANTIC 

39  39 

74  4S 

89 

BA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HICH  POINT  PARK 

41  18 

1570 

OA 

BA 

N.  J.  DEPT.  OF  CONS. 

HI«HTSTO«M  1  N 

3951  MERCER 

10 

74  31 

ep 

8P 

M 

JAMES  R.  PICKERING 

HICMTSTOkh  PUHPINC  STa 

3eM ;  MERCER 

10 

40  17 

74  32 

T5 

c 

OEPT  WATER  +  SEWAGE 

INDIAN  NILLS  2  M 

4220  BURLINGTON 

39  48 

74  47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINATON 

4240  ESSEX 

40  43 

74  15 

120 

MID 

C 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

40  44 

74  04 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WTR  OEPT 

LAMBERTVILLE 

4*35  HUNTERDON 

40  22 

79 

6P 

6P 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

4700  OCEAN 

40  04 

74  07 

20 

HIO 

C  M 

GEORGE  6.  WADDILL 

LAVTON  3  NM 

4735  SUSSEX 

41  15 

74  51 

480 

6P 

6P 

H 

A.  M.  OEPUE 

LEES6UR6  STATE  FARM 

4  762'  CUMBERLAND 

39  14 

74  58 

.  10 

4P 

4P 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

4887' PASSAIC 

40  53 

74  14 

197 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY  WTR  COHM 

LONG  BRANCH 

4«S7  MDtMOUTH 

40  18 

73  99 

34 

MID 

HIO 

C  HJ 

STORM  WARN.  DSPL  STA 

L0M6  VALLEY 

5003  MORRIS 

10 

40  48 

74  46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  BARKMAN 

H*«E«TON 

5355  BURLINGTON 

39  58 

74  48 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

41  01 

7*  24 

984 

OA 

NEWARK  WATER  OEPT 

NAHWAH 

5104  BERGEN 

41  06 

74  10 

293 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197; SOMERSET 

40  33 

74  34 

90 

HIO 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

S244  MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

' 

GEROW  BRILL 

H 

OBSERVAHON 

d 

i 

u 

! 

TIME  AND 

z 

s 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

■^ 

a 

i 

i 

i 

i 

It 

MARLTOM  1  W 

5252 

BURLINGTON 

~2 

3»  54 

74  57 

90 

6P 

■ 

DAVID  CRISCOM 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

39  27 

74  44 

90 

5P 

ELMER  EARLE 

MIDLAND  PABK 

5303 

BERGEN 

40  99 

74  09 

210 

HIO 

RIOGEWOOO  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5  576 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

6A 

BA 

C  M 

L.  J.  GALLAHEft 

HILTON 

5597 

MORRIS 

Al  01 

74  32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

HOORESTOWN 

9728 

BURLINGTON 

39  98 

74  58 

99 

HIO 

SA 

„ 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS 

5760 

MORRIS 

40  90 

74  30 

500 

6A 

H 

JAMES  C.  LONG 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

40  42 

74  iO 

11 

HID 

HID 

C  MJ 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

40  28 

74  2« 

80 

9P 

5P 

OH 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

40  97 

74  02 

12 

HACKENSACK  WATER  CO 

NEWTON 

•  177 

SUSSEX 

41  03 

74  45 

565 

8A 

8A 

C  M 

NEWTON  WTR  SWR  COHM 

DAK  RIDGE  RESERVOIR 

64«0 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

8A 

NEWARK  WATER  OEPT 

OLOWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  45 

260 

8A 

DAN  A.  COUGhLIN 

ORANGE 

6»«0 

ESSEX 

40  47 

74  14 

140 

HID 

c 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6779 

PASSAIC 

40  99 

74  09 

100 

8A 

8A 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

P EMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

39  98 

74  38 

60 

5P 

5P 

H 

CHARLES  A.  DOtHLERT 

PMILLIPSauRG 

6974; WARREN 

40  41 

75  12 

182 

3P 

3P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

6979  WARREN 

40  42 

75  12 

196 

JOINT  TOLL  BROGE  COM 

PLAINFIELD 

10 

40  36 

74  25 

120 

8P 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40  34 

74  4B 

140 

7A 

JOHN  H.  BERRYHAM 

PRINCETON  WATER  WORKS 

732B 

MERCER 

10 

40  10 

74  40 

90 

MIO 

PRINCETON  WATER  CO 

RAHWAV 

7393 

UNION 

40  36 

74  19 

20 

MID 

C  H 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

74  01 

60 

HID 

MID 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

RINGWOOD 

7567 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

309 

lOA 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

SANDY  HOOK  LBSTA 

78691  MONMOUTH 

40  28 

7*  01 

22 

7P 

7P 

U.  S.  COAST  GUARD 

SHILDH 

8051;  CUMBERLAND 

39  28 

75  16 

120 

9P 

9P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194  SOMERSET 

10 

79 

6P 

6P 

If 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402  MORRIS 

40  58 

74  26 

800 

lOA 

JERSEY  CITY  0  P  W 

SPRINGFIELD 

6423  UNION 

74  IB 

C 

N.J.  DEPT  OF  CONS 

SUSSEX  3  N 

B6M  SUSSEX 

*1  1* 

74  35 

530 

7A 

7A 

BRICE  B.  STANTON 

SWEOESeOOO  5  NW 

86B5  GLOUCESTER 

39  47 

75  24 

10 

12N 

SUN  OIL  CO 

TOMS  RIVER 

8816  OCEAN 

39  57 

74  14 

10 

5P 

ROBERT  F.  SNYDER 

TRANQUILITY  2  W 

8858  WARREN 

40  97 

74  50 

H.  J.  ERVEV 

TRENTON  2 

8878  MERCER 

109 

MID 

MID 

£.  H,  RISTOW 

TRENTON  WB  CITY 

8883  MERCER 

40  13 

74  46 

96 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

6899  OCEAN 

I 

39  36 

74  20 

10 

6P 

6P 

REV  EOWARO  O.  MEGILL 

9136  CUMBERLAND 

75  00 

110 

STATE  HOME  FOR  WOMEN 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

9167; PASSAIC 

41  03 

74  16 

320 

BA 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMM 

WATCHUN6 

40  40 

74  29 

BONNIE  BURN  SAN. 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

7A 

ROBERT  N.  MANNERS 

WESTFIELO 

9495 

UNION 

40  39 

74  21 

138 

9P 

C 

CITY  ENGINEER 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

41  01 

74  03 

103 

MID 

c 

WOODSTDWN 

0910 

SALEM 

39  39 

79  19 

5C 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

2-DELA*AItS:   3-GRSAT  BOG  aARBOB;   4-aACXSK8ACK;   S-HUDSON;   6-lUtmiCB; 

REFERENCE  NOTES 


7-IIOLLICA ;   8-PASSAIC ;   9-RAHWAT ;   1 0-SARITAN ;   1 1 -ROCKAWAY 


r  Jeraer  Bay  be  obtained  by  i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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NOVEMBER  1958 
Volume  LXIII    No.  11 


ASHEVILU:  19S9 


NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  15+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   6°  on  the  30th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   4.31  inches  at  Milton 

Least  Total  Precipitation:   1.50  inches  at  Burlington 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.50  inches  on  the  29th  at  Essex 

Fells  Serv.  Bldg. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   2.0  inches  at  Canistear  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2.0  inches  on  the  3rd  at 

High  Point  Park 
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T 

T 

•  91 

CAPE  MAY  3  W 

2.29 

.55   .10 

.05 

.10 

.01 

.26 

•  02  U20 

CEDAR  GROVE 

3.47 

.61 

.20 

.35 

.03 

.10 

.08 

1.90 

CHARLOTTEBURG 

3.50 

.80 

.04 

,02 

.07 

.01 

.28 

.06 

.01 

.01 

.13 

2^05 

CHATHAM 

3.65 

.66 

,01 

.02 

.09 

.25 

T 

.11 

T 

.06 

2^45 

CLAYTON 

1.93 

.34   .78 

T 

.05 

.03 

.21 

.01 

T 

.05 

T 

.05 

.31   .09   •Ol 

CLINTON 

3.43 

.26   .50 

T 

.14   .03 

.02 

.20 

.25 

.06 

.06 

.13 

.23  1.55 

DEEPWATER 

2.19 

.86   .13 

.07 

.15 

.03 

T 

.90   .05 

ELIZABETH 

2.50 

.10   .35 

,15 

.10 

.05 

.01 

.25 

.08 

.02 

.03 

.01 

.01   .03 

.16  1.15 

ELIZABETHPORT 

2.04 

.18   .25 

T     .03 

.05 

,30 

.06 

.03 

1.09   (OS 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.37 

.67 

.02 

.03 

.05 

.10 

2.50   T 

FLEMINGTON  I  N£ 

3.31 

.27   .30 

,10 

.10   T 

.08   T     .02 

.26 

.17 

.05 

.06 

T          T 

T     .12 

T 

.28  1.48   T 

FORTESCUE 

2.07 

.20   .26 

.45 

.04 

1.12 

FREEHOLD 

2.52 

.15   .42 

T 

.10 

.03        .05 

.55 

.05 

.05 

T 

.15   .97 

GREENWOOD  LAKE 

4.00 

.85 

.10 

.10 

.10   .12 

.05   T 

.24 

.10 

.04 

.04 

T 

.23 

2.00   .03 

HAMMONTON  2  NNE 

2.91 

.17  1.06 

.27 

.02 

1.39 

HIGH  POINT  PARK 

2.92 

.94 

.18 

.06 

.05 

.11 

.02 

1.56 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.31 

.25   .36 

T 

.10 

.05        .04 

.34 

.06 

T 

.03 

T 

•11   .97 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.43 

.37   .60 

T 

.06 

T           .17 

.05 

T 

T 

.03 

.15  1.00 

IRVINGTON 

2.12 

.l*.   .25 

,01   .08 

.04 

.02        .15 

.02 

.07 

,02 

T 

.03 

1.25   .04 

JERSEY  CITY 

2.09 

.22  .t*'^ 

,09 

.03 

,0T        ,09 

.09 

.05 

.01 

.05 

.02 

•  93 

LAMBERTVILLE 

_ 

_ 

_ 

_ 

.04        T 

.37 

.07 

.02 

.07 

•32  1^46 

LAURELTON  I  £ 

3.09 

.75   .28 

.02 

.06 

.29 

.01 

.02 

.01 

.05 

••42   •ll 

LAYTON  3  NH 

3.04 

.07   .96 

.05 

.05   I     .04 

.07 

.08 

.06 

T 

.09 

•  19  U31 

LEESBURG  STATE  FARM 

3.34 

,38   .67 

1.05 

•    1.24 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.54 

.57 

,04 

.08 

.08 

T 

.33 

.07 

.01 

.01 

.07 

2.28   T 

LONG  BRANCH              R 

2.37 

•AO   .17 

.04 

.12 

.04        .21 

.01 

.07 

T 

T 

.01 

U25   •09 

LONG  VALLEY 

3.54 

.28   .A6 

.10 

.06 

.18 

.12 

.16 

.10 

.15 

1.17 

MACOPIN  INTAKE 

4.09 

,92 

,02 

.03 

.07 

.01 

.34 

.09 

.02 

.03 

.20 

i.it 

mamwah 

3.85 

.5* 

,13 

.07 

.08 

.03   .01 

.33 

.06 

.02 

.01 

.24 

l.iO      •Ol 

MANVILLE 

3.95 

,30   .32 

.72 

.02 

T           .36 

T 

.16 

.03 

T 

2^02 

MARLTON  1  W 

2.05 

.53   .30 

.04 

.05 

.05 

.20   .88 

MAYS  LANDING 

RECORD  MISSING 

MIDLAND  PARK 

4.13 

.15   .45 

.14 

.09 

.02        .62 

.08 

.02 

.06 

.12 

2.36   .02   I 

MILLVlLLE 

3.10 

1.32   .06 

.40 

1.22   .10 

MILTON 

4.31 

1.15 

,03 

.05 

.11 

.03 

.42 

.16 

.06 

.09 

.21 

2.00 

MOORE STOWN 

2.42 

•    1,20 

.04 

.07 

.02 

T 

.02 

1.07 

MORRIS  PLAINS 

3.70 

.73 

.03 

.03 

.06 

T 

.20 

T 

.10 

.01 

T     T 

.18 

2.35   •Ol 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.97 

.11   .22 

.07 

.07 

T     T     .18 

T 

.06 

T 

.01 

T 

.02 

1.18   .05   T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.33 

.25   ,29 

T 

.06 

T          T 

.25 

.11 

.02 

.02 

.02 

T    1.32 

NEW  MILFORD 

3.46 

,14   .30 

.16 

.02 

.40 

.04 

.06 

2.16   •!• 

NEWTON 

3.99 

1.08 

.02 

.01 

.16 

.03   T 

.35 

.12 

.03 

.01 

•  18 

2^00 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.80 

.88 

.12 

.05 

.06 

.04 

.34 

.11 

.05 

.!• 

U96 

OLOWICK 

3.25 

T     .51 

.02 

T 

T     T 

.29 

T 

.19 

.05 

T 

.16 

2^03 

ORANGE 

3.52 

.78 

.20 

.32 

.08 

.05 

2^09 

PATERSON 

3.40 

,47 

,03 

.15 

.06 

.01 

.33 

.07 

.01 

T 

T 

T 

2.27   t 

PEMBERTON  3  E 

2.53 

.35   ,78 

.09 

.06 

.09 

.02 

.03 

.16   .95 

PHILLIPSBURG 

- 

T     ,62 

T 

I          T 

.u 

.25 

T 

T 

.20 

.20   - 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.97 

.75 

.09   T 

,05 

.26 

.04 

.06 

1.72 

PLAINFIELO 

2.73 

.20   .34 

.06 

.07 

T     T     .32 

.13 

.01 

.02 

T 

T 

.78   .80 

PLEASANT  RUN 

2.99 

.12   .26 

.11 

.08   .02 

.01   T 

.25 

.04 

.12 

.03 

T 

T     .03 

.09 

.01  1.80 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.35 

.29   .16 

.03 

.43 

.09 

T 

T 

1.30   .04 

RAHWAY 

1.89 

,20   .23 

T 

.05 

T           .13 

.02 

.08 

.01 

T 

1.10   .07 

BiDGEFlELD 

2.86 

.19   .46 

.20 

.04 

T           .18 

T 

T 

,05 

.01 

.06 

W43   ^22 

RINGWOOD 

3.66 

.67 

T 

.03 

.07 

.03 

.34 

T 

.09 

.05 

.09 

.11 

U98 

SANDY  HOOK  LBSTA 

2.14 

,16   .35 

.01 

.05 

.12 

.01 

.27 

.12 

.01 

U04 

SHILOH 

2.18 

.33   .52 

.02 

,08 

.13 

T 

T 

•  05  U05 

SOMERVILLE 

3.22 

,12   ,30 

.03 

.11 

.03        T 

.24 

.15 

.03 

.07 

.06 

2^02   •Ot 

SPLIT  ROCK  POND 

3.88 

.80 

.02 

.03 

,09 

.66 

.12 

.04 

.05 

.25 

uao 

SUSSEX  3N              // 

3.18 

.60 

.13 

T 

.18   .03 

.06 

.10 

.11 

.03 

.02 

.01 

.09 

l.t2   T 

SWEDESBORO  S  NW 

2.47 

.13   ,76 

.03   T 

.09 

.05 

.03 

T 

T 

T 

T    l^Ji 

TOMS  RIVER 

3.15 

,26   ,78 

.07 

.30 

•20  1.52 

TRENTON  2 

2.71 

,28   ,36 

•  U 

.04          .34 

.01 

.06 

.03 

.04 

T 

.01 

1.37   .04 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.97 

.22   .26 

.06 

I 

.01        .27 

T 

.04 

.01 

.02 

T 

T 

1.00   .06 

TUCKERTON 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

2.89 

.17   .75 

.01 

.02 

.43 

.02 

T 

1.49 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.61 

,75 

.02 

.02 

,05   ,02 

.02 

.29 

.06 

.01 

T 

.20 

2.17 

WERTSVILLE 

3.15 

.41 

.03 

.02 

,10   .01 

.07   .02   .10 

.05 

.18 

.05 

.03 

.02 

2.06 

WESTFIELD 

2.48 

•      .42 

• 

♦ 

.38 

.08 

1.53   .07 

WOODCLIFF  LAKE           R 

3.85 

.69 

.20 

.03 

.62 

.04 

.17 

2.04   .04 

WOODSTOWN 

2.56 

.31   .82 

.05 

T           ,17 

.03 

T 

.02 

T 

T 

T    1.16 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1958 


^"y  Of  Month 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  HAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2    NNE 

HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  I  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELO 

SANDY  HOOK  LBSTA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


62   53   49 
«2   <i6 


57   56 

50   *0 


63   47 
38   40 


65   62   50 


56   43 
35   36 


66   56   44 

47   40   37 


59   58 

41   40   36 


36   32   36 

59   55   46 
41   40   37 


MAX 
MIN 


61   63 
37   37 


60   57 
37   47 


64   66   66 


60   64   65 
30   31   38 


49   61 
36   34 


47   62 
29   30 


59   61   63 


48   61 
33   27 


61   64   61 


54   55 
37   40 


62   60 
30   36 


62   65 
33   39 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


53  54  59 

37  30  46 

52  54  58 

38  36  48 

53  55  61 
35  29  44 

58  57  62 


33   26   38 


34  25  29 

55  55  63 

42  29  45 

61  52  55 

31  21  41 


65   50 
42   39 


36   29   29 


42   38   37 


45   38   36 


37  35  38 

62  49  47 

37  37 

60  45  52 

35  29  32 

60  56  53 

38  41  37 

68  59  46 

47  37  37 


40   30   35 


63   49   50 
38   37   38 


66   56   55 
36   35 


62   45 

38   37   37 


56   62 

41   48   37 


58   52   55 


50   64 
36   38 


60   65   62 


62   66   63 


60   64 

30   33 


65   60   60 
31   34   49 


60   65 
38   38 


61   66   62 
34   36   43 


51   61   65 
33   30   38 


64   65 
39   41 


57 

54 

29 

21 

52 

55 

40 

30 

64 

53 

44 

30 

34   26   36 


53   54 
36   23 


53   51   58 
40   36   44 


56   55 
29   24 


52   50   60 
28   18   35 


66   56   56 


52   51 

30   20 


65   55 
46   28 


53   54 
36   27 


62   63 

33   24 


62   67   64 

31   33   47 


60   66 
34   32 


62   64   65 

33   40   45 


57   62   66 


58 
39 

52 
28 

59 

30 

51 
22 

67 
40 

55 
31 

56 

42 

56 
24 

60 
34 

60 
30 

55 

35 

56 
26 

54 
33 

66 

29 

55   62 
38   39 


65   62 
40   46 


53   57   62 


56   65 
36   45 


50   54   61 


50   54 
43   43 


57   63 
42   41 


59   51   55 


55   55   61 


60 
38 

65 

40 

53 
38 

58 
39 

60 
37 

63 
39 

55 

38 

SO 
37 

61 

33 

56 
38 

59 

40 

52 

40 

53 
38 

57 
42 

62 
42 

47 
35 

50 
39 

55 
35 

56 

37 

60 
41 

51 
38 

55 
36 

61 
40 

57 
36 

65 
39 

60 
46 

62 
45 

66 

40 

61 
39 

52 

37 

58 
37 

63 
38 

53 
34 

53 
40 

58 
31 

46 

31 

50 
40 

69 
46 

60 
36 

63   51   65 
39   43   43 

53   64   65 


59   60 
35   40 


59   67   63 
43   41   51 


61   49   59 
35   37   41 


55   60   61 


57   49   60 
31   36   38 


53   65 
44   46 


58   68   67 


57   61 
40   45 


64   61   60 
41   45   49 
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56   61 
38   40 


53   57 
41   41 


56   61 
40   42 


51   54 
42   39 


55   60 
40   40 


56   62 

38   42 


60   71   69 


65 
54 

63 

56 

62 
52 

65 

52 

68 

41 

65 
48 

61 
50 

55 
48 

72 
38 

68 
54 

65 
53 

56 

50 

50   56   58 
39   39   42 


49   60 
38   43 


60   51   60 


56   47   58 
39   37   39 


42   41   43 


40   49 
49   62 


59   60 
45   50 


54   56   61 


57   63 
37   39 


63   57   62 
51   51   65 


54   48   59 


61   55   61 
47   47   52 


61   57 
49   51 


57   55 
62   49 


59   55   60 
50   48   51 


58   52 
46   46 


58   53   59 


62   52 
46   50 


61   54 
51   49 


55   52 
48   48 


57   54   59 
50   47   49 


57   54   62 


53   52 
48   43 


60   56   62 


62   57   56 


56   54 
46   48 


68   60 
66   50 


52   44   45 


58   54   60 


61   52   51 


60   55   62 


57   54   60 
50   47   50 


56   53 

52   47 


63   60   58 
50   46   50 


66  58  51 

44  37  36 

66  5  8  51 

44  40  38 

62  60  53 

46  36  38 

68  62  61 

54  31  40 

54  5  7  48 

52  32  42 

62  59  57 

53  33  39 

63  60  63 

53  36  43 

61  61  59 

54  32  42 

65  60  55 

53  47  49 

69  61  59 
51  34  37 


62   60   54 
52   35   42 


62   64   60 

54   40   44 


69   51 
36   41 


58  36  40 

65  54  54 

50  33  33 

62  57  52 

51  36  40 

62  58  50 

49  30  37 

60  58  46 

44  41  42 

60  59  52 

50  32  44 

64  59  53 

41  33  33 

58  63  53 

42  23  38 

69  57  55 

50  32  45 

62  63  61 

54  39  44 

64  58  50 

46  40  40 

59  58  52 
49  30  30 

62  66  62 

57  34  40 


60   60   58 
53   29   40 


62   60   51 
49   39   42 


61 

58 

55 

50 

36 

41 

59 

59 

58 

61 

34 

39 

63 

63 

60 

54   40   41 


63   59   52 


61   62   58 
49   36   35 


60   61   54 
57   34   42 


60   59   56 
51   41   45 


32  22  40 

50  54  61 

36  35  40 

52  54  66 

34  25  38 

50  49  68 

30  21  37 

47  48  52 

30  21  30 

49  48  48 
32  21  25 

62  55  65 

36  25  38 

50  48  51 
29  19  30 

51  55  52 


48   45   48 
32   20   24 


50   52   62 
33   25   34 


50   50   65 
34   25   35 


50   49   50 
29   20   22 


48   51   65 


63   42 
42   28 


50   60   42 
34   42   32 


19 

27 

51 

65 

26 

40 

53 

55 

24 

38 

50 

52 

20 

31 

52 

64 

24 

36 

55 

67 

18 

36 

47 

61 

31 

37 

52 

67 

22 

33 

50 

70 

19 

34 

46 

60 

14 

25 

54 

63 

24 

39 

60 

51 

24 

34 

50 

66 

27 

39 

46 

59 

17 

30 

50 

58 

25 

34 

53 

65 

26 

35 

48 

56 

20 

30 

53 

64 

30 

37 

52 

66 

23 

36 

45 

47 

20 

24 

50 

51 

28 

32 

55 

66 

20 

39 

54 

57 

22 

31 

5? 

65 

22 

33 

50 

61 

25 

35 

51 

59 

33 

42 

66   46 
37   28 


60   56 
32   31 


47   34 
29   30 


45   61 
25   32 


56   53 
35   32 


50   61 
23   30 


56   54 
49   36 


44   50 
24   29 


56   38 
35   30 


55   52 
34   30 


40   42 
24   30 


51   50 
24   29 


59   53 
33   29 


69   67   60 


40   48 
27   23 


60   57   52 


59   49 
28   24 


56   52   50 


48   49 
21   22 


63   61   56 

30   29   30 


60   57   58 


61   43   33 
25   30   18 


60   42   33 
30   32   19 


22   30   18 


31   32   22 
21   27   14 


37   52   34 
20   28   16 


37   58   36 
17   28   16 


30   34   22 


18   26   12 

40   40   37 


60   62   35 


40   54   34 
2  2   29   12 


39   47   35 
16   29   15 


24  30  18 

39  63  37 

24  32  19 

33  40  33 

20  22  6 

46  61  36 

22  30  17 

62  63  36 

16  30  16 

45  44  30 

30  30  17 

39  43  36 

20  29  18 

60  36  30 


17   17   14 


53   50   34 
22   30   19 


50 

53 

40 

62 

36 

30 

33 

23 

31 

16 

60 

39 

60 

43 

29 

41 

27 

26 

29 

18 

50 

45 

37 

34 

27 

27 

25 

17 

16 

13 

51 

57 

40 

60 

39 

32 

33 

28 

33 

20 

56 

40 

63 

39 

28 

34 

22 

22 

24 

18 

45 

52 

39 

51 

34 

26 

31 

20 

29 

14 

56 

40 

62 

44 

26 

40 

32 

29 

24 

17 

54 

52 

44 

62 

36 

32 

30 

23 

30 

16 

45 

48 

36 

39 

31 

26 

30 

18 

26 

13 

50 

52 

42 

62 

36 

29 

31 

26 

26 

15 

59 

64 

51 

63 

36 

31 

24 

19 

29 

15 

48 

49 

34 

40 

34 

33 

31 

23 

23 

15 

53 

40 

62 

36 

30 

29 

31 

21 

31 

17 

52 

40 

59 

43 

27 

39 

26 

25 

24 

17 

52   55   40 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

MIN 

62 

43 

55 
42 

53 

37 

61 

40 

62 

42 

62 

46 

55 
43 

54 
26 

59 
45 

52 

41 

60 
36 

64 

40 

60 
40 

72 
42 

65 
50 

62 
52 

55 
46 

61 
54 

63 
52 

59 
36 

52 

41 

52 
32 

52 
26 

66 
44 

64 

31 

54 
32 

51 
30 

52 
26 

59 

30 

37 
18 

57.9 
39.1 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

be 

38 

44 
36 

51 
37 

61 
33 

65 

31 

61 

43 

53 

30 

53 
23 

56 

40 

53 
41 

55 

40 

60 
36 

50 
34 

57 
40 

60 
40 

57 
49 

53 
46 

56 
50 

60 
50 

56 
31 

50 
36 

48 
30 

50 
19 

63 
31 

55 
27 

50 
30 

49 
26 

55 
19 

41 
30 

35 

15 

54.0 
34.6 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

66 

1.0 

55 
33 

41 
33 

50 
32 

59 
32 

64 
32 

59 

33 

50 
24 

50 
25 

56 
40 

49 
40 

53 

40 

56 

35 

49 
36 

60 
39 

60 
45 

52 

44 

51 
43 

59 

50 

59 
32 

60 
32 

47 
30 

46 
20 

47 
23 

56 
26 

46 
25 

46 
30 

37 
20 

39 
25 

32 
12 

52.0 
32.4 

TRENION  2 

MAX 
MIN 

60 

46 
38 

49 
36 

61 
34 

64 
37 

62 

42 

53 
36 

54 
29 

60 
41 

54 
40 

55 
36 

60 
41 

54 
40 

61 
43 

62 

46 

56 
46 

54 
45 

60 
51 

60 
44 

56 
36 

52 

37 

48 
31 

52 
24 

65 
35 

47 
27 

54 
32 

43 
26 

62 
24 

42 
26 

31 
16 

54.7 
36.3 

TRENTON  we  CITY 

MAX 
MIN 

57 
45 

45 
39 

50 
37 

61 

40 

64 

41 

60 
45 

53 
39 

52 

35 

60 
43 

51 
42 

55 
41 

60 
44 

54 
46 

64 
45 

63 
52 

57 
49 

54 
47 

61 
53 

61 
46 

59 

41 

51 
41 

46 
36 

53 
30 

66 
36 

45 
31 

55 
37 

36 

30 

64 
26 

38 
25 

26 
17 

54.2 
39.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

64 
36 

54 
41 

54 
38 

61 
34 

65 
35 

62 
46 

55 
44 

53 
27 

60 
43 

54 

41 

57 
36 

63 
43 

62 
36 

70 
37 

66 

46 

62 
52 

62 

63 
53 

60 
34 

54 
41 

51 
31 

54 
23 

67 
43 

63 
31 

49 

51 
31 

52 
22 

60 
30 

38 

18 

58.5 

37.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

73 
63 
44 

.11 
88 

158 
49 
47 

.06 
28 

150 
56 
40 

72 

.24 
82 
60 
35 

.08 
41 

.08 
43 
63 
37 

.02 
4 

.12 
39 
63 
51 

.05 
9 

.25 

214 

55 

47 

.10 
19 

.09 
58 
54 
32 

.02 
34 

,09 
70 
61 
53 

.04 
12 

.12 

124 

55 

41 

.05 
12 

.13 

124 

53 

36 

.05 
71 

.15 
93 
60 
43 

.07 

54 

.06 
26 
54 
44 

.08 
21 

.06 
28 
67 
46 

8 

60 
66 
51 

6 

71 
53 
49 

3 

.09 
47 
58 
52 

. 
22 

.05 
52 
62 
56 

2 

.06 

119 

68 

52 

9 

1 

.09 
72 
57 
35 

54 

.18 

122 

52 

42 

22 

66 

37 

17 

53 

21 

32 

35 

60 

71 

983 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

1 

Depth 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

59 

50 

49 

53 

55 

55 

53 

50 

53 

50 

52 

52 

48 

52 

54 

53 

52 

55 

56 

52 

50 

48 

46 

50 

46 

47 

45 

47 

45 

37 

50.4 

HIN 

47 

46 

45 

43 

45 

46 

43 

41 

45 

45 

43 

44 

45 

48 

50 

52 

50 

52 

49 

46 

43 

40 

36 

42 

40 

42 

35 

35 

37 

31 

43.6 

2  INCHES 

MAX 

56 

51 

48 

51 

53 

53 

52 

50 

51 

49 

49 

51 

48 

51 

53 

53 

52 

55 

56 

51 

49 

46 

45 

49 

45 

47 

43 

47 

45 

39 

49.6 

MIN 

48 

47 

47 

45 

46 

49 

45 

42 

45 

46 

44 

45 

45 

48 

49 

52 

50 

52 

50 

47 

45 

42 

39 

43 

41 

44 

37 

47 

39 

33 

45.1 

4  INCHES 

MAX 

55 

51 

48 

51 

53 

53 

53 

43 

51 

49 

49 

51 

48 

52 

53 

53 

52 

55 

56 

51 

49 

47 

45 

49 

45 

47 

43 

48 

45 

39 

49.7 

MIN 

49 

47 

47 

45 

46 

49 

46 

44 

45 

46 

44 

45 

45 

48 

49 

52 

51 

52 

50 

47 

45 

43 

39 

43 

41 

44 

38 

47 

39 

33 

45.3 

8  INCHES 

MAX 

53 

53 

51 

51 

51 

53 

51 

49 

50 

50 

49 

49 

48 

50 

52 

53 

53 

54 

55 

53 

51 

47 

47 

48 

48 

46 

44 

45 

45 

42 

49.7 

MIN 

53 

50 

49 

48 

49 

51 

49 

48 

47 

48 

47 

47 

47 

49 

50 

52 

51 

52 

53 

50 

48 

47 

43 

45 

45 

44 

43 

41 

42 

38 

47.6 

16  INCHES 

MAX 

57 

58 

55 

52 

52 

52 

53 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

53 

52 

49 

49 

48 

49 

47 

47 

47 

46 

45 

51.0 

HIN 

55 

55 

52 

50 

51 

51 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

50 

51 

52 

52 

52 

53 

52 

51 

49 

47 

47 

47 

47 

45 

45 

45 

42 

49.6 

32  INCHES 

MAX 

57 

57 

56 

55 

54 

55 

55 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

52 

51 

52 

51 

50 

50 

50 

48 

53.0 

MIN 

56 

56 

55 

54 

53 

53 

S3 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

51 

50 

51 

50 

48 

48 

47 

47 

51.7 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  reference  i 


1   follovlog  Sti 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
NOVEMBER    1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

: 

: 

: 

- 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

; 

-_ 

- 

-_ 

- 

-_ 

-_ 

- 

- 

- 

: 

I 

- 

; 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FliBINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAURELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

1 

1 

1 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.1 

.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RIDGFflELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  Dotes  following  Station  Index, 
-    109    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 
NOVEMBER    1958 


P«cka  PoDd ,   Pa . 


7^ 


HatftBorav,    Pk. Q 


^     Hl^  Point  Park  rj^  •  ^^    ^ 


/ 


X 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


Osslnlng  Sing  Sing, 
0"*Sj^'"D  Water  Works,  H.  T, 


#   BraocbTllle 
O 

—  'ijjrfoi 

R 1  ngwDod^\.       -^ 

/         O* 

//  Hahvah 
^  / 

.        Charlotteburg  Wanaque    Raynond    Dan 
Oak  Ridge  Res  q  '     ^  (^    J 


7STB   MXRIDIAM  TIHB   ZONE 


X 


^.. 


iciifT 


-o        o 

PleasaDtvlllfl,   H.    Y. 


Valhalla   2  B,   N.    T. 

o 


AWoodcllff   Lake    Dobbs  Fy.  ,    M.    Y. 


,/    O  ^ (  All.^.l.     »      I    *>^    -O- 

^^^I^.  7"     '   "°      ""°P'"    ■«->..     \^ „p  ..■.!.„.   pJrk       ^; 

A                                  •  O                                   \                          \    New   miford            I    »      . 

^.                            y               apUt  Bock  Pond               <                       /                 (h     \             M 

Vi  I               Paterson         *■                 /           ^ 

._          ,/  Little   Falls    1    E           .ri                                      1^^^ 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  .  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

u, 

OBSERVATION 

9 

M 

< 

TIME  AND 

2 

o 

g 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

it 

o 

3 

1 

1 

i 

^ 
£ 

ALLCHOALE 

isioo 

BERGEN 

*1  02 

74  oe 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

ATLANTIC  CUT  MB  *P 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

58 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

ATLAHTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

10 

MID 

MIO 

STATE  MARINA 

AUOUBON 

03A6 

CAMOEN 

39  5* 

75  04 

50 

IIP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0526 

BURLINGTON 

39  37 

7*  26 

20 

6P 

H 

N.Y,  FORESTRY  SVC 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

74  52 

49 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

*0  10 

7*  02 

19 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

*0  50 

75  05 

289 

5P 

5P 

H 

MISS  C.  S.  HIXSON 

BERLIN  1  W 

39  *8 

74  57 

150 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

blackmells  hills 

08*7 

SOMERSET 

10 

*0  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOOmON  2  SE 

0907 

MORRIS 

*0  5* 

74  24 

200 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

BOUND  BROOK  1  H 

0927 

SOMERSET 

10 

*0  33 

7*  33 

20 

BA 

AMERICAN  CYANAMID  CO 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

*1  09 

7*  45 

570 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

*0  0* 

7*  53 

12 

6P 

PUBLIC  SVC  E  *  G  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

*1  07 

7*  30 

10*0 

eA 

NEWARK  WATER  DEPT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

*0  *5 

7*  21 

160 

9A 

9A 

9A 

C0*M0NWEAI.TH  WTR  CO 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39  2B 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  NAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

38  54 

5P 

C 

N.WEST  MAGNESITE  CO 

CEDAR  GROVE 

ESSEX 

*0  52 

7*  13 

400 

8A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

C 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARLOTTEBURG 

1562 

PASSAIC 

*1  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT 

CHATMAH 

1590 

MORRIS 

*0  ** 

74  23 

EOWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH  5  S 

1596 

BURLINGTON 

39  ** 

90 

5P 

5P 

INACTIVE   5/58 

CLArrON 

1708 

GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

H 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

*0  36 

74  55 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

39  *1 

75  30 

12 

HID 

DU  PONT  DE  NEMOURS 

ELIZABETH 

Z«** 

UNION 

*0  *0 

74  1* 

33 

5P 

UNION  CO  PARK  COMM 

ELIZABETHPOftT 

2652 

UNION 

40  39 

74  12 

30 

MID 

C 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEX  FELLS  SEBV  BLDG 

2768 

ESSEX 

*0  50 

74  IB 

250 

8A 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

*0  31 

74  51 

13* 

5P 

5P 

H 

DONALD  YOUNG 

FOPTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  1* 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

7*  17 

194 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSeORO 

3291 

GLOUCESTER 

39  *2 

150 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

GREAT  MEADOWS  <.  N 

3*16 

WARREN 

ftO  56 

74  55 

5*0 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

*1  09 

7*  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

MACKENSACK 

3572 

BERGEN 

*0  53 

7*  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

KAMNONTON  2    NNE 

3662 

ATUANI IC 

39  39 

65 

BA 

H.  HUBBARD  PARKHUOST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

*)  16 

7*  *0 

N.  J.  DEPT.  OF  CONS. 

HIGMTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

*0  16 

7*  31 

100 

BP 

BP 

H 

JAMES  R.  PICKERING 

HIGHTSTOWN  PUHPING  STA 

3956  IMERCER 

10 

*0  17 

74  32 

75 

c 

OEPT  WATER  +  SEWAGE 

INDIAN  NILLS  2  W 

*229  BURLINGTON 

39  *6 

74  47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTwtSTLE 

IRVINGTON 

*260 

ESSEX 

*0  *3 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

*0  ** 

74  04 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

LAMBERTVILLE 

*6  35 

HUNTERDON 

*0  22 

74  57 

75 

6P 

6P 

H 

£.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

*0  0* 

74  07 

20 

MID 

MID 

C  H 

GEORGE  G.  WADDILL 

LAYTON  3  NW 

*735 

SUSSEX 

*l  15 

74  51 

460 

6P 

6P 

H 

A,  M.  DEPUE 

leesburg  state  FARN 

*762 

CUMBERLAND 

39  1* 

10 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  falls  1  E 

*8eT 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY  WTR  COMM 

LONG  BRANCH 

4967 

MONMOUTH 

*0  18 

73  59 

MID 

MID 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

:o 

40  48 

74  46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  BABKMAN 

LUMBER TON 

5055 jeuRLlNGTON 

39  56 

74  48 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

41  01 

74  24 

58* 

9A 

NEWARK  WATER  OEPT 

MAHWAH 

510* 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

ID 

40  33 

7*  34 

50 

MID 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

52** 

MONMOUTH 

^ 

40  20 

74  14 

120 

c 

6ER0W  BRILL 

STATION 


4ARLT0N  1  W 
(AYS  LANDING 
1IDLAN0    PARK 


NEW 


GILFORD 


NEWTON 

RIDGE    RESERVOIR 
OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 

PEMBERTON    3    E 
PMILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG    BRIDGE 
PLAINFJELO 

PLEASANT    RUN 

PRINCETON   WATER    WORl 

RIDGEFIELO 

RINGwOOD 

SANDY    HOOK    LBSTA 

SHILOH 
SOMERVTLLE 
SPLIT    ROCK    POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX    3    N 


Ituckerton 

jVINELAND 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

WATCHUNG 
IwERTSVlLLE 

'  iwESTFIELD 
WOODCLIFF    LAKE 
MOODSTOWN 


'*252 

BURLINGTON 

ATLANTIC 

5503 

BERGEN 

5576 

CUMBERLAND 

5597 

MORRIS 

5728 

BURLINGTON 

ESSEX 

6062 

MIDDLESEX 

61*6 

BERGEN 

6177 

SUSSEX 

PASSAIC 

65*4 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   60°  on  the  5th  at  Belleplain 
Lowest  Temperature:   -10°  on  the  11th  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   2.73  inches  at  Belleplain 

Least  Total  Precipitation:   0.74  inch  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.35  inches  on  the  29th  at  Atlantic 

City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   7.7  inches  at  Branchville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  9th  at 

Ridgef ield 
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JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
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28.6 
27.6 
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1.67 
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.60 
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l.»9 

.03 
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.07 
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•  10 

FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 

1.57 
1.61 

1.37 
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.50 
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1.72 
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.19 
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1.12 

T 
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.06 

- 

•  06 
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1.40 

.07 
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T 

•  15 
.12 
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1.30 

.16 

.48 
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.14 
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.60 

JERSEY  CITY 

1.01 

.24 

.76 

.05 

.04 

.10 

.02   T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

1.53 

.05 

.97 

.04 

.15 

.01 

.24 

LAURELTON  1  E 

RECORD  MISSING 

.07 

LAYTON  3  NW 

1.06 

.02 

•  JO 

•  46 

7 

.24 

T 

.04 
.88 
.26 

LEESBURG  STATE  FARM 

2.25 

.48 

7 

•  13 

.07 

.04 

•  08 

.61 

LITTLE  FALLS  1  E 

1.25 

.66 

.01 

.11 

.17 

LONG  BRANCH              R 

1.99 

.07 

.99 

.01 

.06 

.10 

.02   .07 

.09 

.01 

•  57 

T 

LONG  VALLEY 

1.01 

0.10 

.71 

.15 

0.30 

0.10 

•  45 

MACOPIN  INTAKE 

1.25 

.60 

.05 

.24 

.16 

•  03 

.17 
•  11 

MAHWAH 

1.14 

.59 

.01 

.24 

.16 

.03 

MANVILLE 

1.63 

.22 

.43 

.08 

0.30 

.60 

MARLTON  1  W 

1.51 

.01 

.94 

.03 

T 

•  05 

.40 

T     ,86 

•  19 

.08 
.30 

MAYS  LANDING 

2.12 

.20 

.36 

7     .40 

MIDLAND  PARK 

1.05 

.20 

.42 

.13 

.01 

.05 

•03   .02 

MILLVILLE 

1.29 

.10 

.36 

.02 

.05 

.09 

T 

•  04 

,67 

MILTON 

1.14 

.55 

.05 

.14 

.25 

.15 

MOORE STOWN 

1.41 

.93 

.02 

T 

7 

•  03 

.43 

.21 

J 

MORRIS  PLAINS 

i.ie 

7 

.42 

7 

.15 

.16 

7 

.04 

T 

NEWARK  HB  AIRPORT       R 

1.45 

•  16 

.49 

.08 

7 

7     .11 

.23 

7 

.04   .02 

T     T 

•  32 

•  10 

•  20 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.67 

7 

.92 

.05 

.19 

•  04 

.41 

NEW  MILFORO 

i.oa 

.12 

.50 

•  10 

.02 

.10 

■  04 

NEWTON 

.«5 

.41 

7 

.14 

.14 

•  02 

.14 
.18 
.28 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.34 

.44 

•  04 

.23 

.22 

T     .03 

OLOWICK 

1.20 

.62 

7 

.11 

.18 

•  01 

T 

ORANGE 

1.43 

.70 

.08 

.32 

•  03 

.30 

PATERSON 

" 

.85 

.03 

.29 

•  08 

- 

PEMBERTON  3  E 

1.40 

.05 

.80 

.04 

.02 

7 

•  07 

•  26 

.16 
•  40 

PHILLIPSBURG 

3.S7 

1.97 

7 

.12 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

.89 

.43 

.02 

.04 

T 

.20 

PLAINFIELO 

1.76 

.06 

.80 

.12 

• 

.21 

.05 

.32 

.20 

PLEASANT  RUN 

1.34 

.48 

.04 

.08 

.15 

.12 

•  47 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.37 

.17 

.71 

.01 

.02 

.10 

•  10 

.26 

RAHWAY 

1.42 

.22 

.61 

.04 

.12 

.08 

.03   .02 

.49 

.01 

RIDfiEFIELO 

1.96 

.28 

.70 

.08 

.05 

•  20 

•  12 

T 

.52 

•  01 

RINOWOOD 

1.10 

.53 

.02 

.22 

•  19 

.03 

.19 

SANDY  HOOK  LBSTA 

2.49 

.01 

1.30 

.07 

•  19 

.01 

•  19 

.01 

•  75 

.04 

SHILOH 

1.34 

.01 

.60 

.02 

.03 

T 

•  38 

.30 

T    • 

50MERVILLE 

1.26 

T 

.70 

.07 

•  14 

.05 

.30 

SPLIT  ROCK  POND 

1.15 

•  56 

.03 

.21 

•  20 

•  02 

.13 

SUSSEX  3N              // 

.90 

•  42 

.29 

•  19 

.03 

T 

.01 

SWEOESBORO  5  NW 

1.32 

.66 

.04 

.01 

.01 

T 

.60 

TOMS  RIVER 

1.04 

.77 

•07   •OS 

.12 

TRENTON  2 

1.53 

.17 

.85 

.07 

7 

.04 

.08 

.05 

•  27 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.16 

.25 

.56 

.03 

7 

.06 

.03 

•  06 

T 

•  IT 

TUCKERTON 

RECORD  MISSING 

VINELANO 

1.53 

.53 

.04 

7 

.04 

.07 

.01 

,84 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.22 

.60 

.02 

.24 

.14 

•  04 

.18 

WERTSVILLE 

1.56 

.01 

.88 

.02 

.06 

.15 

•  01 

•43 

WESTFIELD 

1.28 

.22 

.50 

.13 

•  38 

.05 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.15 

.16 

.38 

.15 

.20 

•  06 

•  20 

WOODS TOWN 

1.52 

.02 

.78 

.04 

D^05 

.43 

•  20 

Notes  Pollovlng  Station  ladez 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1958 


btation 

Day 

Ol  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  KB  *P 

MAX 
HIN 

39 

15 

40 
21 

46 
25 

49 
40 

57 
35 

37 
21 

29 
19 

31 
20 

35 
21 

25 
11 

26 

12 

30 
12 

30 
8 

27 
2 

28 
13 

26 
13 

43 
12 

37 
21 

46 

16 

46 
15 

28 
12 

32 

6 

52 
32 

45 

30 

30 

16 

32 
13 

39 

7 

48 
26 

44 
39 

54 
32 

38 
20 

37.7 
18.8 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

36 
22 

40 
24 

48 
29 

48 
40 

55 

34 

36 

21 

29 
18 

31 
22 

34 
21 

25 

17 

28 
15 

28 
18 

30 
18 

27 
18 

27 
15 

26 
16 

41 
22 

38 
22 

41 
26 

39 

17 

27 

15 

35 
14 

48 
34 

43 
29 

29 
16 

30 
15 

35 

20 

42 
30 

40 
37 

52 

33 

38 
26 

36.4 
22.7 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

37 
20 

41 
27 

39 
27 

46 
38 

57 
33 

35 
22 

30 
18 

32 
22 

34 
21 

25 

16 

23 
12 

33 
16 

32 
22 

28 
16 

29 
19 

29 

17 

43 
20 

40 
28 

47 
22 

41 
17 

30 
15 

30 
9 

54 

25 

47 
29 

3b 

15 

34 

16 

40 
14 

50 
28 

42 

37 

55 
33 

38 
24 

37.8 
21.9 

9ELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

3S 
12 

38 
19 

44 
24 

49 
41 

60 
40 

55 

29 

30 
18 

32 
20 

35 
23 

32 
15 

25 
9 

33 
16 

32 

5 

30 
-  I 

27 
23 

28 
3 

45 
6 

41 
21 

43 
14 

43 
30 

34 

7 

31 

3 

48 
22 

45 
36 

37 
16 

34 

7 

40 
6 

49 
24 

48 
41 

56 

39 

52 
25 

39.8 
19.1 

BElvIOERE 

MAX 

HIN 

3» 
lA 

41 
24 

33 
25 

37 
30 

48 
34 

37 
25 

25 
16 

29 

17 

29 
18 

23 
6 

20 
1 

26 
9 

29 
11 

24 

4 

21 
19 

26 

12 

43 
16 

37 
16 

44 
18 

43 

18 

27 
8 

27 

4 

43 
21 

46 
31 

34 

11 

33 

10 

36 

8 

46 

17 

44 
32 

51 
30 

37 
.18 

34.6 
16.9 

BOONTON  2  SE 

MAX 
HIN 

26 
IB 

33 

21 

39 
24 

36 
27 

40 
34 

50 
30 

31 
It 

30 
19 

30 
20 

30 
11 

24 
0 

21 

1 

30 
14 

30 

4 

27 
9 

26 
16 

28 
14 

35 
21 

36 

17 

42 

20 

28 

7 

26 

4 

27 
8 

44 
22 

37 
9 

20 
10 

34 
9 

37 
10 

50 
20 

42 
35 

53 
19 

33.6 
15.8 

BURLINGTON 

MAX 
HIN 

37 
19 

42 
25 

39 
27 

45 
33 

57 
37 

45 
24 

30 
19 

34 
21 

37 
22 

36 
15 

34 
11 

35 
15 

35 
19 

32 
16 

32 
22 

28 
18 

41 
20 

40 
26 

46 
21 

42 
23 

27 
18 

27 
8 

46 
21 

48 

33 

34 
12 

34 

13 

39 
12 

48 
26 

47 
36 

54 

36 

41 
23 

39.1 
21.7 

CANOE  BROOK 

HAX 
HIN 

26 

14 

35 

21 

40 
21 

37 
26 

42 
36 

S3 
28 

31 
17 

29 
17 

31 
15 

30 
0 

24 
-  3 

21 

5 

30 
6 

30 

1 

27 
12 

27 

3 

28 

11 

38 
19 

36 

12 

46 

19 

28 

6 

27 

5 

29 

10 

45 
19 

40 
11 

24 

9 

36 
12 

41 
16 

51 
25 

41 
35 

53 
19 

34.7 
14.4 

CAPE  MAY  3  ■ 

HAX 
HIN 

41 
20 

40 
31 

53 

33 

57 

24 

32 

27 

38 
26 

34 
22 

27 
16 

31 
19 

31 
28 

31 
18 

31 
22 

43 
15 

38 
28 

43 
24 

41 
30 

31 
21 

31 
16 

47 
28 

45 
35 

36 

2C 

41 
19 

38 

16 

46 
29 

46 
39 

45 
26 

39.2 
24.4 

CMARL0TTEBUR6 

HAX 
MIN 

24 

11 

32 

19 

37 
21 

36 
24 

40 
33 

50 
26 

29 

14 

28 

15 

28 

15 

29 

7 

21 
-  8 

19 
5 

29 
6 

28 
-  2 

25 
-  2 

25 

13 

26 

11 

35 
19 

34 
12 

43 

13 

25 

4 

20 
6 

36 

10 

46 
33 

35 

IS 

4 

33 

3 

40 

53 

It 

40 
32 

49 

15 

32.7 
12.5 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

35 
17 

40 
27 

39 
24 

45 
34 

57 
39 

43 
26 

29 
18 

30 
22 

29 
22 

26 

16 

22 
12 

32 
16 

30 
18 

28 
14 

28 
19 

27 
14 

39 
21 

42 
27 

43 
23 

42 

20 

30 
12 

29 

7 

51 
23 

48 
26 

32   33 
14   12 

41 
11 

53 

25 

49   53   35 
37   35   25 

37.4 
21.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

35 
17 

45 
24 

39 
26 

44 
36 

55 

38 

54 
25 

33 
14 

35 
19 

34 
21 

27 
17 

24 
16 

34 

17 

33 
16 

29 
9 

30 
23 

30 
17 

40 
16 

40 
24 

46 
IB 

44 
13 

30 
10 

29 

17 

46 
22 

43 
31 

33   36 
11   10 

41 
12 

52 
21 

43   55   44 
36   36   21 

38.8 

20.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

HAX 
HIN 

30 
12 

30 
20 

32 
18 

35 
20 

40 
22 

28 

14 

22 
12 

24 
16 

48 
14 

34 
10 

25 
1 

22 
3 

24 
9 

26 

e 

24 
10 

25 
12 

29 

14 

29 

20 

35 
24 

38 
25 

28 

6 

30 
6 

28 
6 

36 
20 

35   26 
18    t 

35 
8 

.  3« 

1! 

50   43   50 
20   32   25 

32.4 
14.5 

FLENINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

36 
11 

40 
23 

35 
19 

43 

30 

53 
31 

43 
21 

28 
15 

29 
15 

29 
17 

22 
6 

20 
-  3 

35 
11 

29 
8 

26 
1 

25 
19 

27 
14 

38 
12 

36 
21 

47 
12 

38 
19 

28 

5 

27 

3 

48 
IS 

46 

31 

31 

1 

37   42 
8    4 

54   43   54   41 
15   35   31   19 

36.5 
IS. 5 

FREEHOLD 

HAX 
MIN 

36 
20 

39 
27 

41 
26 

44 
38 

55 

39 

53 
24 

31 
16 

31 
IB 

31 
19 

24 
11 

24 

5 

30 
16 

30 
16 

29 
10 

26 
19 

28 

13 

41 
15 

37 
22 

47 
21 

40 
22 

27 

10 

27 

5 

52 
20 

47 
32 

32   34   40 
11   11   13 

52   42   53   40 
25   35   36   21 

37.5 
19.9 

HAHMONTON  7    NNE 

MAX 
MIN 

26 
17 

38 
24 

41 
25 

45 
30 

45 
39 

58 
29 

49 
18 

35 
22 

31 
23 

33 
14 

25 

7 

24 
10 

32 
16 

33 
9 

27 
24 

26 
12 

28 
15 

44 
23 

39 
22 

43 
28 

32 

9 

31 
9 

31 
16 

55 
35 

41   24   35 
15   13   11 

48   57   42   53 

15   40   38   24 

37.8 
20.4 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

30 
B 

28 
14 

38 
18 

32 
20 

35 
29 

38 
20 

24 
9 

25 
9 

25 
11 

27 

2 

17 
0 

14 

4 

20 
9 

25 
8 

22 

7 

22 

10 

29 

17 

32 

20 

38 

8 

32 
-  2 

20 
-  1 

35 

2 

42 
26 

38   18   29 
-  3    2    8 

38   44   45   45 
IS   18   28    8 

30.2 
10.9 

HIGHTSTOWN  1  N 

HAX 

MIN 

35 
17 

40 
27 

38 
24 

43 
34 

55 
39 

55 

24 

30 
17 

31 
19 

30 
22 

25 
11 

22 

4 

30 
15 

30 
16 

26 
6 

27 
20 

27 
12 

41 
16 

37 
22 

47 
22 

41 

24 

29 

10 

28 

5 

51 

21 

4« 
33 

33   34   38 

12   10   12 

50   44   54   40 

24   35   37   21 

37.4 
19.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

HAX 
HIN 

37 
1* 

40 
20 

40 
20 

45 
38 

57 
39 

42 
22 

29 
18 

30 
20 

33 
20 

25 
14 

23 

5 

32 
14 

31 
13 

26 

6 

27 
15 

27 

8 

43 

11 

38 
20 

46 
15 

41 
20 

29 

7 

29 
0 

58 

21 

46 
31 

32   34   40 
13    9    4 

54   43   54   38 
21   36   37   21 

37.8 
17.8 

JERSEY  CITY 

HAX 
HIN 

33 
20 

40 
28 

39 
30 

41 
35 

53 
34 

34 
20 

30 
18 

29 
21 

31 
20 

24 
14 

23 
12 

27 
17 

30 
20 

26 
18 

27 
19 

28 

17 

38 
21 

35 

27 

44 
27 

39 
14 

26 

13 

25 
11 

44 
26 

40 
21 

20   31   37 
12   13   16 

47   40   49   36 
32   25   33   21 

34.4 
21.2 

LAM8ERTVILLE 

HAX 
HIN 

36 
15 

40 
24 

36 
22 

43 
33 

54 
39 

46 
23 

30 
18 

30 
19 

31 
22 

25 
10 

21 
3 

33 
12 

32 
11 

25 
6 

27 
19 

29 

15 

38 
14 

38 
20 

46 
16 

41 
20 

28 

10 

29 

5 

50 
23 

47 
32 

33   35   40 

14   10    9 

61   44   S3   40 
21   35   32   21 

37.1 
18.5 

LAURELTON  1  E 

HAX 
MIN 

LAYTON  3  NW 

HAX 

HIN 

30 

7 

38 
25 

30 

17 

39 
26 

45 
28 

42 
IB 

30 
12 

28 
13 

30 
11 

23 
-  3 

22 
-10 

28 

7 

28 

2 

23 
-  5 

27 
19 

28 

5 

30 
15 

36 
24 

44 

30 

40 
14 

27 

4 

25 
-  5 

43 

20 

36 
25 

28   33   33 

4-2-1 

50   40   50   40 
12   25   26   15 

33.6 
12.2 

LEESBUR6  STATE  FARM 

HAX 
HIN 

36 
15 

37 
20 

42 
24 

44 
36 

55 
37 

55 
28 

43 
18 

39 
21 

45 
23 

43 
15 

30 
14 

29 
18 

30 
19 

30 
18 

25 
22 

26 

20 

40 

35 

18 

40 

38 
23 

28 
14 

29 
5 

45 
20 

45 

3! 

38   37   37 
16    9   18 

47   42   52   50 
26   38   37   25 

39.1 
21.8 

LITTLE  FALLS  1  E 

HAX 
MIN 

30 

la 

36 
24 

42 
26 

39 

30 

42 
36 

55 
29 

36 
19 

32 
19 

32 
22 

33 
12 

27 

2 

22 
10 

32 
12 

33 
6 

28 

21 

29 

7 

31 
IS 

38 
25 

39 

18 

44 
23 

29 

9 

29 

7 

32 

13 

46 

28 

44   33   36 

10   10    9 

40   51   42   54 
13   29   35   20 

36.7 
IS.l 

LONG  BRANCH 

MAX 
HIN 

3B 

20 

40 
32 

45 
29 

42 

40 

53 

37 

37 
20 

30 
19 

30 
21 

30 
17 

23 
11 

26 
9 

30 
20 

30 
19 

35 

14 

34 
14 

27 
14 

44 
17 

38 
26 

46 
24 

41 
18 

28 
13 

27 
9 

54 
29 

40 
22 

23   34   41 
14   13   16 

47   41   50   35 
29   38   35   25 

36.7 
21.4 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

33 
12 

39 
23 

32 
20 

41 
30 

48 
35 

45 

20 

29 

IS 

30 

10 

31 
18 

25 

7 

20 
-  5 

31 
12 

32 
6 

27 
-  3 

28 
8 

31 
11 

35 
12 

36 

11 

43 
10 

35 

U 

27 

4 

28 
2 

43 
22 

40 
21 

34   44 
18   10 

38 
3 

45   44   51   42 
15   27   28   22 

36.7 
14.0 

NILLVILLE 

HAX 
MIN 

28 

IS 

S9 

17 

41 
26 

46 

31 

46 
40 

SB 

38 
20 

31 
18 

33 
23 

35 
17 

26 
12 

25 

14 

34 
15 

32 
8 

28 

17 

28 
14 

30 
13 

45 

40 
19 

45 
21 

35 

12 

30 
8 

36 

52 
34 

44   34 
16   12 

35 
11 

41 

n 

53   46   54 
39   26 

38.3 
19.1 

NOORESTOKN 

MAX 
MIN 

37 
19 

41 
24 

38 
26 

46 
38 

57 
33 

34 
20 

32 
19 

30 
23 

32 
20 

24 
13 

22 
10 

33 
IS 

32 
19 

29 

10 

30 
20 

28 

IS 

41 

20 

40 
24 

47 
21 

38 

16 

29 
12 

30 
6 

53 
28 

42 
23 

26   35 

15   14 

39 
15 

5C 
26 

41   53   37 

37   31   21 

37.0 
20.6 

MORRIS  PLAINS 

HAX 
MIN 

27 
13 

33 
20 

40 
23 

36 

27 

42 
36 

SO 
28 

29 
16 

30 
17 

31 
16 

32 

9 

26 

-  2 

19 

3 

32 
11 

31 

4 

26 
21 

28 
13 

29 
12 

34 

20 

38 

14 

42 
21 

27 
6 

26 

5 

29 

8 

45 
24 

3S 
5 

22 

13 

35 

7 

31 

18 

51 
21 

40   62 
35   19 

34.2 
15.9 

NEWARK  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
20 

41 
31 

39 
29 

44 
37 

56 
36 

36 

21 

30 
19 

32 
22 

31 
18 

25 

13 

24 
12 

30 
18 

32 
20 

30 
16 

30 
It 

30 
18 

41 
22 

39 
28 

47 
24 

39 
16 

27 

13 

29 

12 

46 
25 

41 
20 

23 
12 

37 
15 

42 
17 

50 
25 

43 
34 

53 

33 

38 
22 

36.8 
21.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

35 

16 

38 
26 

38 
25 

43 
33 

55 

38 

53 

23 

28 
16 

28 
18 

30 
20 

26 

10 

24 
S 

31 
15 

30 
15 

28 

9 

28 
21 

28 
15 

40 
15 

38 
23 

47 
20 

43 
22 

28 

10 

26 

6 

49 

20 

47 
33 

35 

12 

33 

10 

38 

11 

48 

22 

44 
34 

54 

36 

44 
20 

37.3 
19.3 

NEWTON 

HAX 
HIN 

25 

13 

32 
18 

37 
22 

33 

25 

36 
32 

49 
26 

27 
IS 

27 
15 

27 
17 

28 

7 

22 
-  6 

18 
-  3 

23 

6 

28 

-  2 

25 

2 

24 
12 

26 

10 

33 

21 

34 
15 

42 
16 

22 

2 

24 

-  1 

26 

3 

42 
26 

36 

7 

18 
9 

32 
5 

36 
6 

47 
1! 

37 
30 

48 
16 

31.1 
12.2 

MTERSON 

HAX 
HIN 

27 

le 

34 
23 

42 
26 

3* 

27 

42 
34 

54 

27 

33 

17 

31 
19 

33 
19 

32 

11 

25 

8 

22 
12 

31 

15 

32 

14 

29 

20 

34 
20 

38 

20 

36 
26 

39 

23 

46 
22 

29 

10 

29 
9 

32 

10 

45 
29 

39 

10 

28 

11 

36 

15 

42 
24 

50 
32 

42 
32 

53 

19 

36.2 
19.4 

PEHeERTON  3  E 

HAX 
HIN 

3« 

14 

43 
24 

42 
20 

45 

38 

57 
39 

56 
23 

31 
17 

30 
19 

32 
21 

25 

14 

23 

6 

31 
14 

32 

13 

28 
5 

28 
18 

28 
12 

.44 
13 

39 
21 

48 
17 

42 
22 

30 
9 

29 

1 

58 

20 

51 
33 

34 
14 

33 

7 

41 
6 

52 
24 

45 
38 

56 
35 

41 
22 

39.1 
It. 7 

PHILLIPSBURG 

HAX 
MIN 

J5 

IS 

37 
25 

34 
24 

50 
33 

53 

32 

52 

25 

SI 
17 

28 
18 

30 
25 

26 

10 

23 

1 

30 
10 

30 
14 

27 
5 

28 
22 

28 

14 

34 
17 

37 
24 

44 

16 

44 
19 

28 
8 

28 
6 

44 
20 

43 
33 

36 

12 

34 
11 

39 
8 

48 
18 

48 

30 

46 
33 

43 
20 

37.4 
18.2 

PLAINFIELD 

HAX 
HIN 

36 
16 

42 
27- 

39 
26 

44 
33 

54 
36 

33 
28 

31 
17 

32 

20 

32 
22 

27 
11 

23 
3 

33 
15 

32 
13 

29 

7 

2t 
24 

30 
15 

40 
15 

40 
26 

46 
17 

33 

26 

30 
10 

28 

7 

46 
21 

42 
34 

25 
12 

36 

10 

42 

10 

52 

20 

42 
35 

57 
33 

39 
22 

36.9 
19.7 

mOGEFIELO 

MAX 
MIN 

34 

20 

41 
28 

39 
27 

46 
36 

52 

35 

3S 

21 

32 

18 

32 

20 

23 
15 

25 

9 

25 
8 

30 
16 

31 
17 

29 
11 

28 

16 

30 
16 

39 
19 

39 
28 

43 

25 

39 

15 

28 

11 

27 
9 

42 
27 

39 

IS 

22 

11 

35 

9 

40 
19 

49 
25 

42 
34 

60 
28 

36 
21 

35.5 

19.7 

SANOY  HOOK  LBSTA 

HAX 
HI' 

38 

20 

43 
31 

46 

28 

45 
34 

52 

38 

55 

29 

33 

20 

33 

2: 

40 
21 

39 
20 

28 

2 

31 
19 

30 
21 

32 

20 

32 
19 

34 

17 

40 
17 

40 
28 

44 
23 

45 
22 

42 
23 

43 
13 

42 
22 

43 

33 

w 

36 

17 

39 
22 

47 
22 

44 
34 

48 
35 

54 
23 

40.7 
22.9 

;  Relerence  No'es  Following  Stotion  | 
-    xl7     - 


CONTINUED 

1 

JA 

IL 

Y  ■ 

i'E 

Mi 

>E1 

iA'l 

Ui 

{Ei 

3 

NEW  JERSEY 
DECEMBER  1958 

Day 

Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHILOH 

MAX 
HIN 

37 
17 

«0 
25 

39 
26 

*5 
36 

57 
39 

49 
26 

28 

le 

33 
21 

34 
24 

28 
16 

23 
12 

33 
15 

32 
19 

'  28 
10 

27 
21 

28 
12 

42 
16 

39 
25 

44 
20 

39 
23 

31 
13 

53 

22 

46 
33 

34 

15 

35 
12 

38 

14 

52 

26 

48 

37 

55   43 

37   24 

>«.4 

21.4 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

35 
15 

39 

30 

35 
22 

*4 
33 

53 
39 

46 
21 

29 

17 

30 
18 

30 
20 

27 

7 

21 
-  1 

32 
9 

29 
9 

26 
3 

26 
14 

27 
9 

37 
14 

36 
22 

46 

13 

40 
13 

27 

7 

45 

20 

44 
30 

30 
11 

34 

11 

39 

7 

52 
18 

42 
35 

52   39 
37   20 

36.0 
17.0 

SUSSEX  3  H 

MAX 
MIN 

24 
12 

31 
19 

36 

20 

32 
23 

37 
32 

48 
26 

28 

15 

19 
14 

28 
15 

29 
5 

20 

-  4 

18 
-  3 

23 

7 

28 
3 

-. 

24 
12 

26 
15 

33 

20 

34 
20 

42 
20 

24 

4 

25 

2 

40 
23 

35 

5 

18 
-  2 

32 
9 

36 

10 

47 
18 

37   48 

27   14 

30.6 
12.5 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

35 

IS 

*1 
25 

38 
25 

35 

55 

33 

37 
18 

30 
16 

32 
19 

32 
16 

24 
11 

22 
8 

31 
13 

31 
17 

27 
11 

27 
14 

28 
15 

41 
19 

38 
23 

46 
22 

41 
14 

29 

12 

51 
25 

43 
22 

25 
12 

34 

10 

37 
15 

51 
25 

41 
34 

31   20 

35.8 

18.9 

TRENTON  NB  CITY 

MAX 
MIN 

35 
21 

*0 
31 

39 
29 

45 
38 

57 
34 

34 
20 

28 
18 

30 
22 

30 
18 

23 
14 

22 
11 

30 
16 

30 
20 

27 
16 

28 
18 

27 
18 

41 
23 

39 
28 

47 
25 

41 
16 

27 
15 

52 
29 

43 
20 

24 
15 

34 
15 

38 

18 

50 
30 

42 

37 

54   37 
32   23 

36.2 
22. 0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

37 
17 

42 
21 

40 
22 

46 
38 

58 

39 

53 

25 

29 
18 

31 
22 

34 
22 

29 

17 

24 
11 

33 
15 

32 
15 

28 
9 

29 
21 

28 
12 

45 
15 

39 
22 

47 
17 

41 
23 

30 
12 

29 

5 

56 

22 

49 
32 

36 

18 

35 

11 

40 
10 

11 

48 

37 

56   42 
36   25 

39.3 

20.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

VAX 

■  IN 

33 
31 

38 
32 

36 
32 

40 
36 

45 
38 

39 
32 

32 
30 

31 
30 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
30 

32 
32 

33 
31 

33 
31 

33 
30 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

31 
29 

32 
28 

33 
30 

33 
31 

32 
27 

33 

27 

32 
27 

35 
30 

34 
31 

34 
31 

34 

31 

34.0 
31.1 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

33 
32 

37 
33 

36 
33 

39 
36 

42 
38 

40 
37 

37 
34 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
31 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 
30 

32 
32 

32 
30 

31 
30 

32 

30 

33 
31 

32 
32 

32 
31 

34 
31 

34.0 
32.4 

4  INCHES 

MAX 
IdIN 

34 
32 

37 
33 

36 
33 

39 
36 

42 
39 

41 
38 

39 
36 

36 
36 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
31 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
31 

32 

31 

32 
32 

32 
31 

32 
30 

32 
30 

33 
31 

32 
32 

32 
31 

34 

31 

34.2 
32.6 

8  INCHES 

UAX 
HIN 

38 
36 

37 
36 

37 
36 

40 
37 

44 
40 

tl 

40 
39 

39 
38 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
33 

35 
34 

35 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

33 
32 

36 
33 

36.0 
34.6 

16  INCHES 

UAX 
HIN 

43 

41 

41 
40 

40 
39 

41 
39 

44 
40 

43 
42 

45 
44 

44 
43 

41 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
36 

38 
36 

38 
36 

38 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

35 
35 

37 
35 

38.8 
37.4 

32  INCHES 

HAX 
HIN 

47 
46 

46 
44 

45 
43 

44 
43 

46 
43 

46 
45 

46 
45 

45 
44 

44 

43 

43 
42 

43 
42 

43 
41 

42 

41 

42 
41 

42 
41 

41 
40 

41 
39 

41 
39 

41 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

40 
38 

39 
38 

40 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

40 
37 

42.0 
40.6 

Measured  under  Kentucky  BXuegrass.   Instrumentation:   Copper-cons tan tan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
DECEMBER    1958 


Day  oi  month 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.8 

1.0 
4 
.3 

3 
.2 

1.3 
3 

.1 

4 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

1.4 
4 

3 

1.0 
3 

4 

4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

.5 

.5 

_ 

_ 

_ 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

2.5 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

.5 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

3.5 
4 

4 

4 

3 

3 

1.0 
3 

T 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

1  . 

1 

.2 

1 

1 

.9 
2 

.1 
2 

2 

1 

1 

T 

HIGHTSTOTO  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

1 

1 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

LAYTON  3  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

1.7 
2 

T 

2.6 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

.2 
2 

2 

2 

2 

T 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2 

2 

.2 
2 

.8 
3 

3 

3 

3 

3 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

3.0 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

T 

T 

MOORE  STOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

.8 
1 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

3.0 

T 

- 

.5 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.1 

3.4 
4 
.3 

2 
.3 

T 
2 
.2 

1 

1 

.5 
T 

.3 

1 

1 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

2 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

2.5 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

3.5 
4 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.5 
2 

_ 

. 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 

.7 
1 

1 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

• 

3.0 
3 

2 

2 

2 

.5 
1 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.7 
3 

2 

2 

1 

.5 
2 

T 
2 

1 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

5.0 
5 

3 

2 

2 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2 

2 

1 

.5 
2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

.3 

1 

T 

T 

T 

.6 
T 

1 

T 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reieience  notes  ioUowlng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Tem 

peiarute 

recip 

ilalion 

5    « 
<   S 

2  i 
<  1 

< 

III 

1 

X 

S 

a 

, 

® 

a, 

• 

s 

No,  of  Days 

1 

III 

ssl 

s 
I 
o 

1 

Snow,  SImt 

No  ol  Dan 

Station 

MSK 

Mm 

1 

II 

1 

1 

o 

s 

o 

• 

5  t, 

•1 

8  , 

hi 

hi 

JUNE    1958 

SHILOH 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

AUGUST    1958 

TUCKERTON 

82.3 

62.6 

72.4 

90 

16+ 

49 

19 

0 

2 

0 

0 

0 

10.40 

5.00 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

OCTOBER   1958 

TUCKERTON 

66.1 

A3.  8 

55.0 

80 

17+ 

30 

27+ 

317 

0 

0 

5 

0 

5.80 

1.70 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

JUNE   1958 

SHILOH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,12 

T 

,86 

,08 

1.16 

. 

AUGUST   1958 

TUCKERTON 

1.50 

.60 

1,40 

,60 

.40 

s.oo 

.60 

.10 

.20 

10.40 

OCTOBER   1958 

TUCKERTON 

1,30 

,30 

.60 

,40 

1.70 

1.50 

5.80 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

? 

station 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

JUNE   1958 

SHILOH 

MAX 
MIN 

74 
53 

73 
58 

69 
56 

75 
54 

74 
53 

78 
55 

83 
58 

90 
68 

80 
60 

82 
58 

86 
59 

87 
63 

- 

AUGUST  1958 

TUCKERTON 

UAX 

87 

82 

80 

85 

82 

83 

86 

88 

85 

89 

87 

81 

83 

82 

90 

90 

79 

79 

80 

80 

85 

85 

80 

SO 

80 

70 

75 

70 

86 

82 

80 

82.3 

MIN 

58 

58 

58 

64 

62 

57 

80 

72 

59 

62 

69 

63 

67 

71 

70 

64 

55 

57 

49 

50 

66 

65 

55 

66 

67 

64 

58 

59 

64 

59 

68 

62.5 

OCTOBEE  1958 

TUCKERTON 

MAX 

64 

58 

60 

65 

72 

67 

65 

73 

74 

80 

72 

61 

55 

75 

78 

80      80 

72 

63 

62 

58 

61 

75 

75 

65 

54 

54 

50 

55 

60 

66 

66.1 

HIN 

47 

40 

50 

50 

50 

32 

30 

39 

50 

57 

43 

32 

32 

47 

50 

57      57 

46 

34 

38 

48 

50 

49 

55 

49 

42 

30 

39 

40 

38 

36 

43.8 

Climatological  Data  Table: 

Atlantic  City  WB  AP 


Climatological  Data  Table: 
Phillipsburg 


Dally  Precipitation  Table: 
Phillipsburg 


CORRECTIONS 
MONTH:   JULV  1958 


month:   NOVEMBER  1958 


Correct  as  follows:   temperature  departure 
from  long-term  average,  +2.6;  precipita- 
tion departure  from  long  term  average, 
+7.22. 


Total  precipitation  should  be  *. 
Total  precipitation  should  be  *. 


See  Refeience   Notes  Following   Station   Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1958 


MBtBMOrBS,  P*. Q 


O  Port  Jervis,  N.  Y. 


Gardnervllle,  N.Y. 


^T~  ""ton   M.coplQ  InTake  l^      ^ 


split  Rock  Poad 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


I 
ke         Osslning  Sing  Sing,  K.  \ 

O  ^3l4"ern  tmter  Works,  M.  Y. 
It  1  ng*ood^^.   -O- 


7STH  MERIDIAN  TIHE  ZOKE 


Cbarlotteburg  lanaqu'e  p-iyaood  Daa   ^^ 
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30.7 
29. 5M 
30.5 


32, 5M 

31.7 

30.6 


31.2 
53.9 
52.7 
52.5 


50.6 
52. 5M 
46.2 


53,3 
52.3 
50.2 


33.3       -    1.5 


25.2 
27,6 
29.4 


57.0      - 

59.8 

58.3      -    1,6 


65.8 
66.2 
&6.9 
66.2 


64.6 
67.1 
66.0 


-  4.6 

-  3.6     77.1 

-  3.4    75 


72.6 

70.0 
74.1 


71.7 
73,4 


64.1 
66.3 
66.6 


49.6 
56.4 
51.1 


54.6 
46.4 
52.  B 


49.0 
47.3 
49.1 


44*5 
47.4 
46.6 


29.6 
29.9 
29.5 


52.3 
52.9 
52.9 
50.8 


6.9 
5.6 

6.7 


52.6 
52.1 
49.1 


27. 4H 
29.1 
2B.« 
29.9 


1.7 
55.4 

1.4 


1.8 
3.0 


-   6.0      51.9 


1.5 

2.6 

1.8 


-   9.0      46.7 


-    5.9      52.4 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  February ,  March , 
June,  July,  August  and  in  December  issues  of  this  publication  for 
1958. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  IIVER  ST  FOSEST 

BELLEPLAIN 

5 

:  It 
:  5 

2 

J4 
21 
95 
63 

BELHAR 
BELVIDERE 
BERLIN  1  w 
BLACKKELLS  HILLS 
BOONTON  2  SE 

7 
5 
5 

28 
12 
53 
01 

BOUND  BROOK  1  H 
BRANCMVILLE 

4 
3 

82 
94 

8URLINGT0N 
CAHISTEAR   RESERVOIP 
CANOE    BROOK 

CANTON 

CAPE    MAT    3    W 

CEDAR    GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 


5    S 


CMATSWORTM 

CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZA8ETHP0RT 

ESSEX    FELLS    SERV    BlOG 

FLEMINGTON    1     NE 

FORTE SCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
HAHHONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK. 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN    MILLS    2    W 

IRVINGTON 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 
LAUREL TON    1    E 
LAYTON    3    NW 

LEESBURG    STATE    FARM 
LITTLE    FALLS    1     £ 
LONG   BRANCH 
LONG   VALLEY 
HACOPIN    INTAKE 

MAHHAH 
MANVILLE 
MARLTON    1    W 
HAYS    LANDING 
NIDLAND    PARK 

MILLVILLE 
MILTON 
MOORE S TO MN 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    wB    AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP    5TA 

NEW    MILFORD 

NEWTON 

OAK    RIDGE    RESEPVOIR 

OLOWtCK 

ORANGE 
PATER50N 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPS6UR6 
PH1LLIPS6UR6  BRIDGE 

PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RID6EF1ELD 

RINGWOOD 

RUHYON 

SANOr  HOOK  LBSTA 

SMILOH 

SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDE SBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

trenton  wb  city 

tuckerton 

vineland 

manaoue  raymond  dam 

wertsville 
westfielo 

IKWDCLIFF    LAKe 
HOODSTOWN 


DIVISIONAL    AVERAGES 


NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


5,211      2.*5 


U50 
l.<»9 
1.37 


-  ,10 
1.A2 
-1  .78 


.67 
3.19 
1.27 


1.25 
2.11 


1.55 
1.62 


5.651      2.79 


6.67 
5.80 
6.57 


6.67 
6.31 
5.46 


4.29 
S.4B 
4.46 


3.21 
1.90 


2.63  3.94 
1.75  4.61 
2.07       5.22 


5.81 
3.26 
3.S4 


1.94 

3.44 

-  .46 

2.1- 

2.92 

-  .81 

3.08 

3.20 

-  .84 

2.57 

2.34 

-1.66 

3.29 

-  .76 

2.95 
1.83 
2.34 
2.45 
1.84 

2.21 


2.40 
3.19 
1.88 


1.85       3.13 


-1.45 

-  .26 

-  .04 


10.92!      7.22 


6.83 

7.19 
7.03 


5.41 
3. S3 

4.04 

7.59 
7.21 
4.81 
4.83 
4.63 


3.02    -1.94 


2.78 
-1.99 


2.241 

2.681  -1.82 

.60    -1 

.58    -1.56 
-1.40 

10.71 

-2.29 
-  .26 
-2.54 


1.91 

2.65 

3.13 

-1.61 

4.04 

7.4! 

8.51 

.87 

5.33 

.67 

4.59 

10.40 

8.47 

4.55 

-1.51 
-  .1 
-1.38 


4.40 
3.58 
4,96 


-    .45:    3.99 


6.73      2.68 

7,82      4,41       fl.87|      3.96 


1.26    -1.1 

i,oo[ 

1.29*  -2,23 


1.291  -2.»6 


67.17 
E54.9S 
E69,27 
E58.93 


E5l.f2 

E61.82 

51.69 

49.44 

44.09 
46.17 
45.42 
52.15 
49.66 

49.85 

E56.10 

56.31 

53.39 

£50.83 


2.1 
3.46 


2.00 

1.67 
1.37 
1.49 
1.57 
1.61 

1.37 


-1.37       1.40 


62.90 
49.76 

E44.64 
55.08 

49. 
E48.92 
50.30 
51.13 
51,70 

56.17 
62.03 
E50.45 
47.48 


2.09    -1.32 


1.53E 
4.56 
1.92 


2.37    -1.57 


1.81    -1.37 


-2.5 
-1.55 
-1.7 


6.85 

5.48 


1.97    -I.IJ 


2.33    -1.30 


3.02 

1.95 

-    .39 


1.43 
1.13 
1.40 


47.84 
53.38 
E46.14 
E60.41 
48.76 

60.01 

50.25 

52.48 

E4e.56 

E57.25 

49.82 

E57.62 
56.74 

£61.87 
50.71 

E57.00 
55.01 
50.13 
51.41 
45.47 

E49.8I 
44.67 
45.44 
55.42 
49.55 

56.55 

E52.08 
60.01 


4.78 
5.64 


10.34 
1.03 
13.71 


7,05 

2.51 

5.76 
.50 


3.44 
16.37 
5.13 


2.79 
2.16 


50.00 
50.93 
42.84 
51.28 
71.24 

53.82 

45,46 

E69.15 

56.53 


7.54 
4.72 
3.15 


1.56 

1.28^ 

1.15    -2.37 

1.52 


4.98       1.71 
5,66      2.56 


3 


47.78 

64.39 

E49.65 


49.97 
55.95 
60.20 


See  Reference  Notee  Following  station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW    JERSR 
1958 


Number  of  days 

Last  spnng  Ttiiwitwum  of 

First  <all  minunum  of 

between  dates 

16' or 

20' or 

24' or 

28' or 

32*  or 

32' or 

28' or 

24"  or 

20"  or 

16*  or 

t 

1 

1 

i 

1 

Slabon 

1 

^ 

1 

. 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 
o 

I 
o 

i 

S 

1 

5 

d 

(D 

d 

a 

■a 

Q. 

g 

s 

d 

a 

S. 

i 

1 

i 

1 

d 

a 

o 

i 

a> 

d 

a 

S 

d 

a 

0 

X 

Q 

^ 

(3 

a 

H 

s 

e2 

& 

l_ 

& 

1 

Q 

(2 

Q 

^ 

(3 

^ 

^ 

& 

(2 

a 

A 

to 

8 

s 

CO 

ATLANTIC    CITY    WB   AIRPORT 

93 

7-  3 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

. 

11-   8 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-30 

18 

12-   1 

15 

ATLANTIC    CITY 

90 

7-   3 

7 

2-17 

2-19 

15 

2-19 

15 

2-23 

24 

■2.-1Z 

24 

4-    9 

32 

11-27 

32 

11-30 

19 

11-30 

19 

11-30 

19 

12-11 

15 

295 |284 

280 

280 

232 

AUDUBON 

94 

7-31 

3 

2-18 

2-19 

12 

2-19 

12 

2-24 

24 

3-29 

28 

4-   9 

30 

11-   8 

29 

11-23 

25 

11-30 

18 

11-30 |18 

12-10 

16 

294 1284 

279 

239 

213 

BELLEPLAIN 

93 

7-31+ 

-  4 

1-10 

2-21 

12 

2-23 

20 

3-18 

22 

4-   8 

28 

4-10 

30 

11-  4 

31 

11-   8 

25 

11-23 

21 

11-30 

18 

12-   1 

12 

283 

280 

250 

214 

208 

BELVIDERE 

96 

7-  2 

-  3 

2-11 

2-23 

16 

2-23 

16 

2-23 

16 

4-   9 

26 

4-14 

31 

10-   6 

30 

11-   8 

26 

11-23 

21 

11-30 

14 

11-30 

14 

280 

280 

273 

213 

175 

BOONTON    2    SE 

90 

7-27+ 

0 

12-11 

2-20 

13 

2-23 

19 

3-   9 

24 

4-10 

28 

5-10 

32 

10-   6 

26 

10-   6 

26 

11-23 

21 

11-28 

20 

11-30 

16 

283 

278 

259 

179 

149 

BURLINGTON 

96 

7-31 

5 

2-17 

2-19 

13 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-18 

28 

4-10 

32 

11-   4 

32 

11-23 

25 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-10 

15 

294 

282 

282 

250 

208 

CANOE   BROOK 

92 

7-   5+ 

-  6 

1-10 

2-21 

10 

2-21 

10 

3-24 

22 

4-10 

26 

5-14 

32 

10-   6 

25 

10-   6 

25 

11-   8 

21 

11-23 

19 

11-30 

16 

282 

275 

229 

179 

145 

CAPE   MAY    3    W 

92 

7-   5 

8 

2-17 

2-17 

8 

2-19 

17 

2-19 

17 

- 

- 

11-25 

32 

11-30 

22 

11-30 

22 

12-   1 

20 

12-11 

16 

297 

285 

284 

_ 

- 

CHARLOTTEBURG 

90 

7-   3 

-11 

2-12+ 

2-20 

11 

2-24 

19 

4-   9 

24 

5-10 

28 

5-14 

29 

9-12 

32 

10-   6 

27 

10-14 

23 

11-23 

20 

11-30 

12 

283 

272 

188 

149 

121 

CHATSWORTH    5    S 

_ 

- 

. 

- 

2-21 

15 

2-24 

20 

3-17 

24 

3-29 

27 

4-10 

31 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CLAYTON 

92 

7-31+ 

3 

2-17 

2-21 

16 

2-23 

20 

2-24 

22 

3-24 

28 

4-    9 

29 

11-   8 

29 

11-23 

25 

11-28 

22 

11-29 

19 

12-10 

16 

292 

279 

277 

244 

213 

ELIZABETH 

94 

7-   1 

3 

2-18 

2-21 

13 

2-23 

17 

2-23 

17 

4-   9 

28 

4-10 

30 

11-   8 

29 

11-23 

25 

11-28 

24 

11-30 

17 

12-   7 

14 

289 

280 

278 

228 

212 

ESSEX   FELLS    SERV    BLDG 

94 

7-  3 

-   2 

2-19+ 

2-22 

16 

2-24 

18 

3-   9 

22 

4-   9 

26 

4-10 

32 

10-   6 

27 

10-   6 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

12 

281 

272  1259 

180 

179 

FLEMINGTON    1    NE 

95 

7-  2 

-   3 

12-11 

2-21 

11 

2-23 

18 

4-   4 

24 

4-10 

26 

5-10 

29 

10-   6 

27 

10-   6 

27 

11-   8 

21 

11-23 

19 

11-28 

16 

280 

273 

218 

179 

149 

FREEHOLD 

93 

7-31 

1 

2-17 

2-21 

15 

2-23 

18 

3-9 

24 

4-   9 

27 

4-10 

30 

10-   6 

31 

11-23 

26 

11-28 

24 

11-30 

18 

12-   7 

16 

289 

280 

264 

228 

179 

HAMMONTON   2    NNE 

95 

8-   1 

5 

2-18 

2-22 

16 

2-23 

19 

3-13 

24 

3-30 

28 

4-11 

32 

11-   8 

30 

11-23 

24 

11-23 

24 

11-30 

19 

12-10 

14 

291 

280 

255 

238 

211 

HIGH    POINT    PARK 

93 

7-   2 

-   7 

2-19+ 

4-   9 

16 

4-   9 

15 

4-10 

24 

4-10 

24 

4-13 

32 

10-   2 

32 

10-   6 

25 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

6 

235 

228 

227 

179 

172 

HIGHTSTOWN    1    N 

93 

7-   3+ 

3 

1-13 

2-21 

14 

2-23 

20 

2-23 

20 

4-    9 

28 

4-10 

30 

10-   6 

31 

11-   8 

28 

11-23 

24 

11-30 

17 

12-10 

11 

292 

280 

273 

213 

179 

INDIAN    MILLS    2    W 

94 

7-11 

-   2 

1-10 

2-21 

12 

3-18 

20 

3-29 

24 

4-10 

27 

4-14 

31 

10-    6 

29 

11-   8 

23 

11-   8 

23 

11-23 

18 

12-   1 

14 

283 

250 

224 

212 

175 

JERSEY    CITY 

90 

8-15+ 

3 

2-18 

2-19 

12 

2-21 

19 

2-23 

21 

4-    9 

28 

4-   9 

28 

11-23 

31 

11-30 

17 

11-30 

17 

11-30 

17 

12-10 

14 

294 

282 

280 

235 

228 

LAMBERTVILLE 

93 

7-31+ 

3 

12-11 

2-21 

11 

2-23 

20 

2-23 

20 

4-   9 

28 

4-14 

31 

10-   6 

29 

11-   8 

25 

11-23 

22 

11-28 

20 

12-   1 

15 

283 

278 

273 

213 

175 

LAURELTON    1    E 

94 

7-  3 

- 

- 

2-21 

10 

2-23 

18 

3-30 

24 

4-10 

26 

5-   1 

32 

10-    6 

32 

11-   8 

24 

11-   8 

24 

11-23 

19 

11-30 

15 

282 

273 

223 

212 

158 

LAYTON    3    NW 

95 

7-   1 

-17 

2-11 

2-23 

9 

4-10 

19 

5-10 

24 

5-10 

24 

5-30 

32 

10-  2 

31 

10-   7 

21 

10-  7 

21 

11-   8 

18 

11-23 

14 

273 

212 

150 

150 

125 

LEESBURG    STATE    FARM 

92 

7-   6 

- 

- 

2-21 

16 

2-24 

20 

3-13 

22 

4-    5 

28 

4-10 

29 

11-    4 

31 

11-   8 

26 

11-23 

24 

11-30 

19 

12-   1 

15 

283 

279 

255 

217 

208 

LITTLE   FALLS    1    E 

94 

7-   3+ 

1 

2-18 

2-21 

14 

2-23 

20 

3-  9 

23 

4-   9 

28 

4-11 

32 

10-   6 

30 

11-   8 

25 

11-23 

24 

11-30 

16 

11-30 

16 

282 

280 

259 

213 

178 

LONG    BRANCH 

95 

7-31 

4 

2-18 

2-19 

13 

2-21 

18 

2-23 

22 

3-    9 

28 

4-10 

32 

11-23 

27 

11-23 

27 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-10 

11 

294 

282 

280 

259 

227 

LONG    VALLEY 

92 

7-  1 

-   5 

12-11 

2-19 

10 

2-21 

18 

3-29 

23 

4-14 

28 

5-14 

31 

10-   2 

32 

10-   6 

26 

11-   3 

20 

11-   8 

20 

11-29 

16 

283 

260 

224 

175 

141 

MILLVILLE 

94 

7-   4 

6 

2-17 

2-19 

13 

2-21 

17 

2-24 

23 

3-18 

27 

4-10 

32 

11-   8 

28 

11-   8 

28 

11-30 

20 

11-30 

20 

12-11 

12 

295 

282 

279 

235 

212 

MOORESTOWN 

92 

7-31+ 

- 

- 

2-19 

14 

2-21 

19 

2-23 

22 

3-29 

26 

4-10 

31 

10-   6 

29 

11-   8 

27 

11-27 

22 

11-30 

18 

12-10 

13 

294 

282 

277 

224 

179 

MORRIS    PLAINS 

92 

7-  3 

-  2 

12-11 

2-23 

16 

2-23 

16 

3-29 

24 

4-10 

28 

5-10 

30 

10-    6 

26 

10-   6 

26 

11-   8 

24 

11-23 

20 

11-30 

14 

280 

273 

224 

179 

149 

NEWARK    WB   AIRPORT 

96 

7-  2 

3 

2-18 

2-19 

12 

2-21   20 

2-23 

22 

3-   9 

27 

4-   9 

30 

11-23 

30 

11-29 

24 

11-29 

24 

11-30 

17 

12-10 

13 

294 

282 

279 

265 

228 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

92 

7-31+ 

3 

2-18 

2-19 

11 

2-23 

19 

2-23 

19 

4-   9 

27 

4-10 

30 

10-   6 

31 

11-   8 

28 

11-23 

23 

11-30 

16 

11-30 

16 

284 

280 

273 

213 

179 

NEWTON 

98 

7-   3 

-13 

2-12+ 

2-23 

16 

2-23 

16 

3-29 

23 

4-10 

26 

5-14 

32 

10-   2 

31 

10-   7 

27 

11-    8 

22 

11-23 

20 

11-30 

13 

280 

273 

224 

180 

141 

PATERSON 

97 

7-   2 

-   1 

2-18 

2-20 

12 

2-23 

18 

3-   9 

23 

4-   9 

26 

4-    9 

26 

11-  8 

31 

11-23 

28 

11-30 

15 

11-30 

15 

11-30 

15 

283 

280 

266 

228 

213 

PEMBERTON   3    E 

93 

7-31+ 

1 

12-22+ 

2-21 

10 

2-23 

19 

3-29 

24 

4-    9 

28 

4-14 

32 

10-   6 

29 

11-   8 

24 

11-   8 

24 

11-23 

20 

11-30 

15 

282 

272 

224 

213 

175 

PHILLIPSBURG 

94 

7-   3 

1 

12-11 

2-19 

13 

2-21 

19 

2-21 

19 

4-   9 

27 

4-14 

32 

10-   6 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-30 

15 

11-30 

15 

284 

282 

275 

228 

175 

PLAINFIELD 

93 

7-   2+ 

3 

12-11+ 

2-21 

13 

2-23 

20 

3-   9 

24 

4-   9 

27 

4-10 

29 

10-   6 

30 

11-   8 

26 

11-23 

22 

11-30 

17 

12-   1 

16 

283 

280 

259 

213 

179 

PLEASANTVILLE    1    N 

_ 

_ 

- 

- 

2-21 

7 

2-23 

20 

3-18 

24 

4-   5 

27 

4-10 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HIDGEFIELD 

95 

7-    1 

2 

2-18 

2-19 

11 

2-23 

20 

2-23 

20 

3-13 

28 

4-10 

30 

10-   6 

32 

11-23 

25 

11-29 

24 

11-30 

17 

12-   9 

15 

293 

280 

279 

255 

179 

RUNYON 

_ 

_ 

-   8 

1-10 

2-21 

11 

2-23 

17 

4-   5 

22 

4-10 

28 

5-10 

30 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

SANDY    HOOK    LBSTA 

_ 

_ 

0 

2-17 

2-19 

13 

2-20 

20 

2-27 

24 

2-27 

24 

2-27 

24 

11-30 

28 

11-30 

28 

12-    1 

20 

12-   1 

20 

12-11 

2 

295 

284 

277 

276 

276 

SHILOH 

94 

7-31 

- 

- 

- 

- 

3-13 

24 

- 

4-10 

30 

11-   8 

28 

11-   8 

28 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-10 

16 

- 

- 

262 

- 

212 

SOMERVILLE 

94 

7-   2 

-   1 

12-11 

2-23 

12 

2-23 

12 

3-18 

24 

4-   9 

27 

5-10 

32 

10-   6 

29 

11-   8 

23 

11-   8 

23 

11-23 

19 

11-30 

15 

280 

273 

235 

213 

149 

SUSSEX    3    N 

94 

7-   2 

-10 

2-11 

2-23 

12 

2-27 

20 

4-10 

24 

5-10 

28 

5-14 

31 

10-   2 

32 

10-   6 

27 

11-   8 

24 

11-23 

20 

11-30 

12 

280 

269 

212 

149 

141 

TRENTON    2 

94 

7-31 

5 

2-17 

2-19 

11 

2-23 

20 

2-23 

20 

4-    9 

28 

4-   9 

28 

10-   6 

30 

11-23 

24 

11-23 

24 

11-30 

16 

11-30 

16 

284 

280 

273 

228 

180 

TRENTON    WB    CITY 

93 

7-   2 

5 

2-17 

2-19 

14 

2-21 

20 

2-23 

22 

4-  9   28 

4-  9 

28 

11-23 

30 

11-28 

28 

11-30 

17 

11-30 

17 

12-10 

14 

294 

282 

280 

233 

228 

TUCKERTON 

93 

7-   3 

-   3 

1-13 

2-21 

15 

3-18 

20 

3-30 

22 

4-10 

28 

4-14 

30 

10-   6 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

175 

WOODSTOWN 

94 

7-31 

' 

" 

" 

' 

" 

" 

" 

11-   8 

27 

11-   8 

27 

11-23 

23 

11-30 

18 

12-11 

11 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ATLANTIC   CITY  WB  AIRPORT 


CANOE    BROOK 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

UIN 

EVAP 

DEP 

WIND 


Apr. 


May 


July 


4.39 

-    .72 

228 


Aug. 


4.27 
.09 
485 


Sept. 


2951 
67.5 
49.8 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


Januaiy 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 
and 
Depth 

« 

S 

• 
> 
< 

S 

• 

1 

< 

1 

1 
< 

: 

§ 

1 

s 

< 

1 

1 

9 
< 

: 

1 

t 

< 

: 
a 

1 

9 
< 

i 

9 

r 

1 

9 

> 
< 

: 

1 
J 

i 

1 

9 
< 

i 
1 

< 

: 

i 
1 

< 

: 

Kn   BODNSWICK    EXP    ST« 

KEASima)  UNDER    SOD 

1  I  nee 

32.4 

42/26 

31.4 

36/24 

37.0 

50/30 

51.8 

67/36 

60.4 

81/48 

70.5 

89/57 

79.6 

96/67 

78.6 

103/62 

69.6 

85/57 

57.0 

73/48 

47.0 

59/31 

32.6 

45/27 

54.1 

103/24 

2    INCHES 

32.6 

42/27 

31,0 

34/26 

36.5 

47/31 

50.0 

62/38 

59.7 

76/49 

69.2 

82/60 

77.6 

90/69 

76.1 

88/65 

69.0 

81/58 

57.7 

70/48 

47.4 

56/33 

33.2 

43/30 

53.3 

90/26 

4    INCHES 

32.8 

41/28 

31.2 

35/27 

36.4 

46/32 

49.9 

61/39 

59.3 

74/49 

68.8 

81/60 

76.8 

85/69 

75.7 

86/66 

68.9 

80/58 

57.8 

70/49 

47.5 

56/33 

33.4 

42/30 

50.7 

86/27 

8    INCHES 

34.1 

41/32 

32.4 

36/30 

36.4 

42/33 

48.8 

57/40 

58.0 

68/50 

67.2 

74/63 

75.0 

79/70 

74.2 

79/69 

68.6 

75/62 

58.6 

77/51 

48.6 

55/37 

35.2 

42/32 

53.1 

79/30 

16    INCHES 

36.0 

42/33 

33.8 

37/31 

36.6 

40/33 

47.3 

55/40 

56.8 

64/51 

65.4 

70/63 

73.0 

75/69 

73.1 

76/69 

68.5 

73/64 

59.9 

65/53 

50.3 

58/42 

38.1 

45/35 

53.2 

76/31 

32    INCHES 

38.8 

44/37 

36.1 

38/34 

37.1 

40/35 

45.4 

52/40 

54.6 

60/50 

63.4 

65/59 

69.3 

71/66 

71.0 

73/69 

68.2 

71/66 

61.2 

66/56 

52. 4 

57/47 

41.4 

47/37 

53.2 

73/34 

Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max 
Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrunentation:   Coppe 


cted  to  a  Bro 


aik  Potentio 


NEW  NAME 

ATLANTIC  CITY 

SHILOH 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BRIDGETON  1  NE 


HIGH  POINT  PARK 
WOODSTOWN 


T  CHANG^^IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

ATLANTIC  CITY  WB 
BRIDGETON  1  NE 
WOODSTOWN  5  WSW 

RELOCATION  AND  CHANGES  IN  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  1.0  mile  NW 

All  equipment  moved  4.0  miles  WNW 

to  Shiloh 

Temperature  equipment  and  rain  gage 

moved  400  feet  E 

All  equipment  moved  5.0  miles  ENE 


DATE 

September  1958 
July  1958 
April      1958 


July 

21, 

1958 

June 

19, 

1958 

May 

21  , 

1958 

April 

16, 

1958 

ce  notes  followlog  StBtlon  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
1958 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


Pleasantvllle.    N.    Y. 


alhalla  2  E.  N. 

o 


75TK  KERIDIAN  TIUE  ZONE 


-o- 

Dorer,   Del. 


Hllford,  Del 


STATION     LeCEND 
O       •       O      Prtcipitotion    only 
®  Prtcipitotion,  storage 

O    -•-    -O-    Precipitation    and    Ttrnperatur* 
■if-    -^     -^    Prtcipitotion,   Ttmptroturt  and  Evoporotion 

Typt  of  gogt:        O     Mon- recording , 
•    Rteording;         (B     Both  typts 

Doubit  circle  combinotions  indlcatt  the   avollabllity   of 
dttoiltd  mtttorologicol  data. 


USCOMH-WB-Aahevllle,    N.    C.    11/58 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


Years  of 

OpeQed 

record 

or  closed 

i 

County 

1 

•§ 

1 

during  yr. 

Refer 

to 

Station 

a 

11 

1 

(3 

1 

1 

1 

1 

> 

ii 

tables 

ALLEPTOALE 

0100 

BERGEN 

8 

41    02 

74    08 

270 

c 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

0311 

ATLANTIC 

1 

39   27 

74   35 

58 

1 

1 

JUNE 

1    2    3    4   C 

*ATLANTIC    CITY 

032  6 

ATLANTIC 

1 

39   23 

74   26 

10 

85 

85 

1    2    3 

AUDUeON 

0346 

CAMDEN 

2 

39    54 

75    04 

50 

6 

9 

1    2    3 

BASS    RIVER   STATE    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

20 

12 

2 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE   MAY 

1 

39   16 

74    52 

49 

64 

64 

1    2    3 

eELMAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40   10 

74    02 

19 

16 

INAC 

2 

6ELV10ERE 

0729 

WARREN 

2 

40   50 

75    05 

289 

66 

66 

1    2    3 

BERLIN    1    U 

0787 

CAMDEN 

7 

39   48 

74    57 

150 

17 

2 

BLACKWELLS   MILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40   29 

74   35 

27 

2 

2 

BOONTON   2    SE 

0907 

MORRIS 

e 

40   54 

74   24 

280 

50 

58 

1    2    3 

BOUND    BROOK    1    W 

092  7 

SOMERSET 

10 

40   33 

74    33 

20 

2 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

2 

41    09 

74   45 

570 

57 

2 

BRIDGETON   I    NE 

1028 

CUMBERLAND 

2 

39   28 

75    12 

114 

6S 

73 

JULY 

12    3 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40    04 

74    53 

12 

46 

72 

12    3 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41    07 

74   30 

1040 

16 

2 

CANOE    BROCK 

1335 

ESSEX 

8 

40   45 

74    21 

180 

28 

26 

26 

12    3    4 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39   28 

75   25 

20 

12 

2 

CAPE   MAY    3    W 

1351 

CAPE   MAY 

1 

38    56 

74    57 

17 

33 

70 

1    2    3    C 

CEDAR   GROVE 

1472 

ESSEX 

8 

40   52 

74   13 

400 

IB 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39   31 

75    10 

80 

C 

CHARUOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

9 

41    03 

74   26 

760 

66 

66 

1    2    3 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

8 

40   44 

74    23 

185 

54 

2 

CHATSWORTH    5   S 

1598 

BURLINGTON 

1 

39   44 

74    32 

90 

15 

15 

INAC 

1    2    3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39   39 

75    06 

120 

45 

65 

1    2    3 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40   38 

74    55 

300 

15 

2 

OEEPWATER 

2209 

SALEM 

2 

39   41 

75    30 

12 

18 

2 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40   40 

74   14 

33 

79 

79 

12    3 

ELIZA8ETHP0RT 

2652 

UNION 

8 

40   39 

74    12 

30 

19 

2         C 

ESSEX    FELLS    SERVICE    BLOG 

2768 

ESSEX 

8 

40    50 

74    18 

250 

10 

10 

1    2    3   C 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40   31 

74    51 

134 

61 

72 

12    3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39   14 

75    10 

5 

12 

2 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40   15 

74    17 

194 

54 

54 

1    2    3   C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39   42 

75    07 

150 

C 

GREAT   MEADOWS    4   N 

3416 

WARREN 

2 

40   56 

74    55 

540 

c 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41    09 

74   20 

660 

IB 

2 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

4 

40   53 

74    03 

10 

C 

HAMMONTON   2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

85 

26 

52 

1    2    3 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41    18 

74   40 

1570 

2 

2 

1    2    3 

HIGHTSTOWN   1    N 

3951 

MERCER 

10 

40   16 

74    31 

100 

62 

65 

1    2    3 

HIGHTSTOWN    PUMPING   STATION 

3956 

MERCER 

10 

40   17 

74   32 

75 

C 

INDIAN   MILLS   2    W 

4229 

BURLINGTON 

7 

39   48 

74   47 

100 

68 

69 

1    2    3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40   43 

74    15 

120 

19 

2         C 

JERSEY    CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40   44 

74    04 

135 

60 

60 

1    2    3 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40   22 

74    57 

75 

71 

71 

1    2    3 

LAURELTON   1    E 

4700 

OCEAN 

1 

40   04 

74    07 

20 

54 

54 

1    2    3    C 

LAYTON    3   NW 

4735 

SUSSEX 

2 

41    15 

74    51 

480 

57 

57 

1    2    3 

LEES8URG   STATE    FARM 

4762 

CUMBERLAND 

6 

39   14 

74    58 

10 

S 

6 

1    2    3 

LITTLE    FALLS    1    E 

4887 

PASSAIC 

8 

40    53 

74    14 

157 

44 

55 

1    2    3    C 

LONG   BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40   18 

73    59 

34 

50 

50 

1    2    3    C 

LONG   VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40   46 

74   46 

660 

28 

28 

1    2    3 

Years  oi 

Opened 

record 

OI  closed 

Station 

i 

0) 

OP 

g 

'-0 

during  yr. 

Reter 

County 

« 

2 

0. 

1 

II 

to 

1 

& 

i 

1 

1 

1 

d 

II 

tables 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39    58 

76    48 

25 

c 

MACOPIN    INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41    01 

74    24 

584 

16 

2 

MAHWAH 

5104 

BFR6EN 

8 

41    06 

74    10 

2  53 

2 

2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40   33 

74   34 

50 

18 

2 

MARLBORO   SCS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40   20 

74   14 

120 

C 

MARLTON   1    W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74    57 

90 

17 

2 

MAYS    LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39   27 

74    44 

50 

14 

2 

MIDLAND    PARK 

5503 

BERGEN 

1 

40    59 

74    09 

210 

12 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39   24 

75   03 

60 

2 

18 

12    3       C 

MILTON 

5597 

MORRIS 

S 

4101 

74   32 

950 

16 

2 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39    68 

74    58 

55 

95 

95 

1    2    3 

MORRIS    PLAINS 

5769 

MORRIS 

e 

40    50 

74    30 

500 

13 

17 

1    2   3 

NEWARK   WB   AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40    42 

74    10 

11 

59 

104 

12    3       C 

NEW    BRUNSWICK    EXP   STATION 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40    26 

74   26 

80 

101 

104 

12    3       G 

NEW   MILFORO 

6146 

BERGEN 

* 

40    57 

74    02 

12 

40 

2            C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41    03 

74    45 

565 

76 

75 

12    3       C 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

e 

41    02 

74    30 

870 

18 

2 

OLDWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40   40 

74    45 

260 

2 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40   47 

74    14 

140 

IS 

2             C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

6 

40    55 

74    09 

100 

88 

87 

1    2    3 

PEMBERTON   3    E 

6643 

BURLINGTON 

2 

39    56 

74    38 

60 

29 

29 

1    2    3 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40   41 

75   12 

182 

67 

75 

1    2    3 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40   42 

75   12 

196 

19 

2 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40   36 

74   25 

120 

67 

70 

1    2   3 

PLEASANT    RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40   34 

74   48 

140 

2 

2 

PLEASANTVILLE    1    N 

7131 

ATLANTIC 

1 

39   25 

74    31 

6 

35 

60 

35 

JULY 

1    2   3  * 

PRINCETON   WATER   WORKS 

7326 

MERCER 

10 

40   19 

74   40 

90 

10 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40   36 

74    15 

20 

19 

2            C 

RIOGEFIELD 

7545 

BERGEN 

4 

40   50 

74    01 

80 

41 

41 

1    2   3 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

6 

41    08 

74    16 

305 

18 

2 

RUNYON 

7625 

MIDDLESEX 

1 

40   26 

,«20 

16 

34 

35 

35 

JUNE 

12    3    4 

SANDY   HOOK    LBSTA 

7669 

MONMOUTH 

1 

40   28 

74    01 

22 

60 

60 

1    2    3 

SHILOH 

6051 

CUMBERLAND 

2 

39   28 

75    18 

120 

1 

1 

JUNE 

12    3 

50MERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40   34 

74   37 

75 

72 

75 

1    2   3 

SPLIT    ROCK    POND 

6402 

MORRIS 

8 

40    58 

74    28 

800 

18 

2 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40   43 

74    16 

_ 

C 

SUSSEX    3   N 

6644 

SUSSEX 

5 

41    14 

74    35 

530 

60 

63 

1    2    3 

SWEDE S60R0   5   NW 

8685 

GLOUCESTER 

2 

39   47 

76   24 

10 

12 

2 

TOMS    RIVER 

6616 

OCEAN 

1 

39    57 

74   14 

10 

37 

2 

TRANQUILLITY   2   W 

8858 

WARPFN 

2 

40   57 

74    50 

551 

C 

TRENTON   2 

6876 

MERCER 

2 

40   14 

74    46 

105 

28 

28 

1    2   3 

•TRENTON   W8   CITY 

6683 

MERCER 

2 

40   13 

74    46 

56 

86 

86 

12   3       C 

TUCKERTON 

6899 

OCEAN 

1 

39   36 

74    20 

10 

56 

63 

12   3 

VINELAND 

9136 

CUMBERLAND 

6 

39   29 

75    00 

110 

60 

76 

2 

WANAQUE    RAYMOND   DAM 

9187 

PASSAIC 

8 

41    03 

74    18 

320 

16 

2            C 

WATCHUNG 

92  71 

UNION 

6 

40   40 

74   25 

_ 

C 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40   27 

74   48 

160 

2 

2 

ffWESTFIELO 

9456 

UNION 

9 

40   39 

74    21 

138 

19 

2            C 

WOODCLIFF    LAKE 

9832 

BERGEN 

/, 

41    01 

74    03 

103 

40 

2            C 

tWOOOSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39   39 

75    19 

50 

10 

20 

1   2    3 

t      1-C0A3TAL:   2-DELAWUE;   3-GBUT  BGG  HUBOR;   4-HACKEH3ACK:   S-HUDSON;   6-IUOBICB;   7-HOLLICA;   8-PA33AIC:   S-RAHWAT;   10-RARITAH;   11-ROCCAWAT 

REFERENCE  HOTES 
ollHAte  of  He*  Jersey  M&y  be  obtaloed  by  vrltlng  to  tbe  State  Cllmatologlst  at  the  leather  Bureau  Office,  %   G«aeral  Delivery,  TreDton,  New  Jersey, 


Unless  otherwise  indicated,  diBenslooal  units  used  In  this  bulletin  are:  TeHperatore  In  "t;  precipitation  and  eTaporatlon  In  Inches,  and  wind  Boveaent  In  miles. 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dianeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Cllatatological  divisions,  outlined  on  the  naps  in  this  bulletin  becaae  effective  with  data  for  Septesber  1956. 

1921-1950,  adjusted  to  represent  observatlo; 


taken  at  the  presen 


froB  tbe  post  office. 


indicates  that  the  thernoMeters  are 


Figures  and  letters  following  tbe  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  dlrectl' 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  Id  tbe  June  and  Oeceaber  Issues  of  Cllaatologlcal  Data. 

-  Ho  record. 

+  Also  later  date  (dates)  or  aonths. 

*  Aaount  Included  in  following  neaaureaent . 

0  Theraoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  gT< 

the  roof  of  a  building. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  coluan  of  tbe  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published 

of  record  for  recorder  -  only  stations  aay  be  found  In  tbe  ajuual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E  Aaount  is  wholly  or  partially  estlaated. 

G  In  tbe  "Refer  to  Tables"  coluan  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

U  One  or  aore  days  record  alsslng;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  aisslng.   See  aonthly  Cliaatological  Data  for  detailed  dally  record. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure, 

T  Includes  total  for  previous  aonth,   T  In  annual  coluan  aeans  total  is  for  a  two-year  period. 

Inforaation  concerning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  aay  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  Tliat 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  15  cents.  Siallar  inforaation  for  regular  Weather  Bureau  stations  aay  be 
found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cliaatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


posed  In  a  shelter  located  on 
Hourly  Precipitation  Data".   Lengrth 
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NEW  JERSEY  -  JANUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   65°  on  the  22nd  at  Little  Falls  1  E 
Lowest  Temperature:   -5°  on  the  19th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:  3.42  inches  at  Belvidere 
Least  Total  Precipitation:  1.14  inches  at  Cape  May  3  W 
Greatest  One-Day  Precipitation:   1.80  inches  on  the  2nd  at  Paterson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   6.0  inches  at  Moorestown 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  27th  at 

Audubon  and  Pemberton  3  E 


i 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.   These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data, 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLAIN 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACKWELLS  MILLS 
eoONTON  2  S£ 
SOUND  BROOK  1  W 

8RANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  3  W 
CEDAR  GROVE 
CMARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVIN6T0N 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 

HAHWAH 
MANVILLE 

MARL TON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVlLLE 
MILTON 

MOORE STOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 
NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3N  // 

SWEDESBORO  S  NW 

TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

TRENTON  we  CITY  ! 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WESTFIELD 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN 


2.07 
1.97 
1.60 


Day  of  month 


2.09 
2.43 
3.41 


.03    1.50 
.46       .68 

1.30 


2.01 
2.60 
1.86 


RECORD    MISSING 


2.10 

.04 

.88 

1.99 

.62 

.32 

2.61 

1.12 

2.01 

.76 

2.53 

.34 

2.40 

.49 

.84 

2.36 

.02 

.IR 

2,34 

.44 

.06 

2.57 

.92 

2.46 

.09 

2.43 

.20 

2.46 

.43 

3.10 

.80 

2.16 

.Oi, 

.87 

1.45 

.15 

2.57 

.05 

2.38 

• 

.?7 

2.46 

.10 

2.16 

.42 

.69 

2.29 

.49 

.72 

2.81 

1.19 

.36 

.26 

.39 
.10 


.45 

.09 

.34 

.08 

.10 

.08 

,38 

.13 

.48 

.36 

.09 

.21 

.28 

.05 
.12 

,07 


25   26   27   28   29   30 
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NEW    Jl 
JANUARY 


ERSEY 
1959 


Station 

Day 

01  M 

onth 

0 

1 

2 

3 

' 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
20 

52 

33 

46 

27 

54 
25 

25 
12 

25 
12 

34 
18 

34 
20 

32 
17 

32 
16 

36 
23 

36 
20 

43 
28 

40 
20 

55 
34 

47 
20 

25 

12 

24 
6 

36 
6 

43 
32 

57 
42 

57 
26 

32 

17 

41 
13 

56 
41 

44 
25 

32 
23 

34 
14 

43 
IB 

57 
39 

41 
23 

40.9 
22.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

»6 
25 

48 
32 

47 
29 

50 
25 

25 
13 

23 
12 

33 
19 

34 
21 

32 

18 

31 
19 

38 
24 

38 

21 

42 
29 

36 
21 

45 

34 

44 
19 

24 
14 

24 
13 

35 
17 

34 

52 

42 

52 
26 

32 
22 

39 
22 

56 
36 

42 
26 

38 
26 

36 
19 

45 
26 

56 
38 

41 
26 

39.6 
24.2 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

<t7 
22 

52 
35 

47 
28 

47 
24 

25 
8 

25 

10 

36 
17 

35 
21 

33 
18 

33 
17 

38 

24 

42 
27 

43 
27 

41 
23 

53 

33 

53 
22 

25 
11 

24 
12 

37 
10 

40 
29 

62 
36 

63 
27 

32 
22 

38 
20 

57 
35 

44 
23 

34 
23 

36 
11 

39 
19 

57 
36 

41 
27 

41.3 
22.5 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

43 
18 

53 
40 

45 
23 

45 
17 

47 
12 

25 

11 

33 
19 

32 
17 

34 
17 

32 
19 

37 
23 

40 
20 

44 
29 

43 

15 

60 
29 

59 
32 

32 
12 

26 

3 

37 

42 
26 

60 
37 

60 
36 

39 
21 

36 
12 

60 
35 

58 
25 

33 
26 

35 
13 

43 
17 

52 

37 

45 
29 

43.0 
21.9 

8ELVIDERE 

MAX 
MIN 

33 
18 

45 
31 

43 
26 

40 
23 

36 
12 

20 
10 

31 
14 

32 
21 

32 

16 

32 
17 

34 
24 

40 
26 

42 
29 

41 
28 

42 
29 

42 
29 

30 
12 

23 

4 

33 

3 

35 
26 

47 
34 

55 
32 

33 
17 

42 
20 

46 
26 

29 

20 

33 
20 

36 

7 

36 
15 

53 
32 

44 
27 

37.5 
21.1 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

37 
15 

42 
21 

47 
27 

45 
23 

40 
14 

18 
12 

20 
15 

30 
15 

32 
19 

30 
1? 

27 
18 

34 
24 

40 
28 

39 
27 

39 
27 

40 
32 

40 
8 

23 
8 

22 

4 

35 
5 

35 
30 

63 
34 

47 
19 

29 

17 

40 
17 

47 
20 

30 
19 

32 
6 

38 

7 

39 
19 

45 
24 

36.3 

18.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

<.3 
23 

51 
39 

46 
28 

46 
29 

34 

14 

26 
12 

34 
19 

35 
20 

33 
20 

32 
21 

39 
21 

42 
23 

42 

30 

41 
26 

48 
32 

52 
32 

33 
13 

23 

13 

37 

7 

36 
31 

63 

35 

63 

33 

34 
23 

36 
22 

55 
33 

49 
23 

34 
24 

35 
9 

38 
17 

57 
35 

47 
28 

41.5 
23.1 

CANOE  BROOIC 

MAX 
MIN 

36 
13 

45 
22 

48 
21 

47 
20 

41 
15 

16 
12 

21 
16 

32 
18 

33 
19 

30 

12 

27 
22 

35 
19 

40 
26 

40 
27 

40 
24 

43 
25 

45 
13 

23 
6 

22 

1 

36 
7 

35 
32 

64 
34 

46 
20 

29 
12 

41 

18 

49 
20 

30 
20 

33 
-  1 

39 
3 

43 
24 

54 
29 

37. ( 
17.8 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 
MIN 

45 
24 

51 
39 

42 
35 

50 
30 

44 

32 
23 

32 
26 

32 
23 

31 
23 

34 
27 

34 
28 

36 
31 

37 
26 

54 
32 

43 
22 

33 

15 

26 
15 

36 
18 

41 
34 

53 

27 

45 
24 

52 
36 

47 
29 

38 
19 

44 
20 

50 
39 

47 
34 

42.: 

26. < 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

35 
13 

40 
29 

46 

31 

45 
20 

40 
U 

19 
9 

19 

10 

28 
11 

26 
16 

28 

14 

24 

14 

30 
21 

35 
25 

38 
24 

37 
24 

42 
31 

41 
9 

22 
2 

20 
-  2 

35 
0 

33 
27 

63 
32 

46 
15 

37 
11 

43 
14 

46 
16 

28 
16 

30 

2 

36 
2 

40 
20 

53 
25 

35. f 
15.' 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

43 
20 

52 
39 

45 
28 

49 
27 

42 
12 

25 
6 

34 
17 

35 
20 

33 
14 

29 
14 

37 
22 

39 
22 

43 
26 

39 
19 

53 
31 

51 
24 

32 

11 

24 
8 

36 
9 

41 
28 

62 
36 

61 
33 

33 
21 

35 
22 

56 
32 

53 
25 

33 
22 

34 
10 

39 
19 

54 
37 

47 
29 

41. ( 
22. ( 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

41 
19 

52 

37 

49 
25 

42 
25 

40 
15 

25 

13 

36 
16 

37 
19 

32 
IB 

30 
17 

38 
22 

42 
22 

42 
32 

42 
29 

44 
26 

48 
33 

34 
14 

25 

10 

37 
3 

37 
32 

49 
35 

62 

34 

36 

20 

35 
18 

54 
2S 

48 
23 

34 
25 

39 
11 

38 
16 

56 

35 

45 
29 

40. < 
22. < 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

35 
28 

46 
29 

47 
20 

40 
24 

38 
6 

20 

7 

24 

10 

30 
8 

28 
12 

25 

17 

26 
12 

35 
18 

40 
18 

38 
22 

42 
25 

40 
26 

43 
14 

30 
4 

23 

6 

35 

10 

39 
31 

58 
34 

46 
20 

33 
14 

3S 
IS 

43 

18 

28 
20 

33 
6 

34 

8 

36 
14 

42 
20 

36. 
16. 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

34 

14 

47 
32 

44 
22 

43 
20 

35 
10 

22 

7 

33 
15 

35 
16 

33 
18 

30 

17 

37 
23 

42 
25 

41 
24 

43 
26 

25 

45 

30 

30 
10 

23 

4 

34 
0 

34 
26 

59 
34 

59 
29 

30 
18 

35 
11 

53   45 
27   23 

33 
16 

39 

0 

3S 
IC 

56 
32 

40 
18 

39. 

18. 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

42 
19 

50 
36 

45 
26 

46 
32 

36 
14 

23 

10 

33 
16 

35 
17 

32 
15 

30 
16 

38 
22 

42 
21 

41 
30 

41 
22 

45 
30 

51 
30 

30 
11 

24 
9 

36 
10 

37 
31 

62 
36 

62 
32 

33 
19 

33 

17 

56   47 
32   21 

31 
23 

36 
10 

38 

n 

56   47 
35   27 

40. 
22. 

HAHHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

38 
22 

54 
38 

48 
28 

48 
29 

51 
18 

31 
10 

24 
14 

33 
16 

34 
17 

32 
18 

35 

21 

39 
21 

42 
24 

41 
23 

43 
23 

43 
32 

46 

11 

31 

10 

26 

10 

38 
21 

54 
37 

63 
46 

49 
22 

33 
18 

47   58 
25   25 

29 
23 

31 

i; 

38 

1« 

47   56 
26   31 

41. 
22. 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

31 
14 

36 
20 

41 
27 

43 
28 

36 
4 

11 

7 

14 

5 

23 

5 

24 
6 

24 
6 

24 
10 

26 
16 

31 
24 

30 
20 

34 
21 

42 
32 

34 
6 

26 

2 

20 
2 

27 
10 

42 
26 

56 
37 

46 
9 

23 

3 

39   40 
13    3 

26 

3 

34   35   36   46 
5    4   22   19 

32. 
13. 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

42 

20 

49 
37 

43 
26 

43 
28 

35 
16 

24 
11 

33 
16 

35 
17 

33 
16 

30 
18 

39 
24 

41 
22 

41 

31 

41 
22 

31 

49 
31 

31 
12 

22 
9 

36 
9 

35 
30 

60 
31 

62 
33 

33 
21 

33 
19 

53   41 
30   24 

32 
23 

36   36   55   48 

9   17   35   28 

40. 
22. 

INDIAN  MILLS  2  M 

MAX 
MIN 

42 

15 

52 
37 

45 
23 

50 
24 

33 
14 

24 
11 

34 
17 

35 
19 

32 

16 

31 
20 

39 
23 

40 
17 

43 
28 

41 
15 

54 
31 

53 

30 

33 
11 

24 

1 

36 

2 

39 
27 

62 
35 

63 

30 

32 

20 

37 
12 

57   48 
33   23 

31 
23 

35 
1 

37   56   43 
10   35   26 

41. 
20. 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

39 
21 

49 
35 

46 
32 

40 
26 

33 
13 

20 
12 

32 

14 

33 
20 

30 
20 

26 
23 

34 
25 

37 
22 

36 
32 

36 
28 

41 
32 

43 
28 

28 

15 

23 
13 

34 
14 

36 
31 

49 
34 

55 

30 

30 
19 

33 
20 

49   33 
28   21 

31 
24 

35   38   54   37 
16   24   37   20 

36. 
23. 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

36 
18 

47 
34 

47 
23 

44 
26 

35 

17 

25 
12 

34 
18 

34 
19 

32 
20 

30 
17 

38 
25 

42 
25 

41 
26 

43 
28 

45 
30 

50 
30 

33 
12 

23 
6 

35 
5 

35 
31 

56 
34 

63 
32 

32 

21 

35 
15 

53   46   33 
31   25   22 

37   37   55   43 
5   14   34   27 

40. 
22. 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

LATTON  3  NW 

MAX 
MIN 

27 
11 

43 
23 

47 
32 

42 

18 

31 

10 

19 
10 

30 
10 

30 

17 

27 
17 

27 
13 

31 
20 

37 
20 

37 
27 

40 
22 

40 
27 

40 
28 

30 
12 

30 
-  2 

30 
-  5 

32 
28 

43 
33 

62 

30 

30 
15 

30 
3 

56   35 

21  n 

40 
13 

35   40   40   35 
-  3    6   33   22 

36. 

17. 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

40 
21 

45 
32 

44 
25 

45 
25 

43 
18 

24 
12 

30 
19 

34 
16 

32 
19 

30 
20 

34 
23 

43 
24 

42 
28 

40 
17 

52 

30 

51 
32 

32 
13 

25 

6 

34 

7 

40 
28 

49 
36 

58 

37 

38 
22 

36 
14 

54   54   32 
34   25   24 

34   42   56   39 
13   17   37   30 

40. 
22. 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

39 

16 

43 
25 

51 

27 

49 
25 

42 

15 

24 
11 

23 
15 

34 
18 

36 
20 

32 

18 

30 
20 

36 
24 

41 

30 

40 
28 

42 

30 

44 
34 

46 
13 

26 

8 

25 
6 

37 
12 

36 
32 

65 
35 

46 

20 

30 

17 

46   5C 
20   2C 

30 
19 

35   40   44   47 
7   14   20   26 

39. 
20. 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

48 
29 

51 
34 

45 
28 

52 
28 

28 
15 

23 
11 

34 
17 

35 
19 

31 

20 

29 
20 

36 
25 

43 
24 

40 
33 

40 
28 

48 
35 

46 
22 

24 
14 

24 
11 

36 
11 

40 
34 

60 
41 

60 
26 

30 
22 

40 
20 

55   35 
35   25 

34 
25 

36   41 
20   21 

57   38 
41   22 

40. 
24. 

LOHG  VALLEY 

MAX 

MIN 

36 
12 

47 
29 

45 
22 

41 
20 

33 

13 

21 
9 

31 
12 

32 
16 

30 
14 

28 
15 

36 
21 

40 
24 

38 
26 

40 
23 

41 
24 

44 
26 

33 
11 

21 
5 

31 
-  3 

36 
27 

51 
33 

62 
38 

40 
16 

30 
12 

46   40 
25   20 

32 
18 

36   42   51   46 
1   18   34   24 

38. 
18. 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

38 
21 

53 

48 
27 

46 
26 

53 
12 

22 
11 

26 

35 
21 

34 
19 

34 
21 

32 
25 

38 
23 

41 
26 

44 
19 

41 
20 

49 
39 

48 
13 

28 
6 

26 
9 

38 
15 

51 
35 

63 

46 
24 

35 
22 

41   59 
25   27 

29 
24 

32   36   46   57 
16   17   30   32 

40. 

21. 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

49 
21 

50 
33 

47 
28 

47 
24 

25 
12 

25 

11 

34 
18 

34 
19 

32 
19 

32 

20 

39 
26 

41 
21 

43 
27 

41 
22 

54 
32 

53 
26 

26 

12 

25 

11 

36 
10 

38 
31 

63 
36 

63 
25 

30 
17 

37 
17 

55   49 
31   25 

32 
16 

37   40   56   39 
5   20   34   20 

41. 
21. 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

37 
14 

41 
25 

48 
24 

46 
23 

40 
10 

18 
11 

20 
14 

31 

15 

33 
IS 

29 
16 

26 

20 

35 
24 

42 
27 

39 
25 

41 
26 

40 
32 

41 
12 

24 
6 

22 
3 

34 

5 

33 
29 

62 
33 

44 
18 

28 
16 

41   48 
19   20 

27 
18 

32 

5 

38 
K 

39 
22 

52 
27 

36. 
18. 

NEWAItK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
23 

50 
35 

47 
31 

43 
25 

25 
14 

23 

14 

34 
17 

35 
21 

31 
21 

29 

18 

36 
23 

42 
26 

40 
33 

41 
29 

44 
34 

45 
22 

25 
14 

24 
12 

38 
13 

37 
33 

56 
35 

62 
26 

31 
21 

36 
20 

52 
32 

34 

21 

34 
24 

40 
18 

39 
21 

54   38 
37   20 

39. 
23. 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

46 

20 

47 
35 

44 
25 

42 
27 

40 
14 

23 

11 

34 
15 

34 
16 

32 
16 

30 
16 

37 
22 

41 
22 

40 
31 

40 
24 

43 
30 

50 
32 

32 

11 

23 

6 

36 

6 

36 

30 

57 
33 

63 
34 

35 
19 

33 

18 

53 

3C 

50 
21 

34 
23 

36 

10 

37 
18 

it 

34 

51 
29 

40. 
21. 

NEWTON 

MAX 
MIN 

31 
12 

39 
20 

45 
31 

45 
22 

39 

12 

15 
12 

18 
12 

29 
14 

28 

18 

27 
15 

25 
11 

32 
23 

37 
27 

36 
24 

37 
26 

39 
32 

38 

11 

21 
3 

20 
-  1 

32 

2 

34 
26 

63 
33 

42 

16 

27 
10 

38 
15 

45 
16 

23 
16 

33 

1 

34 

4 

40 
23 

50 
26 

16. 

PATER  SON 

MAX 
MIN 

3S 

20 

44 
25 

51 
30 

48 
28 

41 
14 

20 
10 

22 

14 

31 

15 

30 
19 

31 
16 

29 
22 

35 

23 

40 

27 

40 
27 

39 

27 

45 
34 

45 
12 

27 
11 

25 

12 

37 

13 

38 
31 

62 
35 

48 
19 

30 

17 

*7 

20 

50 
IB 

29 
IS 

34 
14 

40 
IS 

44 
2i 

55 

2« 

3S. 
20. 

PENBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

44 
18 

53 
37 

46 
24 

50 
25 

38 
17 

25 

10 

34 
17 

37 
17 

34 
16 

33 
16 

41 
24 

43 
20 

44 
28 

40 
19 

52 
30 

52 

30 

33 
12 

24 

2 

38 

4 

39 
29 

63 
36 

58 

36 

36 
21 

37 
14 

56 
33 

50 
22 

31 
23 

35 

1 

37 
11 

55 

35 

48 
25 

42.1 
21. ( 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

36 
19 

47 
31 

46 
23 

47 
24 

41 
14 

23 

10 

33 
16 

33 

18 

32 

20 

33 
19 

37 
17 

40 
26 

41 
28 

41 
29 

42 
30 

41 
31 

32 
12 

22 

8 

34 

4 

35 
26 

48 
33 

63 
35 

37 
16 

35 
17 

47 
27 

46 
22 

33 

21 

37 
6 

37 
15 

53 

33 

51 
29 

3«.! 
21.! 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

37 
19 

50 
40 

47 
24 

42 
25 

30 
16 

24 
12 

35 
15 

36 

18 

32 
18 

34 
18 

37 
17 

44 
25 

42 

31 

43 
26 

46 
28 

51 
26 

26 
13 

25 
6 

36 

7 

37 
31 

63 
34 

59 
32 

32 

20 

34 

17 

53 
30 

30 
24 

34 
23 

38 

9 

39 
16 

55 
34 

39 

30 

39.1 
22.1 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

41 

20 

48 
33 

*6 
28 

40 
29 

24 
12 

22 

12 

33 
16 

34 
19 

32 
20 

27 
18 

35 
23 

40 
24 

36 
31 

39 
27 

42 
32 

46 
16 

26 
15 

26 

15 

37 
12 

35 
33 

58 

33 

59 
24 

31 
20 

34 
19 

49 
31 

32 
20 

32 
24 

37 
12 

38*  55 
21   36 

38 
21 

37. S 
22.5 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
HIN 

55 
36 

55 
26 

47 
29 

46 

31 

46 
9 

43 
12 

38 
16 

36 

16 

36 
19 

34 
18 

36 

17 

39 

24 

39 
25 

41 
26 

4i 
39 

45 

35 

42 

13 

40 
13 

36 
13 

41 

17 

53 

18 

58 

37 

41 
20 

30 
19 

52 
22 

52 
28 

41 
22 

49 
19 

39 
19 

48 
33 

50 
30 

43.7 
22.6 

See  Reference  Notes  Following  Stotion   Indej 


CONTINUED 

1 

JJ\ 

11. 

1 

IJLi 

LVlt 

iLr 

1/A.l 

UJr 

ilLi 

) 

Nrw  JFRSFY 
JAMijARY  19  59 

Day 

01  Month 

01 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

iO 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

43 
23 

52 

38 

47 
29 

51 
27 

38 
15 

25 

10 

34 

18 

35 

le 

33 

18 

31 
20 

38 
23 

40 
21 

44 
27 

40 
23 

56 
29 

50 
31 

34 
11 

24 
9 

37 
11 

40 
28 

50 
34 

60 
33 

34 
23 

38 
18 

57 
32 

51 
23 

32 
24 

36 
11 

39 

18 

55 

35 

47 
30 

41.6 
22.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

40 
16 

47 
33 

45 
22 

42 
21 

35 
15 

22 

11 

34 
16 

34 
17 

32 
19 

29 
18 

35 
23 

40 
25 

40 
30 

39 
22 

43 
29 

46 
29 

31 
13 

22 
3 

35 

2 

35 
31 

50 
34 

62 
31 

31 
20 

32 

14 

52 
28 

45 
23 

33 
23 

36 

7 

36 

12 

54 
34 

41 
28 

38.6 
20.9 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

30 
13 

38 
16 

45 
32 

46 
26 

38 
12 

14 
9 

19 
10 

28 

8 

29 

16 

29 

14 

26 

15 

31 
19 

36 
26 

36 
26 

38 
26 

39 
32 

39 
10 

23 

21 
1 

32 

3 

33 
26 

63 
32 

46 
16 

26 
8 

34 
10 

47 
15 

23 
12 

32 

1 

35 

1 

40 
20 

52 
26 

34.5 
15.6 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

21 

32 

27 

23 

12 

22 
10 

29 

15 

31 
17 

30 

17 

28 
17 

35 
23 

38 
24 

39 
29 

38 
26 

43 
30 

47 
18 

23 

10 

21 
9 

33 

12 

35 

31 

58 
34 

60 
24 

28 

20 

33 

19 

53 
33 

34 
23 

30 
22 

34 

13 

37 
20 

54 
34 

37 
20 

36.5 
21.5 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

46 
26 

51 
37 

45 
31 

43 
23 

23 
13 

24 
12 

32 
18 

34 
21 

32 

20 

30 
20 

37 
26 

40 
27 

41 
32 

42 
29 

51 
31 

51 
17 

22 

13 

22 
13 

35 
14 

37 
33 

64 
37 

64 
27 

30 
23 

37 
22 

55 
31 

31 
23 

32 
23 

34 
19 

40 
24 

57 
35 

38 
21 

39.4 
23.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

43 
17 

50 
38 

48 
30 

52 
22 

40 
10 

26 
12 

34 
17 

34 
IS 

34 
12 

32 
18 

40 
20 

43 
17 

45 
29 

40 
18 

47 
27 

45 
30 

33 
11 

27 
2 

38 

2 

40 
29 

50 
36 

55 
34 

35 
18 

40 
9 

60 
32 

52 
21 

36 
25 

36 
11 

45 
15 

57 
36 

50 
26 

42.2 
20.7 

WOODS  TOWN 

MAX 
MIN 

42 
20 

53 
38 

47 
25 

49 
25 

41 
16 

26 
11 

35 
19 

35 
20 

34 
18 

32 
20 

39 
25 

40 
23 

45 
25 

40 
19 

53 
27 

52 
32 

34 
12 

24 
9 

38 
9 

43 
25 

60 
32 

64 
35 

35 
23 

38 

17 

57 
32 

51 
23 

33 
23 

35 
-  1 

38 
12 

56 
35 

46 
29 

42.4 
21.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  ol  month 

f 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

32 

34 

35 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

33 

34 

34 

35 

34 

36 

33 

33 

32 

33 

36 

35 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

33.0 

HIN 

31 

32 

31 

31 

31 

30 

28 

29 

28 

28 

28 

29 

31 

30 

31 

32 

31 

28 

28 

32 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

32 

32 

30.2 

2  INCHES 

MAX 

32 

33 

34 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32.2 

HIN 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

30 

29 

29 

29 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

30 

29 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

30 

31 

30.8 

4  INCHES 

MAX 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

30 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32.2 

MIN 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

3D 

30 

29 

29 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

32 

30 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

32 

32 

31.0 

8  INCHES 

MAX 

33 

33 

33 

34 

34 

33 

34 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

34 

35 

33 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.2 

MIN 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

33 

32 

34 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32.3 

16  INCHES 

MAX 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

34 

34.8 

MIN 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34.2 

32  INCHES 

MAX 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

38 

38 

37 

37 

37 

40 

38 

39 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

37.2 

HIN 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

38 

36 

37 

37 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

36.3 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass,   Instrumentation:   Copper -constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 
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See  Reference  Notes  Following  Slalion    Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
JANUARY    1959 


Day  of  month 

SlaHon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC    Cin    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

.2 

2.5 
1 

T 
1 

1 

T 

BASS   RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

3.0 

- 

BECVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.1 

1.5 

.5 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

.8 

1 

1 

T 

T 

1.5 
1 

1.0 

1 

1 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

2.5 
3 

.5 
3 

2 

T 

FLEMINOTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

1 

T 

1 

1.0 

1 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.2 

T 

.5 

1.2 
1 

1 

HIGHTSTOWN    1    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

1 

T 

INDIAN    MILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.5 
T 

T 

T 

T 

2.7 
2 

1.0 
2 

1 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

1 

T 

LAYTON    3    NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.2 

T 

T 

.6 

1 

T 

T 

1.0 
2 

1.6 

1 

1.2 

1 

LITTLE   FALLS    1    E 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

1 

1 

LONG    BRANCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

.4 
T 

.8 

1 

1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.0 

MOORESTOra 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2.0 
3 

2 

MORRIS   PLAINS 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

.2 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

.3 

T 

- 

T 

1.3 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

.1 

T 

T 

T 

T 

.5 

.1 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

.3 

.9 

1 

1 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

.7 
T 

T 

1.0 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

.4 

T 

1.0 

1 

T 
T 

PEMBERTON   3    E 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.5 

1 

T 

T 

T 

2.8 
3 

1.5 
4 

3 

2 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

1.3 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

1 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

1 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.2 

T 

.2 

.2 

T 

1.0 
1 

TRENTON    WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.3 

T 

T 

T 

.5 

T 

1.1 

T 

.4 

1 

1 

T 

WANAQUE   RAYMOND    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index, 
-  7   - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  JERSEY 
JANUARY  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^^ 

OBSERVATION 

g 

g 

u 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

e 

1 

OBSERVER 

1 

3 

1 

i 

1 

^9 

ALLEMOALE 

0100 

BERGEN 

*I  02 

7*  08 

270 

] 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

ATLANTIC  CITY  HB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

58 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITT 

032» 

ATLANTIC 

39  23 

MID 

HID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

03*t 

CAMOEN 

39  5* 

75  0* 

50 

UP 

IIP 

1 

IRVIN  J,  NYGREN 

BASS  HlVEB  ST  FOREST 

0526 

BURLINGTON 

39  37 

7*  26 

20 

6P 

H 

N.Y.  FORESTRY  SVC 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAT 

39  16 

7*  52 

*9 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

*0  10 

7*  02 

19 

INACTIVE   1/58 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

*0  50 

CLEMENT  HAUPT 

BERLIN  1  H 

0787 

CAMDEN 

7*  57 

150 

7A 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

*0  29 

7*  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  z  se 

0907 

MORRIS 

*0  5* 

7*  2* 

280 

BA 

SA 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

BOUND  BBOOK  1  W 

0927 

SOMERSET 

10 

*0  33 

7*  33 

20 

BA 

AMERICAN  CTANAMlO  CO 

SUSSEX 

*1  09 

570 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BUHUNGTOf. 

1211 

BURLINGTON 

*0  0* 

PUBLIC  SVC  E  ♦  G  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

^ 

*1  07 

7*  30 

10*0 

SA 

NEWARK  WATER  OEPT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

*0  *5 

7*  21 

160 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAT  3  W 

1351 

CAPE  MAT 

38  56 

5P 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO 

CEDAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

*0  52 

8A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTEBTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOITEBURG 

1562 

PASSAIC 

*1  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

BA 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

39  ** 

7*  32 

90 

5P 

5P 

INACTIVE   5/5B 

CLAYTON 

GLOUCESTER 

120 

6P 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

*0  38 

7*  65 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

OEEPHATER 

2209 

SALEM 

39  *1 

75  30 

12 

HID 

OU  PONT  DE  NEMOURS 

ELIZABETH 

UNION 

*0  *0 

5P 

5P 

UNION  CO  PARK  COMM 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

*0  39 

74  12 

30 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

ESSEX 

*0  50 

250 

8A 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

J029 

HUNTERDON 

10 

*0  31 

74  51 

134 

5P 

5P 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  1* 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

*0  15 

7*  17 

19* 

6P 

6P 

, 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

6LASSB0R0 

GLOUCESTER 

39  *2 

150 

GREAT  MEADOWS  <•  N 

3*16 

WARREN 

*0  56 

7*  55 

5*0 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

*l  09 

7*  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKEN5ACK 

3572 

BERGEN 

*0  53 

7*  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAMNONrON  2  NNE 

ATLANTIC 

39  39 

W*  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

*1  18 

7*  *0 

1570 

8A 

BA 

N.  J.  DEPT.  OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

10 

*0  16 

100 

JAMES  R.  PICKERING 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

*0  17 

74  32 

75 

c 

OEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 

BURLINGTON 

39  *8 

7*  *7 

100 

^p 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*260 

J 

*0  *3 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

*0  ** 

7*  0* 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WTR  OEPT 

LAMBERTVILLE 

*0  22 

E.  E.  CASE 

LAUREL  TON  1  E 

*700 

OCEAN 

*0  0* 

7*  07 

20 

MID 

MID 

C  H 

GEORGE  G.  WADDILL 

LAYTON  3  NW 

*T35 

SUSSEX 

*l  15 

7*  51 

480 

6P 

6P 

H 

A.  M.  DEPUE 

LEESBUBG  STATE  FARM 

*762 

39  1* 

LITTLE  FALLS  1  £ 

PASSAIC 

*0  J3 

C  H 

PASSAIC  VLY  WTR  COMM 

LONG  BRANCH 

4987 

*0  18 

73  59 

3* 

MID 

MID 

WILLIAM  0.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

*0  *8 

7*  *6 

660 

6P 

6P 

" 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBER TON 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

7*  *8 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

*1  01 

584 

NEWARK  WATER  OEPT 

510* 

BERGEN 

*l  06 

7*  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

SOMERSET 

10 

50 

MARLBORO  SCS 

52** 

MONMOUTH 

*0  20 

7*  1* 

120 

'^ 

GEROW  BRILL 

^ 

» 

OBSERVATION 

d 

g 

td 

1 

TIME  AND 

z 

C 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

R 

-9 

OBSERVER 

is 

Q 

3 

I 

i 

ei 

^ 
£ 

MARLTON  I  M 

5252 

BURLINGTON 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   60°  on  the  11+  at  Atlantic  City  WB  Airport  and 

on  the  5th  at  Layton  3  NW 

Lowest  Temperature:   -5°  on  the  20th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   2.85  inches  at  Leesburg  State  Farm 

Least  Total  Precipitation:   1.39  inches  at  Phillipsburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.32  inches  on  the  4th  at  Clayton 


Greatest  Reported  Total  Snowfall:   2.5  inches  at  Charlotteburg  and 

Greenwood  Lake 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  24th  at 

Greenwood  Lake 
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0 

1.52 
2.05 
1.92 
1.72 

-  1.00 

-  .82 

-  .94 

-  .94 

.58 
.62 
.59 

.56 

4 
4 
4 
4 

.0 
.7 

1.1 

0 
T 
T 

9 

10 

5 
5 

5 

5 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

UOODSTOWN 

44.6 

24.6 

34.6 

69 

11 

9 

20 

843 

0 

2 

22 

0 

1.91 

.69 

4 

5 

1 

0 

DIVISION 

33.4 

-       .3 

1.99 

-       .80 

.2 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

R 
R 

42.2 

43. 7M 

40.6 

46.0 

26.6 

29. IM 

24.2 

23.3 

34.4 
36.  4M 
32.4 
34.2 

-  1.'^ 

-  .5 
1.2 

57 
56 
52 
57 

11 
11 
27+ 
28 

in 

9 

8 
7 

20+ 
20 
20 
20 

852 
796 
907 
859 

0 
0 
0 
0 

4 
2 

5 
1 

21 
17 
23 
24 

0 
0 
0 

0 

1.88 
1.85 
1.70 
2.38 

-  1.35 

-  1.57 

-  .12 

.62 
.50 
.51 
.82 

4 

5 

4 

10 

.0 
.2 
.0 

0 
0 
0 

5 
5 
5 
4 

1 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

34.4 

•' 

1.95 

-    1.01 

.1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.r^ 

Relata 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

Hi 

1 

a 

SUtion 

1 
1 

■o  a  a 

III 

a.a  a. 

tr 

i 

> 
< 

£  a 

• 

g  1 

|-o| 

a    I 

ll 

QJS 

°s 

■  ■  w 

a 

o  t- 
o  to 
■■  w 

a 
o  H 

s 

3 

? 
k 

k 

01 
01 

T 

o 
o 

1 

1 

III 
III 

ATUimC   CITY    ITB   AIRPOHT 

WNW 

15 

13.1 

- 

- 

- 

76 

77 

55 

71 

3 

4 

4 

1 

0 

0 

12 

_ 

6.3 

ATLAKTIC  CITY 

- 

- 

13.0 

36 

NW 

11 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

5 

1 

0 

0 

13 

51 

- 

LOW   BRANCH 

NW 

18 

14.2 

46 

NW 

19 

- 

73 

63^ 

60 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

62 

5.4 

IIEWARK   WB   AIRPORT 

WNW 

16 

10.5 

30++ 

NW 

19 

70 

69 

54 

60 

2 

4 

3 

2 

0 

0 

11 

- 

5.6 

THDfTON   WB   CITY 

- 

9.9 

33 

NW 

19+ 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

59 

5.5 

«)  12:00  Noon 

See   Reference   Notes   Following   Station    Inde 
-   13    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

^ 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11   12 

13  1  14  1  15 

16  1  17   18 

19   20  1  21 

22   23 

24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

ArLANTiC  CITY  WB  AP 

1.86 

.05 

.69 

.04 

T 

.1? 

.15 

■32   .38   .02 

— _ — 

—J — ' 

•  64 
.10 
.10 

ATLANTIC  CITY           R 

1.88 

T 

.62 

.02 

T 

.16 

.16 

.36   .40   .02 

T     T 

AUDUBON 

1.56 

T 

.67 

T 

T 

T 

.33 

,15   .33   T 

T 

X 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.27 

.49 

.43 

.01 

.38 

.49   ^47 

belleplain 

)  2.45 

.30 

.40 

D.03 

.06 

.42 

.42   .15   ,40 

•  07 

.20 

BELVIOERE 

2.53 

.72 

.20 

.74 

T 

■08   .08   .42 

•  24 

T 

•  05 

BERLIN  I  W 

2.08 

.35 

.63 

.70 

.25 

.15 

BLACKWELLS  MILLS 

1.9* 

.67 

.04 

.53 

.03 

•11         .45 

.06 
•  05 

BOONTON  2  SE 

1.84 

.52 

T 

.72 

.09   T 

.03   ,02   .38 

.03 

BOUND  BROOK  1  W 

1.58 

.53 

.48 

.03 

.09   .09   .32 

T 

.04 

BRANCHVILLE 

2.48 

•  (>'• 

.06 

.99 

.16 

.07   .36 

.09 

.10 

BURLINGTON 

2.76 

T 

.64 

.03 

T 

.80 

•  60 

.20   .15   .20 

.05 

•  09 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.28 

.61 

.86 

»21   T 

.05   .04   ,37 

.02 

.12 

CANOE  BROOK 

1.83 

.59 

.65 

.07 

.04        ,44 

T 

.04 

CANTON 

1.82 

.03 

.76 

T 

.29 

T 

.41   T     ,29 

T 

.04 

CAPE  MAY  3  W 

1.85 

.25 

.50 

« 

.20 

.39   .13   ,27 

.01 

.02 

.06 

CEDAR  GROVE 

l.flB 

.52 

.60 

,21 

.10 

.35 

,10 

CHARLOTTEBURG 

2,14 

.55 

.83 

.15   ,04 

,04   .02   .36 

.03 

.10 

CHATHAM 

1.97 

.60 

.70 

.04 

.05   .04   .45 

•  04   T 

■  Of 

CHATSWORTH  5  S 

- 

.35 

.05 

T 

.05 

.03   - 

.04 

CLAYTON 

2.63 

1.32 

.04 

.03 

.09 

.51 

T 

■15   ,29   .15 

^ 

^ 

.05 

^ 

CLINTON 

RECORD  MISSING 

DEEPWATER 

1.83 

.09 

.64 

.09 

.31 

,25   .32   .03 

J 

.10 
•  03 

ELIZABETH 

1.92 

.56 

.03 

.68 

.01 

,13   .12   .30 

.03 

.01 

ELIZABETHPORT 

1.87 

.04 

.52 

.15 

,45 

.17 

.18   .26   .04 

.02 

.02 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

1.98 

.48 

■  62 

.45 

,31 

,02 

.10 

FLEMINGTON  1  NE 

2.28 

.72 

.10 

.61 

.03 

.11   .16   .07 

•  31 

•  17 

FORTESCUE 

2.02 

.15 

.20 

.39 

.30 

.25   ,15   ,10 

.48 

FREEHOLD 

- 

.54 

.08 

.01 

■21   ,08   .24 

•  03 

GREENWOOD  LAKE 

2.34 

.56 

•  84 

.17   T 

.06   .11   .41 

■  04 

.11 

HAMMONTON  2    NNE 

1.86 

.60 

.31 

.19 

•  11 

.18   .17   .28 

.02 

HIGH  POINT  PARK 

1.90 

.65 

.44 

.33 

.14        .18 

,13 

.03 

HIGHTSTOWN  ]  N 

1.60 

.56 

.02 

.50 

T 

■19   .06   .21 

.01 

T 

.05 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.85 

.74 

.15 

T 

.02 

.36 

,Z2       .19   .09 

T 

•  06 

IRVINGTON 

2.03 

.07 

.57 

.22 

.55 

T 

.12   .35   .02 

.05 

.06 

JERSEY  CITY 

2.02 

.15 

.68 

.15 

.20 

.10   .15 

•  59 

LAMBERTVILLE 

1.81 

.63 

.04 

.40 

.22   .18   .16 

.07 

T 

•  09 

LAURELTON  1  E 

2.02 

T 

.64 

.03 

T 

.10 

.53 

T 

.16   .32   .02 

T 

•  02 

LAYTON  3  NW 

2.23 

■  66 

.03 

.93 

■15   .12   .16 

.16 

.02 

T 

LEESeURG  STATE  FARM 

2.85 

.19 

.41 

.50 

T 

.33 

.43   .06   .37 

•  10 

.46 

LITTLE  FALLS  1  E 

1.78 

.49 

.01 

.75 

.09   .01 

.02        .36 

.01 

.04 

LONG  BRANCH              R 

1.70 

.01 

.61 

T 

T 

.25 

.33 

T 

.13   .33   .01 

T 

.03 

LONG  VALLEY 

2.44 

.65 

D.IO 

.85 

.05 

.16   .42   .06 

.05 

D.IO 

MACOPIN  INTAKE 

1.92 

.54 

.80 

.09 

.05        .34 

.02 

.08 

MAHWAH 

2.09 

.54 

.81 

.14 

■06   ■Ol   .37 

,01 

.15 

MANVULE 

1.80 

.01 

.66 

T     .06 

.57 

.02   .30 

.08 

■  10 

MARLTON  1  W 

1.68 

.60 

.16 

.01 

.03 

.30 

.16   .32 

•  02 

•  08 

MAYS  LANDING 

2.70 

.50 

.40 

T 

.25 

.20 

.40   .40   .10 

T 

•  20 

.25 

MIDLAND  PARK 

1.98 

•  02 

.51 

.33 

.62 

.02 

.06   .30   .01 

.02 

•  07 

MILLVILLE 

1.80 

.08 

.56 

.06 

T 

.15 

.11 

.45   .32   .01 

T 

.06 

MILTON 

2.55 

.65 

.76 

.23 

.06   .24   .43 

.04 

•  12 

MOORE STOWN 

1.50 

.57 

.15 

T 

.31 

T 

.10   •     .31 

T 

■  06 

MORRIS  PLAINS 

2.02 

T 

.58 

T 

.78 

.07   T 

.05   .04   .44 

T 

.06 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.89 

.07 

.51 

.20 

.50 

T 

.14   .40   .01 

•  01 

.05 

NEW  BRUNSWICK  ExP  STA 

1.82 

.65 

.04 

.53 

T 

.22   .03   .26 

T 

•  07 

NEW  MILFORO 

. 

.02 

.44 

.22 

.56 

.04  .ZZ       .04 

NEWTON 

2.19 

.63 

.82 

.14 

.02   T     .40 

,09 

■  09 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.42 

.64 

.79 

.19   .09 

.03   ,06   .42 

.04 

■  16 

OLDWICK 

2.07 

.62 

.65 

.09 

.21   T     .46 

.01 

•  03 

ORANGE 

1.83 

.58 

• 

• 

.74 

■09   •     .40 

•  02 

PATERSON 

2.03 

.68 

.65 

.33   T 

T     T     .33 

.03 

.01 

PEMBERTON  3  E 

1.62 

.56 

.16 

.02 

.29 

.14   .05   .26 

.03 

.06 

.03 

PHILLIPS8URG 

1.39 

.61 

T 

.61 

T     .10 

•  07 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.31 

.73 

.40 

.20 

.11   .03   .49 

.24 

.11 

PLAINFIELD 

2.14 

.66 

.56 

.23 

T 

.28   .35   T 

T 

.06 

PLEASANT  RUN 

1.95 

.49 

.38 

.46 

.13   .10   .32 

.03 

•  04 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.82 

.01 

.64 

.03 

.54 

.19   .30 

•  11 

RAHWAY 

1.67 

.03 

.52 

.04 

.54 

.49   .04 

•  01 

RIDGEFIELD 

1.94 

.02 

.57 

.02 

.85 

T 

.10        ,32 

.03        T 

•  03 

RINGWOOD 

2.15 

.56 

T 

.77 

.19 

.15        .38 

T 

.10 

SANDY  HOOK  L6STA 

2.38 

.36 

.07 

.04 

.82 

.09 

.31   .02   .55 

.01 

•  01 

•  08 

SHILOH 

2.05 

.62 

.26 

T 

.06 

.19 

.49   .11   .19 

T     •Ol 

•  06 

.04 

T     T 

T 

SOMERVILLE 

1.78 

.64 

.02 

.59 

T 

.20   .12   .16 

.02 

•  03 

SPLIT  ROCK  POND 

2.14 

.56 

.82 

.19   .01 

.07        .35 

.03 

.11 

SUSSEX  3N              // 

2.45 

,73 

.93 

,13   T 

.05   .08   .36 

.07 

■  08 

SWEDFSBORO  =>  NW 

1.61 

.55 

.14 

T 

.02 

.26 

.04 

.23   .01   .30 

T 

.01 

•  03 

TOMS  RIVER 

- 

.77 

.20 

. 

•20   .12   .04 

T 

TRENTON  ? 

1.92 

.04 

.59 

.19 

.37 

,25   .35   .01 

•  03 

•  09 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.72 

.08 

.55 

I 

.16 

.p2 

•21   .30   T 

.02 

f 

•  06 

T 

TUCKERTON 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

2.01 

.56 

.40 

.01 

.23 

.02 

■20   .21   .30 

T 

.06 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.93 

.54 

.70 

.16 

.06        .35 

T 

.10 

WERTSVILLE 

1.66 

.64 

.01 

.42 

.02 

■10   .13   .26 

,02 

.02 

,04 

T 

WESTFIELD 

1.96 

.05 

.59 

.10 

.52 

.10 

.16   .33   .04 

.07 

WOOOCLIFF  LAKE 

2,18 

.03 

.49 

.27 

.77 

■12   .35 

.05 

•  10 

WOOD ST OWN 

1.91 

.69 

,13 

.08 

.28 

.37   ,09   ,21 

.04 

.02 

• 

See  Heference  Kotea  Following  Stfttlon  ladex 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
FEBRUARY    1959 


Day     Ol  Month 


ATLANTIC  CITY  VB    AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  H 

CHARLOTTEBURG 

CMATSBORTM  5  S 

CLAYTON 


ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 


I      FLEMINGTON  1  NE 


HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

MIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  » 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  Nu 

LEESBUR6  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

NILLVILLE 

MOORESTOMN 

NORRIS  PLAINS 

NEKARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

mOGEFIELD 


26   23   «« 


28   27   42 


40   27   37 


30   28   38 


35   25   25 


32   28   43 


36   24   26 


38   29   37 
19   13   22 


33   22   25 


34   25   44 


34   2  5   40 


32   28   41 


29   26   40 


38   26   42 


43   26   26 


32   25   41 


29   25   41 


26   27   37 


30   28   40 


23   26   39 
5-5-2 


27   22   34 


23   26   41 


29   27   40 


42   29   25 


27   26   42 


35   25   26 


26   28   42 


33   26   49 


31   22   26 


35   24   26 


33   26   43 


26   27   48 


50   47   40 
39   34   26 


47   46 
38   34 


51   48   40 
33   30   26 


52 

44 

34 

33 

45 

45 

29 

27 

40 

49 

9 

30 

52 

48 

34 

33 

41   46   A7 


43   48   45 


52 
34 

47 
33 

52 
32 

47 
32 

46 

32 

49 
32 

42 
10 

41 
20 

48 
30 

48 

30 

52 
32 

46 
31 

54 

20 

42 
33 

37 
13 

47 
14 

53   47   39 
33   31   28 


32  33  19 

45  46  39 
31  30  29 

50  49  42 

38  28  23 

46  60  46 
30  25  18 


42   52 
21   29 


50   47   38 
37   35   26 


28   24   28 


50   43 
16   34 


52   46   37 
31   32   23 


39 

49 

13 

29 

48 

49 

33 

34 

50 

46 

30 

32 

39 

46 

9 

20 

16   30   34 


53 

46 

32 

32 

46 

47 

34 

31 

46 

48 

31 

30 

46 

46 

30 

32 

41   50   46 
16   32   29 


38   61 
21   32 


19   28   26 


42   63 
12   35 


12   30   15 


3  7   40 
14   14 


18  30  24 

36  43  43 

10  21  16 

40  45  43 


35 

42 

10 

11 

43 

51 

14 

32 

44 

47 

19 

29 

13   34   18 


34   40 
10   21 


11   28 
43   45 


42   50 
19   24 


36   38   37 


41   45 
17   34 


43   46   36 


15 

36 

43 

60 

13 

26 

43 

42 

6 

30 

41   52   40 
16   34   30 


42 

45 

16 

18 

44 

48 

17 

26 

34 

41 

10  19   14 

44  44 

17  24 

42  45 


44   46   42 


54   57 
40   2  6 


59   54   39 


66   59   37 
38   36   16 


19   25   14 


34   41 
16   34 


55   54 
29   31 


35   42 
17   35 


11   33   11 


57   54   34 


51   47   57 
35   38   27 


53   46 
32   37 


28   37   42 


46   48   42 
19   28   34 


35   51 
13   27 


54   48 
26   37 


36   61   44 
22   26   32 


33   50 
11   24 


50   46 
21   36 


51   49   50 
33   36   34 


21   36   38 


35   37   33 
15   22    8 


36   43   39 
17   34   15 


40   23   20 


46   57   42 
31   41 


33   42   36 


48   45   40 
26   23   30 


52   50 
29   30 


21   27   32 


36   42   40 
16   34   16 


31   32   15 


24   2  7   16 


41   37   34 
30   21   17 


39   50 
21   36 


62   46 
33   36 


34   52   42 
20   26   31 


62   41   45 
30   33   29 


48   46   44 
27   33   34 


33   49 
15   22 


37   50 
17   30 


49   47 
27   37 


28   36   37 


27   31   36 


50   37 
29   30 


46   52   51 


44   46 
26   35 


44   51 
24   28 


47   65 
20   27 


39   48 
17   26 


43   40 
12   19 


45   50   66 


15  21  25 

44  52  46 

27  33  38 

41  39  44 

11  12  24 

47  55  52 


32   27   36 


43 

42 

35 

52 

46 

45 

44 

50 

22 

28 

16 

27 

33 

34 

20 

27 

34 

36 

38 

37 

60 

39 

4? 

40 

10 

30 

12 

14 

20 

28 

20 

24 

40 

40 

35 

69 

41 

42 

43 

51 

25 

28 

12 

26 

30 

31 

12 

22 

55 

45 

36 

47 

43 

45 

46 

51 

31 

27 

16 

26 

34 

34 

21 

27 

22   26   33 


34 

45 

40 

30 

44 

34 

33 

37 

3 

25 

6 

12 

20 

26 

14 

21 

50 

42 

36 

48 

46 

43 

43 

49 

25 

26 

16 

27 

34 

36 

21 

28 

57 

59 

37 

50 

46 

61 

46 

51 

31 

29 

13 

27 

37 

32 

16 

23 

41 

37 

29 

50 

40 

42 

38 

42 

30 

22 

13 

29 

33 

29 

26 

33 

43 

43 

36 

52 

47 

44 

43 

51 

22 

29 

17 

26 

34 

36 

18 

25 

56 

43 

34 

47 

43 

60 

46 

52 

35 

21 

14 

31 

33 

25 

19 

24 

12   29   26 


22   29   35 


39   47 
13   23 


47   45 
24   2  6 


21   27   26 


43   51 
24   30 


12   19   30 


20 

24 

46 

52 

18 

24 

42 

60 

20 

28 

17   10   13 


32   22   38 

16   10   17 


37   23   36 


43   25   20 


44   24   21 


40   26   39 


44   44 
27   27 


41   25   36 


50   27   23 
25   10   12 


20  8  15 

39  22  37 

19  9  9 

36  21  36 


31   25   38 


36   20   30 


45   27   39 


32   22   36 


28   24   38 


41   24   22 
20    5    6 

32   23   35 


43   20   35 


36   20   It 


34   23   37 


37   39 
19   30 


35   38 
17   24 


36   44 
26   32 


37   40 
16   26 


35   38 
34   36 


20   25   35 


36   47   50 


41   62   54 
19   20   27 


47   64 
16   22 


43   52 
19   21 


36   41   47 
15   12 


U   10   12 


41 
25 

42 
32 

41 
19 

49 
21 

-1^ 

38 
22 

40 
31 

42 
16 

49 
19 

53 
25 

36 
20 

38 
30 

42 
10 

46 
12 

46 
20 

34 
16 

40 
31 

40 
14 

49 
11 

54 
18 

39 
23 

41 
31 

38 

15 

47 
20 

52 
27 

45 
26 

42 
32 

43 
19 

41 
19 

54 
26 

31 

4 

32 
19 

27 
5 

38 
14 

42 
16 

36 
21 

40 
32 

38 
17 

60 
18 

51 
23 

38 
20 

42 

31 

39 

18 

62 

14 

53 
23 

35 
29 

36 

23 

38 
17 

41 
27 

45 
29 

37 
20 

41 
32 

40 
17 

49 

17 

64 
23 

11   21   23 


16   14   20 


35 

38 

40 

40 

46 

51 

17 

15 

15 

6 

11 

19 

44 

43 

46 

42 

49 

46 

17 

26 

38 

21 

20 

26 

36 

39 

40 

37 

42 

46 

17 

19 

27 

15 

17 

23 

36 

40 

40 

38 

42 

62 

19 

27 

25 

20 

20 

27 

38 

34 

36 

39 

46 

54 

14 

16 

30 

12 

11 

16 

41 

45 

46 

45 

40 

60 

27 

31 

21 

21 

24 

44 

37 

42 

39 

51 

52 

25 

24 

25 

18 

19 

26 

33 

37 

36 

35 

40 

47 

15 

17 

28 

14 

14 

20 

39 

37 

40 

42 

43 

61 

20 

25 

23 

16 

23 

29 

35   37 
16  22 


19   21   31 


36   39 

20   33 


40   50   53 
15   19   24 


40   46   64 
16   18   23 


16   21   27 


See  Reference  Holes  Following  Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1959 


Day     01  Month 


28      29      30      31 


SANDY  HOOK  LSSTA 


SOMERVILLE 


SUSSEX  3  N 


TRENTON  2 


TRENTON  WB  CITY 


TUCKERTON 


WOODSIOWN 


50   47   48 


35   26   37 


28   25   40 


32   22   27 


23   23   38 


24   26   41 


18   10   11 


32 

34 

33 

17 

25 

20 

48 

48 

39 

43 

49 

40 

32 

32 

32 

18 

34 

28 

45 

46 

37 

43 

44 

29 

31 

31 

28 

13 

28 

19 

40 

44 

44 

33 

41 

42 

8 

25 

26 

10 

10 

7 

41 

44 

36 

40 

43 

?7 

30 

30 

22 

17 

24 

21 

46 

48 

40 

43 

48 

30 

33 

34 

24 

20 

26 

22 

44   48   39 


55   56   35 
33   32   19 


41   41   34 


33   37   37 


27   23   14 


40 

45 

50 

50 

51 

50 

23 

27 

36 

26 

30 

35 

50 

50 

42 

44 

51 

46 

28 

37 

39 

23 

29 

35 

48 

45 

42 

42 

49 

43 

26 

30 

32 

18 

24 

32 

34 

48 

41 

41 

38 

46 

12 

27 

25 

15 

15 

30 

27   34   27 


52   60 
28   37 


42   48   40 
20   28   31 


22   27   35 


49   32   39 


23   10   16 


37   20   35 


31   19   34 


29   20   36 


20   27   32 


45   39   45 
21   28   36 


39   33   39 


38   34   39 
21   22   24 


24   27   25 


17   23   34 


38   49   50 
20   22   27 


31 

38 

42 

10 

10 

14 

36 

47 

49 

15 

20 

25 

39   50   52 
19   25   28 


43.5 
25.8 


39.6 
20.0 


36.5 
14.0 


38.2 
21.2 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

1 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

33 

31 

31 

31 

34 

32 

32 

33 

30 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

31 

30 

30 

32 

31 

_ 

31 

33 

33 

33 

31.6 

MIN 

30 

28 

26 

30 

30 

30 

29 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

28 

28 

28 

29 

- 

30 

30 

30 

31 

29.6 

2  INCHES 

MAX 

32 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

34 

32 

31 

30 

31 

31 

_ 

31 

31 

31 

31 

30.8 

MIN 

31 

29 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

30 

- 

30 

30 

31 

31 

30.0 

4  INCHES 

MAX 

32 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

34 

32 

31 

30 

31 

31 

_ 

31 

31 

31 

31 

31.1 

MIN 

31 

30 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

29 

30 

- 

30 

30 

31 

31 

30.2 

8  INCHES 

MAX 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

_ 

32 

32 

32 

32 

32.2 

MIN 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

- 

31 

31 

32 

32 

31.2 

16  INCHES 

MAX 

36 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

_ 

33 

33 

33 

33 

33.2 

MIN 

34 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

- 

32 

32 

33 

33 

32.4 

32  INCHES 

MAX 

37 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

_ 

35 

34 

34 

34 

34.6 

MIN 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

~ 

34 

34 

34 

34 

34.0 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Sialic 
-    16    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
FEBRUARY    1959 


Day  of  month 


ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

ATLANTIC  CITY 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

CLAYTON 

FLEMINGTON   1    NE 

FREEHOLD 

HIGHTSTOTO    1    N 

INDIAN   HILLS    2    W 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON    1    E 

LAYTON    3    NW 

LITTLE   FALLS    1    E 

LONG   BRANCH 

LONG   VALLEY 

HAYS    LANDING 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS    PLAINS 

NEWARK    WB   AIRPORT 

NEW   BRUNSWICK    EXP   STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON   3    E 

PBILLIPSBURG 

PLAINFIELD 


RIDGEFIELD 
SOMERVILLE 
TRENTON    WB   CITY 
WANAQUE   RAYMOND    DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  Dotes  foUovnng  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1959 


DSCOHH-IB-Ashevllle,    H.    C.    H/58 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
ba  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  18  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    JERSEY 
FEBRUARY    1959 


USCOUf-WB-Ashe 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITT  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

6ASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 


5  S 


CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVe 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURC 

CHATHAM 

CHATSWOR 

CLAYTON 

CLINTON 


OCEPWATER 

ilABETM 

UABETHPORT 
Essex  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 

FOHTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORO 

J  MEAOOMS  i,    n 
GREENWOOD  LAKE 

HACKENSAC"! 
HAMMONTON  2  NNE 

ilGH  POINT  PARK 

ilGHTSTOWN  1  N 

iightstown  pumping  STA 


INDIA. 

IRVINGTON 
JERSEY  CIT' 
LAMBERTVILl 

LAURELTON  1 


LS  2  I 


LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 

LE  FALLS  I  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 


CAPE  MAY 

MONMOUTH 

WARREN 

CAMDEN 

SOMERSET 


CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 


PASSAIC 

MONMOUTH 
MORRIS 

BURLINGTON 
PASSAIC 
BERGEN 
SOMERSET 

MONMOUTH 


".0  10 

<>o  so 

39  4a 

40  29 


*.o 

39 

40 

50 

*0 

31 

39 

14 

40 

IS 

4? 

66 

41 

09 

120 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABIES 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
U.S.  NEAlHtR  HUREAU 
STATE  MARINA 
IRVtN  J.  NYGREN 
N.Y,  FORESTRY  SVC 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

INACTIVE      x/&e 
CLLMENT    HAUPT 
SAMUEL    H.    MC    CULLEY 
HENRY    M.    MILLER 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 
AMERICAN  CYANAMID  CO 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC  E  *  G  CO 
NEWARK    WATER    UEPI 

UTR    CO 


.WEST    MAGNESITE    ' 


NEWARK  MATER  DkPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 
INACTIVE  5/58 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.    W.    KLOCK.NER 

OU    PONT    DE    NEMOURS 
UNION    CO    PARK    COMM 
SEWAGE    TREATMENT 
BOROUGH    ESSEX    FEl 
DONALD    YOUNG 


PL 


HEMICAL  CORP. 


W.  HUBBARD  PARKHURSI 

N.  J.  DEPI.  OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKtRlNG 
DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 


.  M.  DEPUfc 
EESBURG  STATE 
ASSAIC  VLY  WTI 

RIHUR  BAHKMAN 


NtWARK  WATER  OtPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  HADCLlFFE 
GEROW  BRILL 


^ 

OBSEBVATION 

6 

I 

M 

o 

1 

TIME  AND 

z 

6 

p 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

g 

fc 

1 

OBSERVER 

Q 

3 

1 

i 

1 

1 

it 

MARlTON  1  W 

bZbl 

BURLINGTON 

■^ 

39  54 

57 

90 

6P 

DAVID  GRISCOM 

3 

39  27 

50 

5P 

ELMER  EARLE 

40  59 

210 

CUMBERLAND 

39  24 

03 

L.  J.  GALLAHER 

MILTON 

5597 

MORRIS 

6 

41  01 

32 

950 

7A 

JtRStV  CITY  WTR  WKS 

MOORE STOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

58 

55 

MID 

8A 

H 

H.  J.  WILLARU 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

B 

40  50 

30 

500 

H 

JAMES  C.  LONG 

NEWARK  WB  AIRPORT 

-.O  42 

11 

MID 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

80 

5P 

ARTHUR  H.  AMLUUtST 

NEW  HILFORD 

6146 

BERGEN 

<• 

40  57 

02 

12 

c 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

45 

565 

8A 

BA 

C  H 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

a 

41  02 

30 

870 

SA 

NEWARK  WATER  DEPT 

6544 

HUNTERDON 

45 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

s 

40  47 

14 

140 

HID 

c 

COUNTY  ENGINEER 

PATEfiSON 

6TT5 

PASSAIC 

« 

40  65 

09 

100 

BA 

bA 

H 

P.  J.  DEL  VECCmo 

PEMBERION  3  E 

68'.3 

BURLINGTON 

2 

39  58 

36 

60 

5P 

5P 

H 

CHARLES  A.  OOEMLERT 

PHlLLIPseuRG 

6974 

WARRtN 

2 

40  41 

12 

3P 

3P 

H 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

JOINT  TOLL  BRDGE  COM 

PLA INFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

25 

120 

3P 

8P 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40  34 

48 

140 

7A 

JOHN  H.  BERRYMAN 

PRINCETON  WATER  WORHS 

732B 

MERCER 

10 

40  19 

40 

90 

MID 

PRINCETON  WATER  CO 

7393 

40  36 

20 

MID 

RAhWAY  VLY  SWG  AuTh 

BERGEN 

40  50 

80 

GEORGE  P.  KIRSTLN 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

e 

-.l  08 

16 

305 

lOA 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

SANDY  HOOK  LBSTA 

7869 

MONMOUTH 

i 

40  28 

01 

22 

7P 

7P 

U.  S.  COAST  GUARD 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

18 

120 

5P 

SP 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVlLLE 

SOMERSET 

75 

W>  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

MORRIS 

600 

lOA 

JLHitY  CITY  D  P  w 

SPRINGFIELD 

6423 

UNION 

1 

40  43 

16 

c 

SUSSEX  3  N 

6644 

SUSSEX 

5 

41  14 

35 

530 

7A 

7A 

BRICE  a.  STANTON 

SWEDES60H0  5  NW 

6665 

GLOUCESTER 

2 

39  47 

24 

10 

12N 

SUN  OIL  CO 

TOMS  RIVEB 

10 

5P 

ROBERT  F.  SNYDER 

TRANQUILITY  2  W 

8858 

WARREN 

2 

40  57 

50 

551 

C 

H.  J.  ERVtY 

TRENTON  ; 

8878 

MERCER 

2 

40  14 

TRtNTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

2 

40  13 

46 

56 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  weatmlr  bureau 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

1 

39  36 

20 

10 

6P 

6P 

REV  EDWARD  0.  MEGILL 

39  29 

00 

110 

8A 

STATE  HOME  FOR  WOMEN 

WANAQue  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

B 

41  03 

320 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMM 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

48 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

9 

40  39 

21 

136 

5P 

d 

CITY  ENGINEER 

WOODCLlFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

1, 

41  01 

03 

c 

WOODS TOWN 

9910 

2 

50 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

t   1-COABTAL;   2-OILAWAItX;   3-GBIAT  BGO  HARBOR;   4-BACEKHSACK:   S-HtmSOH;   S-IUDRICE; 

BinBIHCE  ROTia 
I  regarding  the  cllMAte  of  Ne«  Jersey  mxj   be  obtained  by  vrltlnc  to  the  Stat*  CllHatoloclBt 


7-injLLICA;   8-PASSAIC;   fl^AHWAT;   lO-BABITAM;   11-ROCKAWAT 


Lt  Weather  Bureau  Office, 
post  office. 


>  General  Delivery,  Trem 


New   Jersey   • 


PlgureB   and   letters   following   the   station   oaae,    such   an   12   SSW,    indicate   distance   in  alles  and  direction   froB  t 

Delayed  data   and   corrections   «1I1   be   carried   only   m   the   June   and  Deceaber    issues   of   this   bulletin. 

Monthly   and  seasonal   snowfall   and   heating  degrees   for   the   preceding   13   Bontbs   sill   be  carried   In   the   June    issue   of   this   bulletin. 

Stations   appearing   In   the    Index,    but   for  which   data  are   not   Hated   In   the   tables,    either  are  ■isslng   or  were   received   too    late   1 

Divisions,    as  used  In  "Cllaatological  Data:   Table  and  on  the  maps,    became  effective  with  data  for  September  1956. 

Temperature    in    °P,    precipitation   and  evaporation   in   inches   and  vind   movement    in   miles.      Monthly   degree   day  totals 


I   be   included    in   this    issue. 


.  the  I 


Lsd  Wind"  Table.     Max  i 


I  Hln   In   "Evaporation 


>  represent    observaCli 


published   m   the   "Snowfall   and   Snow   i 
latological   Data"   Table   and   ' 


I  Ground"  Table   i 


'  Table,    and   In   the   "Seasonal   Snowfall"   Table 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;    "Dally  Temperature"  Table;   and  "Svaporatl 
24   hours  ending   at   time   of   observation.      The   Station    Index  shows   observation   timet 

Snow  on  ground  1 
Ho  record  in  thi 
Interpolated   va] 


I   "Snowfall   and   Snow  on   Ground"   Table   Is   at   observation   time   for   all   exoept   Weather   Bureau   and  CAA   sta' 
matological   Data"   Table   and   the   "Dally  Temperature"   Tattle    is    indicated  by  no  entry, 
or   monthly   precipitation   totals   may   be   found   In    the   annual    Issue   of   this   publication. 
Ion"  Table;    "Kvaporatlon   and   Wind"   Table:    "Snowfall   and   Snow   < 


Mo   record    in   the   "Daily   Precipiti 
And   klBO   on   an   earlier   date   or   di 
Fastest    observed  one   sinute   wind 
Amount    included   in   following  meai 
Thermometers   are   generally   exposed    in   a   shelter 
on   the    roof   of   a   bulldlog. 
Gage    le   equipped  with   a  windshield. 
This   entry   in   time   of   observation   column   In   Stat 
ibservational   day   ending  before   do< 


>uod"  Table;    and   ' 


.tlons    la   not   equipped   with   automatic   wind   li 

strlbutlon   unknown. 

ocated   a   few   feet   above   sod-^overed   ground; 


Indicates  that  the  ' 


I   ground   values  are   i 


I   are  exposed   In 


AH     Data   based   < 


B      Adjui 


11   I 


>nth. 


Water   equivalent    of   snowfall   wholly   or   partly   estimated,    using   a   ratio  of   1    Inch  water   equltalent   to  every   10   Inches   of   new  snowfall. 
M     One   or   more   days   of   record  missing;    if   average   value    is   entered,    lese   than   10   days   record    is  missing.      See   "Dally  Temperature"  Table   for   detailed   da 

carried   tor   this   station,    have   been   adjusted   to   represent    the   value   for   a   full   month. 
R      Amounts   from   recording   gage.       (These   a»ouote   are   essentially  accurate   but   may   vary   slightly   fros   the   aaounts   to  be   published   later   in   Hourly   PreclpH 
SS     This   entry   in    time   of   observation   column    in   Station   Index   means   observation   made   near   sunset. 
T     Trace,    an   amount    too  bbaII   to  measure. 
V      Includes   total    for   previous   sooth. 

X     Observation   time   Is   1^00   a.s.,    g.s.T.    of   the   following  day. 
lAB     This   entry    In   time   of   observation   columu    in   Station    Index   means   variable. 


In  the  Station  Index 


letti 


I   C,    G. 


and  J  in  the  "Speeial"  i 
Hourly  preclpltatli 


Weighing  Rain  Oage   Recording  Station 

"Soil   Temperature"   Table. 

"Snowfall    and   Snow  on   Ground"   Table.      Omimeion  of   data   In   any  month   indicates 

"Supplemental   Data"  Table. 


.umn  under   the   heading   "Observation  Time   and  Tables",    Indicate   the   following: 
values   are   processed   for   special   purposss,    and  are   published   later    in   "Hourly   PrecipK 
snowfall   amd/or  snow  on  cronnd   in   that   month. 


t  Data"   BullstlD. 


Information   concerning   the   history   of   changes    In   locations,    elevations,    exposure  etc.    of   substations   through   1956  may  be   found   In   the   publication   "Substation   History"    for   this  state.      That 
publication   may   be   obtained   from   the   Superintendent    of   Documents,    Government    Printing   Office,    Washington   25,    D.    C.    for   15  cents.      Similar    information   for   regular  Weather   Bureau   stations 
may   be   found    in   the   latest   annual    issue   of   Local   Cllmatologlcal   Data   for   the   respective   stations,    obtained   as    indicated   above,    price   15   cents. 

lescribed    in   tbe   publications  MOMTHLT  WIATHXB  REVIKW   and   the   monthly   CLIMATOLOCICAL  DATA,    MATIONAL  SUMKAST,    either  of   which  may   be 
■intlng   Office,    tashinrton   25,    D.    C. 

I   per   copy,    monthly   and  annual;    $2.60   per   year.       (Tearly   subscription   Includes   the   Annual   Summary).      Checks,    and   money   orders   should   be   made   payable   to  the 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscr 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  25th  at  Pemberton  3  E 
Lowest  Temperature:   8°  on  the  29+  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   5.55  inches  at  Clayton 

Least  Total  Precipitation:   2.34  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2,70  inches  on  the  6th  at  Clayton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   14.5  inches  at  Layton  3  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   11  inches  on  the  13th  at 

Charlotteburg  and  Macopin 
Intake 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
MARCH  1959 
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NORTHERN 

BELVIDERE 
BOONTON    2    SE 
CANOE    BROOK. 
CHARL0TTEBUR6 
ELIZABEVH 

AM 
AM 
AM 

51.1 
A6.7 
48.5 
45.9 
52. 2M 

26.9 
26.9 
26.2 
22.8 
29.3 

39.0 
36.8 
37.4 
34.4 
40.  8M 

.7 

-  .9 

-  .5 

-  2.9 

.6 

70 
67 
71 
69 
73 

21  + 
21 
21 
21 

20 

15 
17 
15 
14 
19 

29 
29 
29 
29 
29+ 

799 
870 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
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0 

23 
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25 
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ESSEX    FELLS    SERV    8LDG 
FLEMINGTON    1    NE 
HIGH    POINT    PARK. 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

AM 
AM 

AB.l 
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43.5 
45.9 
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28.4 
25.9 
22.8 
30.4 
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960 
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49.5 
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28.9 
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41.6 
39.9 
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2.3 
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23 
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772 
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0 
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26 
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24 
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3.17 
4.34 
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5.11 
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-  .39 
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1.22 
1.00 
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1.10 
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4.0 

7.5 

12.1 

5 
7 
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45.5 
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3 
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6 
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2 

1 
0 

DIVISION 

36.0 
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3.78 

.41 
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SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 
AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BURLINGTON 
CHATSWORTH    5    S 
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52.5 
54.4 
53.0 

31.5 
30.6 
30.9 
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40.9 
41.6 
42.7 
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-  .5 

69 
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1.00 
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12 
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1.0 
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28+ 
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6 
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50.1 
53.0 
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52.4 
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29.6 
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28.7 
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40.6 

-  .5 

-  .5 

-  .6 
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78 
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See   Reletence   Notes   Following    SfoNon    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ATLANTIC  CITY  MB    AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
BLACKHELLS  MILLS 
BOONTON  2  SE 
BOUND  BROOK  1  W 

BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMIN6T0N  1  NE 

F0RTE5CUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  Ntf 
LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MAHWAH 

MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 

MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  ExP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 


RECORD  HISSING 


3.71 
3.06 
5.02 


RECORD  MISSING 


•08   .04  1*10 


1.17 
.25 

1.04 


1.38 
1.03 

1.32 


1.32 

.11  1.00 

1.34 

1.2S 


1.75 
.56 
.47 


1.62 
1.33 
1.06 


13    14    15 


.07 
.01   T 


22   23   24   25   26   27 


28   29 


PATERSON 
PEMRERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PMILLIPS8URG  BRIDGE 
PLAINFIELO 

PLEASANT  RUN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEFIELD 

R  I  N  I". WOOD 

SANDY  HOOK  L8STA 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3N  / 

SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

VINELANO 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 

WOODCLrFF  LAKF 

WOODSTOWN 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1.26 
1.10 
1.16 


.98 
1.03 
1.23 
2.05 
1.74 

1.23 


See  Kefereoce  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH   19  59 


Day     01  Month 


Station 


ATLANTIC    CITY     UB    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOi; 

CAPE  MAY  3  W 

CMARLOTTEBURG 

CHATSBORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEHINGTON  1  NE 


HAMHONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN    1    N 

INDIAN  HILLS  2    W 

JERSEY  CITY 

LAM8ERTVILLE 

LAUREL  TON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  £ 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEK  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEHBERTON  3  E 

PHILLIPS6URG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELO 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


42   <>5 
32   33 


*l   »3 
35   33 


S3   <.6 
37   35 


♦  6   45 

32   30 


54   52 
30   33 


47   50 
25   31 


46   47 
32   34 


45   46 
22   25 


46   45 
36   35 


45   49 
23   30 


51   46 
27   35 


47   49 
32   31 


42   46   45 
26   26   31 


51   51 
32   29 


43   45   51 
30   31   27 


57   45   44 


40   44   51 
28   27   24 


45   45 
29   27 


41   45   55 
31   33   33 


31   30   23 


53   50   51 


49   47   49 
27   31   25 


47   45 
35   26 


45   55 
33   25 


49   47 
31   25 


47   52 
38   32 


48   55 
32   26 


47   46   45 
27   32   20 


29   34   26 


32   32   25 


49   55 
30   24 


47   54 
37   27 


52   44 
34   22 


52   42   63 
34   29   42 


53   52 
27   29 


52   52 

30   20 


49   49 
33   23 


53   45 
29   26 


52   51 
36   28 


49   46 
38   32 


51   43 
22   25 


53   50   67 


49   50 
31   23 


49   48 
34   19 


51   47   63 
34   24   34 


57   54 
34   27 


58   41 
28   22 


50   46 
34   25 


34   29   33 


47   52 
33   18 


54   52 
35   23 


35   26   34 


50   42 
34   27 


50   48 
33   22 


52   54 
29   24 


32   26   38 


52   45 
33   25 


49   47 

35   31 


49   46 
35   23 


29   24   30 


55   49 
32   26 


52   51 

26   20 


50   49 
35   24 


48   49 
35   27 


44   43   51 
30   23   36 


42   42   46 


44   56 
28   32 


43   54 
20   30 


50   45   49 
33   16   25 


59   38   41 
29   22   25 


44   55 
26   31 


60   36   42 


49   41   51 
39   32   36 


60   37   40 
31   19   20 


25   14   22 


43   56 
23   30 


41   40   49 
30   23   34 


43   54 
22   29 


30   15   20 


45   41 
28   27 


45   41 
30   2  8 


51   43   52 
35   30   33 


47   41   43 
29   19   26 


28   19   21 


39   36 
26   26 


52   33   39 


46   41   48 
37   34   37 


26   16   17 


44 

57 

48 

39 

26 

30 

34 

28 

43 

55 

50 

40 

20 

28 

30 

21 

45 

47 

49 

37 

29 

26 

32 

20 

43 

54 

50 

36 

19 

22 

30 

20 

42 

55 

47 

37 

20 

29 

30 

20 

45 

52 

56 

41 

26 

28 

29 

28 

41   28   30 


30   22   27 


46   41   39 
31   24   30 


38   36   30 
28   22   26 


50   38   37 
31   24   27 


35  22  26 

40  41  54 

30  25  33 

48  41  46 

33  15  22 

66  46  45 

32  25  31 

43  44  56 

35  27  35 

60  37  41 

33  17  24 

43  44  54 

26  24  33 

53  42  55 

33  20  30 


34   21   24 


58   55   53 
32   24   26 


34   22   27 


27   23   31 


28   32   36 


39   42   50 
26   32   39 


40   53   61 
25   31   34 


41   50   60 
26   31   35 


39   45 
23   21 


31   36 
24   26 


40  46  57 

25  31  31 

43  35  47 

25  27  27 

42  54  50 

33  35  38 

29  37  49 

21  24  23 


40 

50 

62 

24 

30 

34 

38 

40 

50 

25 

25 

34 

44 

45 

47 

26 

30 

31 

36 

45 

46 

18 

22 

29 

37 

44 

57 

24 

29 

34 

41 

39 

65 

28 

30 

33 

25 

30 

45 

16 

18 

28 

36 

42 

56 

25 

29 

32 

38 

50 

62 

26 

30 

34 

35 

40 

45 

24 

28 

32 

38 

42 

55 

25 

30 

31 

34 

33 

40 

46 

22 

21 

15 

28 

49 

42 

56 

56 

34 

30 

32 

32 

39 

34 

40 

49 

24 

24 

21 

33 

40 

35 

42 

55 

30 

26 

30 

37 

36 

37 

44 

46 

24 

16 

21 

26 

45 

50 

42 

55 

32 

29 

28 

35 

36 

39 

50 

61 

28 

26 

30 

34 

39 

30 

36 

46 

23 

23 

25 

31 

34 

37 

45 

55 

28 

25 

27 

34 

35 

37 

42 

53 

26 

24 

27 

33 

39 

30 

34 

46 

21 

22 

19 

30 

38 

33 

40 

49 

22 

22 

26 

32 

38 

40 

50 

62 

29 

24 

29 

34 

40 

39 

47 

50 

26 

24 

25 

26 

34 

38 

46 

54 

27 

24 

26 

33 

34 

40 

48 

51 

26 

25 

27 

34 

53   47 
36   26 


51   44 
36   32 


56   53 
36   25 


55   50 
37   25 


■il   43 
34   25 


48   45 
36   24 


56   52 
37   26 


52   47 
37   21 


40   37   30 


55   49   37 
33   27   26 


55   50   39 
36   25   27 


46   43   47 
28   31   33 


54   49   45 
34   19   24 


50   50   42 
36   28   26 


62   52   52 


29   22   15 


55   52   40 
34   30   26 


55   51   38 
36   21   28 


48   44   36 
37   31   26 


55   50   38 
35   22   26 


35  15  20 

54  51  47 

37  26  28 

48  49  50 

36  28  26 

49  44  36 

37  30  30 

47  46  36 

33  19  22 


38   27   29 


51   52   39 

37   26   28 


46   47 
22   24 


51   49   37 


50   45   47 


36   30   24 


33   27       27 


50   51   38 


69   64 
40   42 


63   54 
42   41 


25   35   35 


54   67 
27   35 


71   70 
33   43 


59   71 
27   31 


62   58 
36   38 


56   69 
25   28 


59   70   65 


59   73   70 
23   31   38 


57   68 
28   33 


60  72  69 

19  22  31 

57  70  69 

22  35  42 

39  60  72 

21  30  50 

33  55  66 

17  32  45 

57  70  69 

25  34  42 

60  71  70 

18  30  41 

55  70  66 

27  40  35 


65   67 
23   25 


56   68   65 
28   35   39 


36   60   74 


56   70   67 
28   40   39 


68   66 
27   28 


24   33   42 


59   70   69 


35   58   69 


24   34   40 


34   56   69 
21   25   39 


37   55   72 


19   31   38 


50   72   70 
21   30   36 


59   73   71 
26   35   33 


42   48 
25   IB 


41   47 
25   24 


37   50 
24   23 


65   47 
27   19 


65   29 
20   19 


58   51 
25   21 


38   43 
29   29 


65   25 
15   15 


57   49 
29   23 


66   45 
22   19 


20   18   20 


55   50   68 
21   18   30 


53   47   66 
22   16   32 


70   35   50 
23   19   25 


53   27   48 
II   10   26 


55   48 
23   19 


35   46   65 


52   55 

15   22 


31 

50 

19 

26 

47 

55 

21 

36 

45 

65 

68   38   49 
26   22   28 


37   48   70 


19   17   24 


36   50   69 
21   20   35 


56   48   67 
21   18   32 


26   47 
17   21 


31   43 
16   23 


60   48   70 
24   18   28 


22   19   30 


49   66 
19   31 


55   55   47 
38   42   34 


75   59   45 


74   51 
42   39 


63   53 
40   35 


64   66   56 
34   39   36 


75   52   50 
40   43   37 


55   62   56 
29   35   36 


56   55   55 
43   43   42 


52   55   55 
27   29   29 


76 

56 

35 

43 

56 

59 

40 

40 

57 

50 

32 

35 

67 

55 

28 

39 

64 

54 

40 

41 

71 

78 

33 

40 

58 

54 

35 

33 

65   55   49 


77 
30 

52 
42 

55 
42 

52 

40 

72 
30 

50 
42 

69   54   50 
25   35   30 


72   59   53 
33   42   40 


57   54   58 
34   39   37 


49   41 
40   30 


71   75   52 


75   59   42 
34   42   32 


56   63   53 


42   42   30 


65   53   50 


54   69   54 


66   58   53 
39   42   36 


79   67   50 
37   42   34 


71   72   55 
32   40   36 


60   55   45 


52   59   47 


39   42 
28   22 


38   38 
29   25 


39   50 
27   22 


40   46 
30   19 


36   45 
22   15 


38   37 
24   17 


38   49 
27   22 


39   43 
25   15 


44   42 
31   24 


40   34 
20   14 


39   45 
24   22 


47   65 

37   40 


45   42 
26   31 


42   60 

35   35 


26   19   34   39 


42 

42 

44 

48 

20 

21 

33 

36 

37 

45 

47 

61 

24 

15 

31 

38 

36 

43 

43 

54 

24 

18 

32 

36 

43 

36 

61 

44 

25 

16 

32 

36 

32 

36 

42 

40 

15 

6 

24 

31 

38 

48 

40 

56 

25 

20 

32 

36 

36 

48 

41 

59 

25 

17 

32 

38 

37 

38 

40 

52 

25 

25 

33 

34 

38 

47 

44 

60 

25 

18 

33 

39 

35  46  40  60 
20  12  33  35 

42  44  49  50 

29  20  34  38 

39  40  48  44 

25  19  32  34 

36  37  40  50 
27  23  34  38 


22   17   29   37 


48   40   46   47 
29   23   32   40 


25  20   34   40 

35   35   46   43 

26  19   30   31 


28   23   35 


38   43   42   56 
25   18   32   38 


41   35   46   40 
22   12   26   33 


38   42   47   45 
24   21   26   32 


40   50 

27   20 


37   46   49   61 
22   18   32   39 


42   46   44   56 
25   18   33   37 


41   45   43   55 
25   20   34   40 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1959 


Day 

Ol  Month 

QJ 

Station 

> 

< 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 

MIN 

SHILOH 

MAX 

47 

46 

52 

53 

51 

67 

54 

44 

55 

49 

41 

41 

40 

55 

56 

56 

51 

43 

59 

70 

66 

58 

48 

70 

74 

70 

47 

41 

43 

45 

59 

53.3 

HIN 

33 

34 

26 

33 

26 

37 

36 

26 

32 

35 

29 

30 

26 

32 

33 

36 

28 

27 

24 

33 

41 

25 

21 

31 

39 

36 

37 

27 

23 

40 

40 

31.6 

SOMERVILLE 

MAX 

49 

46 

55 

47 

47 

61 

47 

42 

54 

43 

39 

35 

36 

43 

52 

5? 

49 

37 

56 

70 

68 

54 

46 

67 

63 

55 

50 

37 

46 

40 

58 

50.0 

MIN 

27 

35 

22 

35 

22 

34 

33 

18 

32 

28 

21 

27 

24 

27 

32 

35 

31 

26 

20 

26 

32 

22 

16 

27 

31 

41 

35 

24 

15 

32 

39 

28.1 

SUSSEX  3  N 

MAX 

46 

46 

46 

51 

47 

47 

61 

36 

43 

44 

32 

34 

30 

35 

48 

48 

45 

46 

33 

55 

70 

65 

20 

44 

62 

66 

54 

35 

34 

44 

40 

45.5 

MIN 

26 

30 

22 

23 

26 

27 

30 

20 

21 

25 

14 

16 

22 

16 

27 

32 

24 

22 

20 

23 

33 

16 

15 

IB 

32 

34 

33 

21 

12 

19 

30 

23.6 

TRENTON  2 

MAX 

46 

45 

53 

46 

47 

60 

41 

41 

52 

45 

37 

3? 

36 

42 

54 

52 

46 

36 

56 

68 

67 

38 

47 

66 

70 

56 

41 

34 

45 

38 

56 

48.3 

MIN 

30 

34 

26 

33 

25 

35 

28 

23 

31 

29 

23 

26 

23 

28 

31 

35 

26 

25 

26 

34 

36 

22 

19 

31 

39 

41 

30 

25 

16 

33 

38 

29.2 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

46 

46 

55 

50 

48 

65 

43 

42 

55 

44 

39 

34 

37 

43 

56 

50 

50 

37 

58 

72 

68 

35 

49 

70 

75 

57 

43 

36 

47 

40 

56 

50.0 

MIN 

31 

37 

31 

35 

31 

36 

31 

26 

33 

30 

25 

27 

27 

31 

34 

38 

32 

26 

28 

37 

35 

22 

2: 

34 

44 

42 

31 

25 

22 

34 

40 

31.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 

50 

50 

54 

53 

50 

66 

53 

44 

59 

51 

41 

40 

40 

53 

59 

56 

53 

43 

60 

70 

70 

60 

50 

71 

74 

62 

51 

40 

46 

46 

61 

54.2 

MIN 

32 

34 

24 

34 

23 

32 

36 

27 

32 

26 

28 

29 

27 

30 

33 

32 

24 

27 

23 

29 

40 

25 

20 

29 

32 

44 

38 

27 

21 

34 

39 

30.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

Is? 

1 

?. 

,S 

4 

S 

fi 

7 

R 

9 

10 

11 

\? 

13 

14 

1R 

Ifi 

17 

Ifl 

19 

7.0 

?.\ 

?.?. 

?3 

7A 

7.n 

2fi 

7.1 

7R 

29 

an 

HI 

H  < 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.16 

« 

^ 

.25 

.14 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

87 

23 

70 

70 

290 

132 

27 

99 

- 

MAX 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

69 

74 

69 

59   47 

45 

54 

57 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

46 

47 

42   33 

29 

44 

37 

- 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

And 
Depth 

TjT 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«: 

NEW  BRUMSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

32 

33 

34 

39 

40 

45 

37 

36 

41 

37 

37 

33 

31 

32 

41 

40 

41 

36 

40 

47 

49 

37 

39 

46 

46 

45 

41 

37 

41 

38 

44 

38.1 

HIN 

30 

30 

30 

31 

30 

34 

32 

31 

32 

34 

32 

32 

31 

31 

32 

35 

33 

32 

31 

35 

40 

32 

31 

33 

37 

40 

36 

33 

31 

35 

40 

33.1 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

31 

30 

31 
30 

34 
30 

37 
32 

38 
.  32 

44 
34 

37 
33 

36 
32 

40 
33 

37 
34 

37 
32 

34 
33 

32 
32 

33 
31 

41 
33 

40 
35 

41 
33 

37 
33 

39 
32 

46 
35 

48 
42 

39 
33 

39 
32 

46 
33 

45 
37 

45 
40 

42 
37 

40 
34 

41 
33 

38 
36 

44 

40 

39.0 
33.7 

4  INCHES 

HAX 

UIN 

31 
30 

31 
30 

36 
30 

37 
32 

38 
32 

43 
34 

37 
33 

37 
32 

40 
33 

37 
34 

37 
32 

34 
33 

32 
32 

32 
32 

40 
33 

40 
35 

41 
33 

V. 

39 
32 

45 
35 

47 
42 

39 
33 

39 
32 

45 
34 

45 
38 

45 
40 

42 
37 

40 
35 

41 
33 

38 
36 

44 

40 

38.9 
33.8 

8  INCHES 

HAX 

UIN 

32 
31 

32 
31 

33 
31 

34 
32 

35 
32 

39 
35 

38 
35 

33 
33 

37 
33 

37 
35 

36 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

37 
33 

38 
36 

38 
35 

37 
35 

37 
33 

40 
36 

43 
39 

42 
36 

36 
34 

40 
36 

41 
38 

42 
40 

42 
39 

38 
37 

38 
33 

38 
37 

41 
38 

37.3 
34.8 

16  INCHES 

MAX 
UIN 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

35 
33 

37 
35 

37 
38 

36 
33 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

?t 

35 
34 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
33 

37 
36 

40 
38 

40 
38 

38 
37 

38 
36 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

39 
37 

38 
38 

39 
38 

36.7 
35.7 

32  INCHES 

UAX 
UIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

33 
33 

36 
35 

36 
35 

36 
33 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
39 

36.5 
36.0 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potenti 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MIRCH    1959 


Day  of  month 

Station 

1 

f      ! 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29 

30 

31 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ATLANTIC    CITY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

T 

5.5 
6 

5 

T 
3 

3 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

.2 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

.5 

T 

.5 

T 

7.5 
8 

3.0 
11 

10 

8 

3 

2 

.3 
2 

2 

1 

2.0 

T 

CLAYTOS 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

FLEMINGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

7.0 

7 

T 
6 

T 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

T 

T 

1.1 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

T 

2.0 

2 

T 

T 

1.8 

- 

BICHTSTOTO    1    N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.5 
T 

3.0 
2 

T 
1 

T 
T 

T 

1.5 

T 

T 

INDIAN   HILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

4.0 
2 

2 

T 

1.0 

T 

T 

LAYTON   3    NK 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 

.5 

10.3 
10 

10 

5 

T 

2.8 

1 

.4 

LITTLE    FALLS    1    E 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.4 
T 

.3 

T 

6.5 
7 

.9 
6 

5 

4 

3 

1 

.5 

1 

T 

1.5 
2 

LONG    BRANCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.7 
2 

.3 

T 

2.7 
1 

T 

T 

T 
T 

.1 

.7 

LONG    VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

8.0 

- 

- 

3.0 

- 

- 

1.0 

MAYS   LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

IIILLVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.2 

T 

.5 

HORRIS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.5 

T 

7.0 

1.0 

T 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

.9 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

.9 

T 

.1 

T 

5.3 
4 
.6 

3 

.5 

3 
.5 

2 
.4 

.5 

T 

1.0 

.3 

1 

.1 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.5 
T 

3.5 
3 

T 

T 

1.0 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

5 

6 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

PATER SON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 
T 

T 
T 

6.8 

7 

.3 

5 

4 

3 

T 
T 

T 
T 

.7 
T 

.1 

.1 

PEMBERTON   3    E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 
4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

- 

5.5 

- 

- 

T 

1.5 

- 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

5.8 
6 

3 

T 
2 

T 

T 

1.3 

1 

T 

RIDCEFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 
1 

.1 

T 

6.0 
6 

5 

4 

1 

.5 

1 

T 

2.0 
2 

2.5 

3 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

4.5 
3 

1 

T 

1.0 

1 

.5 

TRENTON   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.3 

T 

2.0 

2.1 
3 

1 

T 

T 

.7 

.1 
1 

T 

WANAQUE   RAYMOND   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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MARCH  1959 


NEW  JERSEY 


75TH   MERIDIAN   TIUE    ZONE 


STATION     LEGEND 
O       •       •      Prtcipifotion    only 
<D  Pr»cipifotion,  storog* 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  availabe  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MARCH  1959 


USCOHH-WB-Ashevllle,  M.  C.  ll/5a 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

1 

C) 

U 

M 

\ 

TIME  AND 

"S 

y 

g 

B 

TABT.KS 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

3 

1 

% 

i 

i 

ii 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

*1  02 

74  06 

270 

T 

BERGEN  COUNTY  EN6S 

ATLANTIC  CllY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANT  IC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

7*  26 

10 

MID 

MID 

H 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

CAMOEN 

50 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

e*SS  BIVEH  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

20 

H 

N.Y.  FORESTRY  SVC 

eCLLEPLAlN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

74  52 

49 

5P 

5P 

MRb.  £0  C.  HOFFMAN 

eELMAR 

*0  10 

74  02 

19 

INACTIVE   1/58 

BELVlOERt 

0729 

WARREN 

40  50 

75  05 

275 

5P 

5P 

H 

CLEMENT  HAUPT 

BERLIN  1  W 

0787 

CAMOEN 

39  48 

74  57 

150 

7A 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

*0  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2  SE 

0907 

MORRIS 

40  54 

74  24 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

BOUND  BROOK  1  W 

SOMERSET 

10 

20 

AMtRKAN  (.YANAMlD  CO 

BRANCHVILLE 

0976 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

570 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

40  0* 

7*  53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC  E  +  G  CO 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41  07 

7*  30 

1040 

aA 

NEWARK  WATER  DEPT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

40  45 

74  21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

CANTON 

SALEM 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

36  56 

74  57 

17 

5P 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO 

CEDAR  GROVE 

IhT? 

ESSEX 

40  52 

7*  13 

400 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTEeURG 

1582 

PASSAIC 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

40  44 

74  23 

185 

8A 

EOWARO  P.  MOLITOR       | 

CMATSWOHTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

39  44 

74  32 

90 

5P 

5P 

INACTIVE   5/56 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

75  06 

120 

HARRY  P.  tJ^MPBLLL       | 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

300 

6P 

U.  W.  KLOLKNER          ; 

OEEPWATEB 

2209 

SALEM 

39  41 

75  30 

12 

MIO 

Ou  PONT  DE  NEMOURS      ' 

ELIZABETH 

UNION 

33 

5P 

5P 

ELIiABETMPOPT 

2652 

7*  12 

30 

MIO 

SEWAGE  TREATMENT  PL     1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2768 

ESSEX 

40  50 

74  18 

250 

SA 

6A 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

134 

5P 

5P 

H 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3161 

MONMOUTH 

10 

40  15 

194 

6P 

c 

H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

150 

c 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

GREAT  MEADOWS  A  N 

3*16 

WARREN 

40  56 

5*0 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

*l  09 

74  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  53 

74  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HAMMONTON  2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

7*  *a 

65 

eA 

6A 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

74  *0 

1570 

N.  J.  OEPI.  OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

40  16 

7*  31 

100 

8P 

8P 

H 

JAMES  R.  PICKERING      1 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

40  17 

7*  32 

75 

c 

DEPT  WATEft  *  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  M 

«;, 

BURLINGTON 

39  48 

74  47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*Z60 

ESSEX 

40  43 

T*  15 

120 

MIO 

ft339 

HUDSON 

40  *4 

135 

JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

40  22 

74  57 

75 

6P 

6P 

H 

LAURELTON  1  E 

*700 

OCEAN 

40  04 

74  07 

20 

MIO 

MID 

c 

" 

GEURGt  G.  WADDILL 

LAYTON  3  NW 

*735 

SUSSEX 

41  15 

74  51 

*ao 

6P 

6P 

„ 

A.  M.  OEPUE 

LEES8URG  STATE  FARM 

*T62 

CUMBERLAND 

39  1* 

74  56 

10 

4P 

LEESUURG  STATE  FARM     | 

LITTLE  FALLS  I  £ 

4887 

PASSAIC 

40  53 

157 

9A 

9A 

c 

H 

LONG  BRANCH 

*9e7 

MONMOUTH 

MID 

MID 

c 

WILLIAM  0.  MARTIN.  JR.  ' 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

74  46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  6ARKMAN           ' 

1 

LUMBER TON 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

7*  48 

25 

c 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

41  01 

NEWARK  WATER  DEPT 

MAHWAH 

5106 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

5197 

SOMERSET 

*0  33 

50 

MIO 

MARLBORO  SCS 

«** 

MONMOUTH 

40  20 

74  14 

120 

c 

GtROw  BRILL 

^ 

u> 

OBSERVATION 

d 

g 

u 

g 

TIME  AND 

z 

fi 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

1 

g 

OBSERVER 

. 

i 

3 

g 

H 

i 

i 

it 

^ 

■^ 

S 

i 

ii 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39  54 

57 

90 

6P 

DAVID  GRISCOM 

39  27 

50 

5P 

ELMER  EARlE 

MIDLAND  PARK 

BERGEN 

40  59 

09 

210 

RIDGEWOOO  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  2* 

03 

60 

eA 

eA 

C  H 

L.  J.  GALLAhER 

MILTON 

5597 

MORRIS 

41  01 

32 

950 

TA 

JERSEY  CITY  WTR  wKS 

MOORE STOWN 

5726 

BURLINGTON 

39  58 

56 

55 

MIO 

BA 

„ 

H.  J,  WILLARD 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

40  50 

30 

500 

8A 

eA 

H 

JAMES  C.  LONG 

NEWARK  WB  AIRPORT 

40  42 

10 

MIO 

MIO 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

26 

80 

5P 

5P 

GH 

ARTHUR  H.  AHLOUlST 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

*0  57 

02 

12 

MID 

HACKENSACK  WATER  CO 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

*1  03 

45 

565 

eA 

eA 

C  H 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

*1  02 

B70 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT 

OLOWICK 

6544 

HUNTERDON 

IC 

40  40 

45 

260 

8A 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

40  47 

14 

MID 

C 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

40  55 

09 

100 

8A 

6A 

H 

P.  J.  DEL  veCCHlO 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLIMGTOM 

39  58 

38 

60 

5P 

5P 

H 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

40  41 

12 

182 

3P 

3P 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PL T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

12 

JOINT  TOLL  8R0GE  COM 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

25 

120 

8P 

6P 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40  34 

48 

140 

7A 

JOHN  H.  BERRYMAN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  19 

40 

90 

MID 

PRINCETON  WATER  CO 

RAHMAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

15 

20 

MIO 

C  M 

RAHWAY  VLT  SWG  AUTH 

RIOGEFIELD 

BERGEN 

40  50 

01 

80 

MID 

MID 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

7587 

PASSAIC 

41  06 

lOA 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

SANDY  HOOK  LBSTA 

7B69 

MONMOUTH 

40  28 

01 

22 

7P 

U.  S.  COAST  GUARD 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

39  26 

18 

120 

5P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

6194 

SOMERSET 

10 

40  34 

37 

75 

6P 

6P 

H 

H.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

40  56 

28 

600 

lOA 

JERSEY  CITY  D  P  W 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

40  43 

18 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

41  14 

35 

530 

7A 

7* 

BRlCe  B.  STANTON 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

39  47 

24 

10 

XZH 

SUN  OIL  CO 

TOMS  RIVER 

8616 

OCEAN 

39  57 

if 

ROBERT  F.  SNYDER 

TRANQUIL ITY  2  W 

8858 

WARREN 

40  57 

50 

551 

C 

H.  J.  ERVET 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

40  14 

46 

105 

MID 

MIO 

E.  H.  RISTOH 

TRENTON  MB  CITY 

6683 

MERCER 

40  13 

46 

56 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

TUCKEHTON 

8699 

OCEAN 

39  36 

20 

10 

6P 

6P 

REV  EDWARD  0.  MEGILL 

VINE LAND 

CUMBERLAND 

39  29 

110 

6A 

STATE  HOME  FOR  WOMEN 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

9187 

PASSAIC 

41  03 

16 

320 

BA 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMM 

40  40 

25 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

48 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

40  39 

21 

136 

SP 

c 

CITY  ENGINEER 

WOODCLIFF  LAKE 

9632 

BERGEN 

41  01 

03 

103 

MIO 

c 

HACKENSACK  WATER  CO 

WOODS TOWN 

SALEM 

39  39 

75 

19 

50 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

Additloi 


2-nELAirABE;   S-CBEAT  EGG  BAPSOR^   4-BACKEN3ACK;   5-BUDSGM;   6-HAUItICBi   7-inJLLICA:   8-PA3SAIC;   S^UHWAT;   lO-KARITAH;   11-BOCXAWAT 

REFEREHCE  NOTES 
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Figures  and 
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Hontbly  and 
Stations  appearing 
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recttons  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

snowfall  and  heating  degrees  for  the  preceding  12  aootbs  will  be  carried  in  the  June  ispue  of  th 
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Table 
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data   for   Septesber   1956. 

"F,    precipitation   and  evaporatli 
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following   the    "Evaporatl< 


on    Index   as   "D.    S.    Weather   Bureai 
tine   Weather   Bureau   stations   are 
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Entries  of  snow  on  ground 


Data  in 
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saving   tine. 

Snow   on   ground   in   the   "Snowfall   and   Snow   on   Ground"   Table    Is   at    observation   tlae    fo 
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I   are   exposed   In  a  shelter    Ificated 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   88°  on  the  8th  at  Laurelton  1  E 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  14+  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.03  inches  at  Milton 

Least  Total  Precipitation:   1.84  inches  at  Rahway 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.25  inches  on  the  10th  at  Mays 

Landing 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   7.0  inches  at  Layton  3  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  11th  at 

Layton  3  NW 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
APRIL  1959 


Tempeiarute 


NORTHERN 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE  AM 

CANOE  BROOK  AM 

CHARLOTTEBURG  AM 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG      AM 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK  AM 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  IE  AM 

LONG  VALLEY 

MORRIS    PLAINS  AM 

NEWARK    HB    airport  R 

newton  am 

paterson  am 

phillipsburg 

plainfielo 

rid6ef1eld 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  N  //AM 


SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BURLINGTON 
CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE  A 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

LAURELTON  1  E 

LEESBURG  STATE  FARM 

MILLVILLE 

MOORE STOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SHILOH 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY  R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

OIVISION 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  R 

CAPE  HAY  3  W 

LONG  BRANCH  R 

SANDY  HOOK  LBSTA 

OIVISION 


66. « 
61.2 
62. It 
60.5 
66. 9M 

63.4 
66.1 
58. <> 
59.6 
66.3 

6<>.8 


61.4 
63.0 

61. « 

63.1 
57.6 
64.8 
63.4 

65.3 
60.4 


62.2 
66.7 
65.5 
67.4 


67.2 
64.0 
65.1 
64.8 
66.1 

6U 
65.1 
65.0 
65.0 
55.3 

56.5 
65.5 
62. 2M 

64.0 


56.0 
60.1 
59.3 
62.6 


42.4 
39.5 
37.0 
43,7 
41.0 

34.8 
41.9 
38.5 
40.2 
43.9 

38.9 
42.5 
41  .5 
41.9 
42.0 

40.5 
37.2 


42.9 
42.8 
42.7 
43.4 


42.5 
41.7 
41.4 
42.0 
40.7 

39.6 
43.0 
44.0 
43.3 
41.3 

41.3 
43.3 


43.4 
45.4 
42.8 
41.9 


53.2 
51.0 
51.2 
49.5 
54. 8M 

52.9 
52.9 
47.7 
51.7 
53.7 

49.8 
53.2 
51.5 
50.8 
53.5 

50.2 
52.8 
54.6 
53.4 
52.7 

52.9 
48.8 


52.6 
54.8 
54.1 
55.4 


54.9 
52.9 
53.3 
53.4 
53.4 

50/7 
54.1 
54.5 
54.2 
53.3 

53.9 


2  S 


55.  OM 
53.7 


49.7 
52.8 
51.1 
52.3 

51.5 


2.3 
2.3 
2.9 

1.5 
3.1 


1.3 
3.0 


2.4 
2.8 


3.5 

2.0 

1.9 
4.4 
2.7 
2.5 


.5 
2.2 


2.4 
1.3 
2 
2.2 

.1 


3.2 
2.5 


1.6 
2.7 


350 
414 
409 
460 
301 

358 

360 
509 
398 
337 

449 
351 
398 
418 
343 

443 
364 
305 
343 
364 

355 
480 


367 
312 
332 
291 


309 
355 
354 
341 
350 

429 
329 
327 
326 
344 

330 
321 
394 
334 


452 
361 
412 

377 


Piecipitalion 


2.94 
2.57 
3.41 

3.10 

2.49 
3.13 
3.52 
2.97 
2.59 

3.71 
2.71 
3.39 
3.49 
2.05 

3.41 
2.48 
3.65 
2.69 
2.90 

2.50 
3.36 

3.02 


3.33 
2.37 
2.86 
2.50 


1.85 
2.45 
3.10 
2.56 
2.69 


2.60 
2.84 
2.50 
2.53 

2.29 
3.12 
3.60 
2.72 


3.25 
2.73 


3.83 
3.91 
2.52 
2.36 

3.16 


.48 
1.00 

.06 

1.53 
.42 

1.22 

.19 
1.48 

.25 
1.06 

.76 

1.04 
.38 


1.11 
.57 
.74 
.77 


.81 

1.15 
.01 
.13 
.28 


1.02 
.61 


.63 
.73 
.61 
.90 
.54 

.71 

.44 

1.16 


.98 
.89 
.51 

.86 
.70 
1.08 
.62 
.66 

.48 


.94 
.80 
.51 
.65 


1.09 
.80 
.66 
.72 


.5 

2.0 
.0 


7.0 
.0 
2.0 
2.0 
1.1 


1.0 

T 
2.2 
1.0 

T 
1.0 


2.0 

T 
.0 


.2 
.0 

.5 

T 

T 
.0 

1.0 


1.0 
.0 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m. 

/r^ 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

■o        e 

o    ■    « 

3 
.  is 

Statian 

1 

ill 
til 

1 

> 
< 

1  ^ 

£  a 

J! 
o      1 

Q       J 

IJ 

0(H 

o  m 

a 

O  H 

Ota 

a 

OH 
ocn 

S 

s 

CD 

8! 

ll 

(2 

ATLAMTIC  CITY  WB  AIRPORT 

s 

15 

12.8 

- 

- 

- 

78 

78 

52 

68 

2 

3 

8 

3 

0 

0 

14 

- 

6.9 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

12.2 

33 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

7 

1 

2 

0 

- 

47 

- 

LONG    BRANCH 

NE 

16 

13.3 

52 

SE 

2 

- 

75 

580 

66 

3 

6 

7 

1 

0 

0 

17 

48 

S.6 

NEWARK   WB   AIRPORT 

NNE 

12 

10.1 

25++ 

NW 

2 

66 

67 

48 

59 

6 

4 

6 

1 

0 

0 

17 

- 

6.7 

TKENTON   WB   CITY 

- 

- 

9.7 

34 

S 

3 

- 

_ 

- 

- 

2 

6 

7 

1 

0 

0 

16 

56 

5.9 

a  12:00  Noon 

See   Reference    Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CITY  WS  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACKWELLS  MILLS 
600NTON  2  SE 
BOUND  BROOK  1  H 

BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPf  MAY  3  W 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  6LDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 

JERSEY  CITY 
LflMREPTVILLF 
LAURFLTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MAHWAH 


RECORD  MISSING 


10      II      12 


Day  oi  month 


13      14       15 


19      20      21 


.42 
1.01 
.13 


22      23      24      25      26      27 


MANVILLE 
HARLTON  1  H 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 


MIL 


VILLE 


MILTON 
MOORE STOWN 
MORRIS  PLA|^S 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  ST 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 


PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPS8URG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SHILOH 
SOMERVILLF 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3N  / 

SWEDESBORO  ^  NW 

TOMS  PIVER 
TRENTON  2 
TRENTON  WS  CITY 
TUCKERTON 
VINELAND 


1.84 
2.90 
3.6A 


WANAOUF  PAYMOND  DAM 
WERTSVILLf 
WESTFIFLD 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

WOODS TOWN 


3.20 
2.50 
2.47 

3.13 

3.2S 


See  Beference  Kotea  Following  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1959 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

8ELVI0ERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CMATSKORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HANHONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

H16HTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  V 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NH 

LEESBUR6  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEHARK  wB  AIRPORT 

NEW  BRUNSMICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPS8URC 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


58   55   59 
36   «<•   38 


70   61   65 


63   56   57 
38   »4   37 


67   65   62 
34   <>4   36 


MAX 
MIN 


56   60 
32   38 


69   60   65 
37   45   38 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


59   6* 
40   45 


68   60 

37   44 


56   61 
32   39 


56   57 
37   42 


60   59 
36   42 


56   63 
30   41 


55   60 
36   40 


69   59 

37   43 


68   69 
38   44 


61   58 
34   42 


56   57 
36   43 


53   60   59 
44   33   44 


65   63 

36   48 


62   70   62 
38   48   52 


h&      59   66   83 
35   40   36   49 


57   59   58 
34   40   36 


53   54   57 
41   42   42 


55   60   56 


67   65 
39   43 


34   42   36 


58   54 

35   37 


68   58 
32   41 


62   62 
35   42 


59   69 
36   41 


50   61   54 


68   59 
38   43 


68   58 
36   43 


52   53 

40   41 


68   63 

37   43 


64   60 
30   42 


57   62   58 
44   31   49 


62   63   63 
42   30   44 


60   66   60 


65   52   65 

44   30   44 


52   55   56 

44   43   47 


61   49   61 

39   33   41 


65   62 
37   38 


64   62 
32   45 


51   64 
38   41 


59   64   58 
43   30   44 


63   58 
38   44 


55   65 
32   36 


64   60 
35   46 


62   56 

40   48 


64   60 
30   45 


64   60 
23   31 


61   59   59 
38   44   39 


53   56 
35   43 


64   60 
30   46 


63   63 
33   44 


50   64 
34   41 


58   64 
36   43 


65   63 

30   45 


64   65 

30   45 


65   59 

30   47 


55   65   56 


64   82 
29   50 


65   78 
30   47 


56   62   78 
38   42   46 


65   83   86 
36   50   54 


56   65 
32 


60   56 
35   43 


55   65 
35   30 


65   58 
36   48 


50   63 
32   42 


66   58 

37   46 


56   64   81 
31   43   46 


60   73   76 
43   48   52 


53   63   78 

33   37   41 


65   84 
32   47 


66   84 
34   51 


55   64 
33   40 


65   84 
26   50 


64   81 
35   48 


59   66 

34   48 


63   81 
34   50 


61   81 
39   53 


64   83 
30   49 


62   78 
22   45 


63   78 
30   50 


62   81 
36   51 


59   66 
33   50 


65   82 

38   52 


55   64 
30   42 


65   84 
39   52 


63   83 
34   49 


57   64 
34   40 


56   64 
36   41 


65   84 
31   46 


65   78 
35   45 


29   50   51 


66   83 
36   52 


10   11   12   13   14 


64   52 

44   4  5 


59   50   47 


66   53 
45   45 


82   52 

49   45 


74   53 
46   45 


70   48 
47   43 


76   52 
47   44 


76   48 
48   44 


67   53 
47   45 


74   47 
43   41 


79   53   52 


67   53   51 

48   44   35 


78   54   55 
50   48   40 


47   44   32 


64   52   52 
45   42   34 


86   60   52 
48   43   39 


43   41   32 


52   49 
43   33 


42   42   32 


50   47 
43   35 


55   50 
45   35 


50   54 
43   39 


56   51   46 
43   43   34 


52   46 
42   32 


65   55 
46   42 


54   47 
48   32 


77   49   53 

46   42   38 


53   47 
44   33 


52   52 

42   34 


46   51 
42   37 


74   53   54 
46   42   39 


53   50 
43   33 


52   52 
45   36 


52   46 
43   40 


52   45 
44   32 


47   55   71 


44   47   69 
35   36   39 


53  51  72 

32  36  40 

57  58  70 

32  33  36 

51  68  74 

29  32  38 


52   59 
34   37 


56   60   73 
33   40   43 


54   68 
39   48 


51   59   71 
33   31   41 


52   63   75 
33   34   43 


48   60   67 
31   35   40 


63   61   74 
29   34   34 


32   33   41 


31   31   39 


45 

40 

45 
29 

44 
26 

45 
26 

52 
43 

52 
32 

49 
32 

60 
35 

52 
43 

48 
32 

50 
32 

59 
31 

46   58   71 
31   38   44 


50   60 
32   35 


54   73 
31   35 


50   61   73 
18   18   29 


49   59 
33   36 


47   56 
30   35 


47   56   72 
36   38   44 


50   59   71 
28   32   40 


45   50 
33   37 


51   60 
32   35 


49   61 
33   38 


48  60  72 

31  34  40 

43  50  69 

23  30  36 

45  52  61 

30  36  41 

50  61  71 

32  33  37 

53  60  72 

32  34  45 

51  63  74 

31  34  42 

53  61  74 

32  36  38 


75   79   74 
46   50   62 


70   78   60 


76   80   84 
43   46   49 


71   74   79 
45   54   49 


72   78   69 
47   49   51 


71   75   78 
45   51   42 


42   47   49 


77   85   72 
42   45   54 


70   74   80 
45   50   52 


76   80   73 
39   42   46 


75   79   75 


70   76   74 


73   79 
43   46 


76   81 
42   44 


79   85 
45   48 


71   80 
29   36 


75   80 
48   52 


72   75 
44   47 


76   80 
46   50 


72   75 
45   52 


77   82 
48   51 


75   80 
39   44 


77   82 
42   43 


79   82 
46   48 


19      20      21      22      23     24      25      26      27      28      29      30      31 


75   58   51 
54   49   43 


76   62   58 
53   49   42 


75   64   51 
59   50   44 


70   65 
50   46 


76   70 
64   48 


66   60 
53   48 


76   66   55 
56   49   42 


75   69   61 
49   46   44 


68   72   58 
64   45   40 


75   69   61 
46   47   39 


73   63   54 
48   46   41 


84   77   56 
51   53   41 


72   58   49 


73   62   57 
60   46   41 


77   61   63 
51   48   41 


70   60   56 
49   46   42 


73   64   60 
49   47   41 


48   45   40 


68   63   60 
41   44   40 


64   53 
46   43 


83   74   69 
56   56   44 


76   53   56 
51   48   41 


62   72 

47   45 


75   61   59 

SO   47   44 


70   69   67 
47   46   40 


66  75  51 

48  45  42 

76  64  56 

50  48  41 

74  70  60 

52  46  42 

72  63  60 

48  50  41 

74  55  60 

48  45  43 


50   51   66 
44   40   40 


58   60   72 
40   40   35 


58   58   73 
36   42   38 


55   54   65 
44   42   46 


59   67 
26   28 


79   78   66 


54 
38 

69 
34 

77 
41 

76 
66 

72 
53 

61 
33 

72 
32 

77 
44 

74 
40 

67 
48 

60 
29 

67 
31 

72 
45 

75 
53 

66 

49 

80   76   68 
38   59   43 


62   62   61 
48   52   52 


47   69   72 
43   42   43 


64   66   64 

44   42   42 


48   66   66 
42   40   44 


52   47   68 

42   39   40 


■54   47   69 
42   40   43 


59   58   57 
45   43   46 


65   60 
48   40 


52 
40 

60 
40 

72 

41 

61 
39 

60 
35 

74 
35 

62 
36 

58 
38 

65 
45 

57 
34 

60 
29 

73 
27 

55 
39 

57 
32 

70 
33 

54 
38 

58 
36 

60 
33 

58 
29 

54 
33 

61 
38 

66 
38 

58 
35 

71 
32 

57 
39 

58 
32 

72 
29 

56 
38 

53 
40 

66 
42 

60 

36 

60 
32 

71 
32 

53 
34 

65 
31 

64 
29 

60 
22 

61 
23 

71 
26 

57 
41 

66 
38 

69 
37 

63 
33 

62 
33 

63 
34 

50 
42 

53 
42 

64 
35 

58 
33 

56 
29 

71 
28 

51 
43 

58 
40 

67 
40 

57 
36 

60 
40 

72 
34 

68 
34 

58 
29 

57 
29 

67 
40 

57 

40 

72 
40 

56 

37 

68 
36 

70 
33 

60 
38 

59 
27 

59 
29 

62 

36 

61 
35 

58 
45 

57 
39 

60 
35 

71 
33 

63 

35 

62 

36 

72 
36 

59 

37 

60 
35 

73 
32 

62 

37 

60 
35 

73 
36 

78 
41 

77 
53 

76 
47 

79 
48 

72 
56 

64 

47 

70 
48 

74 
52 

67 
56 

77 
46 

74 
54 

65 
48 

76 

44 

73 
55 

64 
47 

73 
43 

78 
56 

79 
49 

71 
38 

74 
50 

61 
42 

77 
43 

73 
56 

66 
47 

80 
37 

77 
57 

65 
46 

67 
52 

66 

63 

54 
44 

77 
45 

74 
56 

71 
48 

66 
41 

70 
50 

52 

43 

77 
40 

72 
43 

64 
52 

76 
46 

73 
65 

71 
63 

75 
53 

79 
56 

68 

51 

68 
48 

65 
50 

50 
46 

75 
38 

71 
51 

65 

47 

72 
43 

78 
66 

79 
54 

77 
43 

74 
59 

56 

45 

73 
46 

76 
54 

66 

50 

72 
50 

70 
54 

57 
44 

77 
46 

75 
56 

67 
47 

72 
48 

78 
56 

66 

47 

75 
63 

78 
55 

68 

50 

78 
41 

76 
56 

69 

47 

7S 
38 

77 
»5 

73 
50 

79 
41 

70 
56 

64 
52 

78 
50 

68 
56 

56 
42 

47   68   71 
41   40   43 


60   69   60 
42   41   45 


68   52   68 
40   40   44 


48   68   66 
41   40   41 


48   67   58 
41   40   43 


57   47   70 
42   39   41 


43   41   61 
34   34   38 


48   68   66 


47   70   69 
42   40   44 


47   60   47 
40   41   42 


49   68   68 


46   63   50 
42   41   43 


64   71   66 
40   40   40 


56   50   69 
42   40   44 


61   47   69 
45   43   42 


46   68 
43   42 


51   44   67 
40   38   41 


49   67   51 
41   42   45 


49   45   67 
40   39   40 


54   48   68 
41   39   41 


48 
41 

70 
41 

68 
49 

51 
43 

67 
42 

69 

44 

52 
42 

69 

40 

58 

43 

50   68   94 

41   41   45 


See  ReleTenc«  Notes  Following  Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


NEW  JERSEY 
APRIL  1959 


Station 

Day 

01  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

> 
< 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

51 
36 

52 
39 

56 
38 

59 

44 

58 
38 

62 

43 

56 
39 

72 
36 

76 

45 

65 
39 

54 
40 

54 

40 

45 
33 

5* 
36 

63 

42 

71 
48 

75 
42 

75 
49 

72 
41 

72 
42 

68 

42 

63 
41 

57 
43 

65 
39 

72 
48 

67 
60 

66 
47 

52 
42 

58 

40 

62 
42 

62.6 
41.9 

SHILOH 

MAX 
MIN 

63 
40 

57 

44 

61 
36 

57 
43 

64 
36 

58 

46 

64 

35 

84 

49 

84 
56 

78 
53 

54 
45 

52 
32 

51 
32 

58 

30 

70 
42 

73 
45 

78 
45 

81 
50 

73 
55 

61 
49 

55 

42 

59 

40 

57 
39 

69 
42 

70 
40 

76 
57 

73 
49 

50 
39 

66 
41 

69 

44 

65.5 
43.3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

64 
34 

59 

43 

63 
48 

59 
44 

64 
27 

59 

42 

64 
28 

82 
45 

77 
53 

73 
48 

52 

44 

48 
33 

51 
31 

60 
34 

71 
34 

75 
33 

80 
40 

73 
52 

71 
48 

64 
47 

59 
41 

57 
35 

60 
31' 

71 
31 

77 
44 

71 
56 

69 

48 

48 
42 

69 

40 

68 
40 

65.3 
40.5 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

54 
30 

62 
33 

58 
33 

61 
36 

49 
31 

62 
36 

53 

27 

62 

37 

79 

44 

67 
43 

46 

42 

51 
36 

43 

23 

51 
26 

59 
34 

71 
42 

76 
44 

78 
47 

66 

46 

67 
41 

50 
39 

59 
29 

58 
28 

60 
32 

72 
42 

76 
52 

64 
47 

48 
40 

46 

38 

63 
39 

60.4 
37.2 

rREMTON  2 

MAX 

MIN 

65 
39 

56 
42 

61 
35 

50 
42 

62 
34 

56 

43 

62 
35 

80 
49 

79 
51 

60 
43 

49 

42 

45 
31 

49 
31 

57 
35 

69 

42 

43 

47 

49 

48 

44 

38 

35 

36 

71 
36 

76 
46 

75 
57 

63 
44 

46 
41 

69 
42 

67 
44 

62.2 
41.5 

TRENTON  HB  CITY 

MAX 
MIN 

66 
39 

60 
43 

64 
39 

53 
44 

64 

38 

57 
46 

66 

40 

83 
53 

83 
53 

59 
43 

53 
43 

45 
32 

49 

33 

60 

39 

72 
47 

76 
46 

81 
52 

65 
49 

74 
49 

57 
47 

56 

40 

56 

40 

59 
41 

71 
40 

77 
50 

74 
56 

57 
44 

46 
41 

67 
41 

67 
44 

64.0 
43.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

KOODSTOWN 

MAX 
MIN 

67 
37 

62 

46 

65 

38 

60 
44 

65 

34 

66 

31 

64 
49 

86 
51 

79 
52 

55 
42 

53 

35 

51 
32 

60 
35 

72 
36 

75 
40 

81 
42 

83 
45 

75 
50 

69 
40 

57 
42 

59 
40 

59 
40 

72 
36 

78 
40 

78 
57 

75 
49 

50 
44 

69 
40 

71 
44 

68.1 
41.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StaboQ 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.09 

.37 

.19 

.16 

.21 

.27 

.21 

.23 

.11 

.21 

* 

, 

.27 

.15 

.32 

.28 

.19 

.40 

.12 

.04 

.09 

.06 

.26 

.21 

.23 

.19 

.09 

.02 

.14 

.02 

5.13 

WIND 

71 

160 

197 

151 

122 

213 

96 

112 

80 

86 

41 

135 

79 

83 

139 

52 

99 

70 

75 

60 

42 

93 

64 

75 

84 

127 

61 

120 

97 

82 

2966 

UAX 

88 

59 

65 

58 

66 

63 

69 

83 

85 

80 

55 

49 

58 

65 

75 

78 

80 

74 

78 

65 

55 

58 

61 

72 

77 

74 

67 

53 

63 

71 

67.5 

MIN 

42 

46 

39 

47 

35 

48 

35 

48 

56 

55 

48 

34 

33 

38 

40 

47 

49 

50 

62 

55 

48 

43 

42 

41 

45 

53 

53 

46 

50 

51 

46.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

lUX 
HIN 

46 
40 

47 
42 

49 
42 

46 
40 

48 
43 

47 
42 

48 
39 

55 
44 

52 
48 

52 

47 

49 
46 

46 
41 

48 
40 

53 
42 

58 
44 

58 
45 

60 
47 

54 
50 

56 
49 

54 
49 

56 
47 

54 
46 

52 

45 

60 
42 

60 
48 

58 
53 

S3 
48 

48 
4S 

55 
45 

53 
48 

S2.7 
44.9 

2  INCHES 

UAX 
KIN 

46 
40 

48 
43 

50 
42 

47 
41 

49 
43 

48 
43 

49 
39 

55 
44 

58 
48 

52 
47 

49 
47 

47 
42 

48 
41 

52 
42 

55 
44 

S6 
46 

59 
47 

53 
50 

55 
49 

53 
49 

55 
48 

54 
46 

52 
45 

60 
42 

60 
48 

57 
53 

53 
49 

49 

46 

5S 
45 

S3 
48 

SI. 9 
4S.2 

4  INCHES 

UAX 
HIN 

46 
40 

48 
43 

49 
42 

47 
41 

49 
43 

48 
43 

49 
40 

55 
44 

52 
48 

53 
47 

49 

47 

47 
42 

48 
41 

52 
43 

55 
44 

56 
46 

59 
47 

54 
50 

55 
49 

53 
49 

55 
48 

54 
47 

52 
46 

58 
43 

58 
49 

57 
53 

53 
49 

49 
46 

II 

53 
49 

S2.4 
45. S 

8  INCHES 

UAX 
HIN 

43 
40 

45 
42 

tl 

45 
43 

45 
41 

45 
44 

45 
42 

49 
44 

52 
48 

51 
48 

48 
47 

47 
44 

46 
43 

47 
44 

48 
45 

50 
46 

52 
48 

51 
50 

52 
49 

52 
50 

51 
49 

51 
49 

49 
47 

52 
46 

53 
49 

54 
51 

53 
SO 

50 
47 

50 
47 

SO 
49 

49.0 
46.2 

16  INCHES 

UAX 
UIN 

41 
39 

42 

41 

43 
42 

43 
43 

43 
42 

43 
43 

44 
42 

46 
43 

48 
45 

47 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
44 

45 
44 

46 
45 

47 
46 

48 

47 

49 
48 

50 
48 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

48 
48 

49 
48 

50 
48 

51 
49 

50 
50 

50 
48 

49 
48 

50 
49 

47.0 
45.8 

32  INCHES 

UAX 
UIN 

40 
39 

40 
40 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

43 
42 

44 
42 

44 
43 

49 
47 

48 

47 

48 
47 

47 
47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Relerence  Notes  Following  Station    Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
APRIL   1959 


Station 


Day  of  month 


1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17     18      19     20     21     22     23     24     2S     26 


27  28  29  30  31 


ATLAMTIC  CITY  WB  AIRPORT 

ATLAMTIC  CITY 

BELVIDERS 

CHARLOTTKBURG 

rLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HIGHTSTOWN   1    N 

IKDIAN    MILLS    2   W 

LAMBERTVILLE 
LAURELTON   1    E 
LAYTON    3   N¥ 
LONG   BRANCH 
LONG  VALLEY 
HAYS   LANSING 
■  ILLVILLE 
MOORESTOm 
MORRIS    PLAINS 
NET  ARK   WB   AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP   STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEKBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RABWAY 

RIDGEFIELD 

30KEKVILLE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Soe  reierenoe  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


"  74 

DSCOmi-WB-AgbcvllIe,    M.    C.    11/58 

bravatlable  ?riSe*nub?!r«??i°*M«°*  approxln.ately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
ue  avaiiaoie  in  tne  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
APRIL  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

i 

s 

1 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

c 

I 

OBSERVER 

g 

i 

3 

1 

i 

1 

i 

1 

1 

« 

^ 

1 

§8 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

*!    02 

7* 

08 

270 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITT    KB   AP 

ATLANTIC 

39    27 

35 

58 

^ 

ATLAMTIC    CITT 

032S 

ATLANTIC 

1 

39    23 

7* 

26 

10 

MID 

MID 

H 

STATE    MARINA 

AUOUeON 

CAMDEN 

2 

39    5* 

75 

0* 

50 

UP 

UP 

IRVIN    J,    NYGREN 

SASS    RIVER    ST    FOREST 

o«a 

BURLINGTON 

I 

39    37 

7* 

Z6 

20 

6P 

H 

N.   J.    FORESTRY   SERVICE 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE    MAY 

1 

39    16 

^^, 

92 

*9 

5P 

SP 

MRS.    ED    C.    HOFFMAN 

eeuNAR 

07Z1 

MONMOUTH 

1 

*0    10 

7* 

OZ 

19 

INACTIVE      1/58 

BELVIOERE 

0729 

WARREN 

2 

*0    50 

75 

05 

275 

5P 

CLEMENT    HAUPT 

BERLIN    1    M 

39    *B 

150 

7A 

SAMUEL    H.    MC    CULLET 

BLACKWELLS    NILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

*0    29 

T* 

35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

flOONTON    2    5E 

0907 

MORRIS 

8 

*0    5* 

7* 

2* 

280 

8A 

BA 

JtRSLY    CITY    WATtR    WORKS 

BOUND    BBOOl    1    W 

SOMERSET 

33 

20 

AMERICAN    CTANAMID    CO. 

BRANCHVILLE 

097$ 

SUSSEX 

Z 

*1    09 

7* 

*5 

570 

7A 

ALttEHT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

IZll 

BURLINGTON 

*0    0* 

53 

iz 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.  E.    ♦    6.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

*1    07 

7* 

30 

10*0 

8A 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE   BROOK 

1335 

ESSEX 

g 

*0    *5 

f^ 

Zl 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

13*3 

SALEM 

2 

39    28 

25 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

1351 

CAPE    MAT 

38    56 

7* 

57 

17 

5P 

5P 

c 

N.WEST    HAGNESITE    CO. 

CEOAH    GROVE 

1*72 

ESSEX 

6 

*0    52 

7* 

13 

*00 

OA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1M2 

SALEM 

* 

39    31 

75 

10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CHARLOTTEBURG 

l»t2 

PASSAIC 

8 

*1    03 

74 

26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

*0    *A 

Z3 

185 

BA 

EDWARD   P.    MOLITOR 

CMATSWORTH    5    S 

1598 

BURLINGTON 

1 

39    ** 

7* 

32 

90 

5P 

5P 

INACTIVE       5/58 

1708 

GLOUCESTER 

39    39 

75 

06 

120 

6P 

*P 

CLINTON 

17*9 

HUNltROON 

10 

*0    38 

'* 

55 

300 

6P 

L.     W.     KLOCKNER 

DEEPUATER 

2209 

SALEM 

2 

39    41 

75 

30 

IZ 

MID 

DU    PONT    DE    NEMOURS 

ELIZABETH 

26** 

UNION 

*0    *0 

UNION    CO.    PARK    COMH. 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

8 

*0    39 

12 

30 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PLANI 

ESSEX    FELLS    SEftV    BLDG 

2768 

ESSEX 

*0    50 

7* 

18 

250 

BA 

8A 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLENINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

*0    31 

7* 

51 

13* 

SP 

5P 

" 

DONALD    YOUNG                                , 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39    1* 

75 

10 

3 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

MONMOUTH 

10 

*0    15 

74 

J7 

19* 

6P 

6P 

c 

H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39    *2 

75 

07 

150 

c 

PROF.    J.    8.    SANGREE 

GREAT    MEADOWS    A   N 

WARREN 

*0    56 

55 

c 

GAMMA    CHEMICAL    CORP. 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

*1    09 

7* 

20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS                  i 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

4 

*0    53 

74 

03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS l 

3662 

*8 

W.    HUBBARD   PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

SUSSEX 

Z 

*1     18 

74 

*0 

1570 

BA 

8A 

N.    J.    DEPT.    OF    CONS. 

MERCER 

8P 

BP 

JAMES   R.    PICKERING                | 

HIGHTSTOWN    PUMPING    STA 

3956 

MERCER 

10 

*0    17 

""> 

32 

75 

c 

DEPT.    WATER    *    SEWAGE          \ 

INDIAN    MILLS    2    W 

*229 

BURLINGTON 

7 

39  *e 

74 

47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD    ENTWISILt                     ] 

IRVINGION 

*260 

ESSEX 

*0    *3 

15 

120 

MID 

c 

JOINT    MELTING   GARAGt 

JERSEY    CJTV 

*339 

HUDSON 

1 

*0    ** 

7* 

135 

M^D 

MIO 

JERSEY    CITY    WATER    DtP I . 

LAHBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

2 

*0    Z2 

75 

LAURELTON    t    E 

♦  700 

OCEAN 

7* 

07 

20 

MID 

MID 

c 

" 

GEORGE    G,    WADOILL 

LAYTON    3    NW 

*735 

SUSSEX 

2 

*1     15 

74 

51 

*ao 

6P 

6P 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  31+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   28°  on  the  9th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5.03  inches  at  Atlantic  City  WB  AP 

Least  Total  Precipitation:   0.40  inch  at  Belvidere 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.15  inches  on  the  29th  at  Atlantic 

City  WB  AP 
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13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 

3 

5 

1 
1 
1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

SHILOH 
TRENTON    2 
TRENTON    W8    CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTOWN 

R 

77.7 
76.8 
76.1 

79.6 

54.7 
54.0 
54.8 

54.1 

66.2 

66.4 
65.5 

66.9 

2.9 

3.7 

90 
91 

90 

92 

30  + 
29+ 
29+ 

30  + 

40 
39 
41 

36 

17  + 

16 

16 

17  + 

101 
107 
108 

69 

2 
3 
4 

4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

2.13 
2.27 
2.41 

1.34 

-  2.07 

-  2.07 

-  1.07 

1.32 
1.19 
1.29 

.86 

13 
13 
13 

13 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 

3 
5 

4 

2 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

0 

DIVISION 

65.6 

3.5 

2.04 

-    1.95 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

R 
R 

57.7 
72.1 
73.1 
74.1 

54.4 
55.7 
53.5 
54.7 

61.1 
63.9 
53.3 
54.4 

2.0 

3.5 
4.2 

90 
88 
90 
89 

30 
22 
30+ 
29 

41 
46 
39 
43 

16 

5  + 
16 
16+ 

154 
102 
142 
115 

1 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.50 
1.59 
1.40 
1.51 

.52 

-  2.24 

-  2.10 

1.40 
.90 
.92 

1.03 

29 

14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
2 
2 

3 
1 

1 
1 

2 
0 
0 

1 

DIVISION 

63.2 

3.3 

2.03 

-    1.34 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

.-r- 

Relative    humidity   avexages  - 
,  percent 

Ntunber  of  days  with  precipitation 

ill 

To 

s 

Sbtion 

> 
« 

I2I 

lei 

CUB  a 

1 
J 

Ji 

g  1 

s    1 

^S 
&1 

0  H 
0  m 

0  H 

a. 

s 

g 

3 

3 

1 

g 
i 

sl 

1 

III 

<-3  i 

ATLAWTIC   CITY   WB   AIRPORT 

s 

15 

11.7 

- 

- 

- 

80 

77 

46 

62 

3 

2 

3 

0 

0 

1 

9 

- 

6.4 

ATLAKTIC  CITY 

- 

- 

10.8 

28 

NW 

15+ 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

2 

0 

- 

51 

- 

LOHG   BRANCH 

sw 

12 

12.0 

29 

NW 

24+ 

- 

75 

580 

59 

3 

5 

1 

1 

0 

0 

10 

72 

5.9 

REWARK  WB  AIRPORT 

ssw 

12 

9.1 

23++ 

WNW 

17  + 

69 

71 

45 

53 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

16 

- 

6.1 

TRENTOR  WB  CITY 

- 

- 

8.9 

35 

N 

7 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

4 

0 

1 

0 

9 

73 

5.8 

a  12:00  Noon 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  oi  month 

. 

Station 

H 

12   3 

4    5  {  6 

7 

8    9 

10  1  11  1  12 

13   14   15 

16   17   18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25  1  26   27 

28  1  29  ' 

~30~ 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

5.03 

.12   T 

T 

.42   .05   ,06 

.63  K40 

ATLANTIC  CITY           R 

3.50 

.15 

1.03   .04   .05 

^20 

AUDUBON 

.75 

T 

.75        T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.55 

.93        .07 

.26 

.29 

BELLEPLAIN 

1.17 

.34 

.10   .45 

.28 

BELVIOERE 

.itO 

,21   T     .02 

T 

.05 

,04   .07 

.f^I 

T 

T 

BERLIN  1  W 

1.35 

• 

•    1.00 

l*i 

BERNARDSVILLE  2  E 

1.53 

.23        .06 

.13 

.60 

.01 

.03 

•  27 

•  07 

8LACK.WELLS  MILLS 

1.88 

•25   .01   .05 

.19 

1.22 

.03 

.06 

BOONTON  2  SE 

2.35 

.46   T     .11 

.35 

,70 

.0? 

.66 

T 

.05 

SOUND  BROOK  1  W 

1.38 

.29        T 

,06 

1*00 

.03 

X 

BRANCHViLLE 

.82 

.28        .08 

.04   .35 

,04 

,03 

BURLINGTON 

1.03 

.12        .02 

.65   .10 

.09   .06 

CANISTEAR  RESERVOIR 

.81 

.24        .06 

T 

.01   .44 

T 

J 

.06 

CANOE  BROOK 

1.48 

.22         .12 

.21 

.64 

T 

T 

,0? 

.07 

T 

CANTON 

1.72 

.26 

,21  1,07   .06 

.10 

CAPE  MAY  3  W 

1.69 

.26 

.03 

.13   .90 

.10 

.27 

CfcOAR  GROVE 

1.84 

,30 

,30 

,65 

,  39 

CMARL0TTE8URG 

.97 

.26        .OS 

•  53 

•  01   T 

,09 

,02 

.02 

CHATHAM 

1.20 

.20        .10 

,16 

.69 

T 

T 

•  03 

T 

T 

CLAYTON 

3.72 

•  12 

1.90   .09   .10 

T 

1.01 

,40 

CLINTON 

1.26 

.29        .04 

.10 

.63   .10 

•  02 

.05 

.03 

OEEPWATER 

1.16 

.10 

.06 

.64   .04   .15 

ELIZABETH 

1.76 

.26   .05   .11 

1.05   .15   ,01 

.01 

.01 

.02 

•  07 

,04 

ELUABETHPORT 

1.51 

.25   .03   .08 

.24 

.79   .07 

,01 

.04 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

1.72 

.12 

.15 

,81 

FLEMINGTON  1  N£ 

1.47 

.26        .01 

,03 

T 

.94   ,09   T 

J             J 

J 

T 

^ 

^ 

J 

14 

FORTESCUE 

4.08 

.20 

.05  1.17 

•  32 

•  09 

2.25 

FREEHOLD 

2.16 

.27        .06 

,07 

T 

.90   .19 

.08 

.03 

.58 

GREENWOOD  LAKE 

1.09 

.24        .04 

.24 

.44 

. 

33  tOZ 

.08 

T 

HAMMONTON  2  NNE 

3,08 

.26 

.04  1.62 

,07 

•  06 

.61 

HIGH  POINT  PARK 

1.09 

.40 

.54 

•  15 

MI6HTST0WN  1  N 

1.39 

.27   T     ,03 

T 

.19 

T 

.79   .06   T 

.01 

.02 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.37 

.32        T 

T 

1.40   ,10   .10 

.18 

T     ,27 

IHVINGTON 

1.86 

.20   .03   .06 

.45 

.52   ,06 

.03 

•  51 

• 

JERSEY  CITY 

1.42 

.20   .25   .04 

,10 

.14   .09 

.02   .03 

^ 

.55 

LAMBERTVILLE 

1.67 

.35 

.27 

.75   .09 

.21 

LAURELTON  1  E 

RECORD  MISSING 

LAYTON  3  NW 

1.65 

.20        .20 

.37   .33   T 

, 

b       .09 

.13 

.02 

•  15 

LEES6URG  STATE  FARM 

1.79 

.22 

.11   ,92   .10 

.25 

.08 

.11 

LITTLE  FALLS  1  E 

1.41 

.34        .06 

.15 

.79 

T 

.01 

.06 

LONG  BRANCH              R 

1.40 

.30   ,03   .03 

T 

T 

.92   .05   T 

,02 

T 

,05 

LONG  VALLEY 

1.67 

.63   ,03 

.14 

.57   ,06   .04 

.03 

.17 

MACOPIN  INTAKE 

1.05 

.26        .07 

.01   .65 

T     T 

.03 

.01 

MAHWAH 

.94 

.28        .02 

.06 

.45 

.02   ,01 

T 

.07 

.01 

MANVILLE 

1.53 

-33   T     .02 

.10 

1.00 

.05 

•  03 

MARLTON  1  W 

1.51 

.15 

.66   .50   .08 

.12 

MAYS  LANDING 

2.40 

.10 

,30   .20   .10 

.25 

.70 

.75 

MIDLAND  PARK 

1.50 

.41         .03 

,04 

.84 

.08 

.09 

,01 

MILLVILLE 

1.70 

.30 

.02  1,11   .06 

,02 

.01 

.18 

MILTON 

1.14 

.25         .06 

.09   .49 

.02 

.03 

,16 

.02 

MOORE STOWN 

1.28 

.14 

.06   .72 

.09 

.02 

T 

.25 

MORRIS  PLAINS 

2.12 

.45         .10 

.41 

T     .80 

T     T 

T 

T 

T 

,36 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.47 

.21   .02   .06 

,35 

I 

.45   .08   T 

T     T 

.01 

.03 

.26 

T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  ExP  STA 

1.26 

.21         .05 

T 

.50   .50   T 

T 

T 

T 

T 

NEW  MILFORD 

1.04 

.22 

.72   .08 

.02 

NEWTON 

.96 

.29        ,11 

T     .32 

.03   T 

•  01 

.10 

T 

.10 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.19 

.21         .07 

,02   .69 

T 

.05 

.11 

.04 

OLDWICK 

2.29 

.27   T     .04 

,81 

T     .83   T 

T 

.01 

.33 

ORANGE 

2.89 

.10        .13 

.86 

•     .75 

1.03 

PATERSON 

1.53 

.37        T 

.31 

T     .81 

T 

T 

.04 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

1.80 

.24 

.61   .56   .09 

,11 

•  19 

PHILLIPSBURG 

1.48 

.48 

T 

.22   .30 

T 

.12 

.36 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1.33 

.45   .01 

.07 

T     .42 

.08 

.30 

PLAINFIELD 

1.39 

.24        ,11 

.04 

T 

.96        ,01 

T 

.01 

.02 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.19 

,24 

,12 

,75   ,08 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

1.55 

.21   .02   .06 

,02 

.78   ,05   T 

T 

T 

T 

,01 

.40 

RIOGEFIELD 

1.73 

.26   T     ,05 

T 

.62   ,06 

.02 

.69 

■  03 

RINGWOOO 

.70 

.03 

.15 

.46 

T 

.06 

SANDY  HOOK  LBSTA 

1.51 

.30        .06 

,01 

.02  1.03   .01 

.03 

.01 

•  01 

.01 

SHILOH 

2.13 

.23        T 

1.32   ,52   .05 

.01 

T 

SOMERVILLE 

1.26 

.20        T 

.15 

,75   .10   .01 

•  05 

SPLIT  ROCK  POND 

1.17 

.35        .08 

.65 

.05 

.04 

SUSSEX  3N              // 

.78 

.22        .05 

T 

.34 

,0 

4   .06 

.06 

,01 

SWEDE560RO  5  NW 

1.17 

.07 

.02   .98 

.04 

.06 

TOMS  RIVER 

2.48 

.37   .08   .02 

.53 

.07   .97 

.24 

•  20 

TRENTON  2 

2.27 

.25 

.67 

1.19   ,07   .01 

.02 

.06 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.41 

.23   T 

.37 

T 

1.29   .10   ,01 

T 

•  41 

VINELAND 

3.83 

.12 

.04  2,36 

.02 

.16 

1.11 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

.83 

.26        .04 

.05 

.38 

.10 

WEHTSVILLE 

1.53 

.23   T 

.06 

.93   .01 

T 

.30 

WESTFIELO 

1.17 

.22 

.10 

.66   .11 

,08 

T 

WEST  WHARTON 

1.03 

.13 

.18 

T     .42 

.05 

•  24 

,01 

WOODCLIFF  LAKE 

1.29 

.40        .04 

.10 

.67   .03 

.05 

WOODSTOWN 

1.34 

.21 

.86   .11   .15 

,01 

T 

ce  Notes  Pollovlng  Statloo  lodex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY   1959 


Day     Ol  Month 


ATLANTIC  CITY  W6  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOOMTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  HAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

MAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAHBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LEESBUR6  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PIDGEFIELO 

SANDY  HOOK  LBSTA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


67   69   72 


53   65 
48   50 


67   67   80 


66   63   75 


60   63   57 
»5   40   46 


69   67   79 
48   46   46 


56   64   58 
45   39   47 


62   62   66 


61   60   56 
42   41   42 


70   66   77 
53   45   50 


67   63   75 
45   44   49 


64   62   72 


70   65 
46   44 


62  57  65 

48  50 

75  74 

45  45  47 

72  68  79 
41  38  43 

75  76  82 

38  44  45 

73  76  76 
41  40  45 


56   48   48 


74   75   73 
34   39   42 


67   62   69 
46   46   51 


71   74   73 
35   36   40 


47   45   47 


78   71   84 
41   46   45 


77   76   85 
35   41   40 


74   70   82 
41   44   46 


70   64   70 
41   46   38 


56   60   58 
40   36   41 


48   46   46 


65   53   74 


67   66   71 


59   66   66 


65   57   72 


66   62   72 


69   67   65 
47   43   52 


66   62   78 


61   64   64 
44   40   48 


46   47   49 


45   43   47 


56   66   67 


67   63   78 


66   59   75 
46   45   49 


60   60   58 


78   74.   75 
56   43   40 


71   72   68 
39   41   46 


75   72   82 


75   75   83 
48   40   41 


51   46   52 


75   76   82 
37   43   42 


75   70   75 
32   42   37 


70   68   77 
40   42   46 


77   80   75 
40   43   48 


46   48   46 


75   72   81 
33   39   40 


44   45   45 


42   43   47 


74   78   74 
38   43   46 


77   68   81 


43   45   43 


70   75   72 
33   40   41 


75   76   74 


76   74   81 
44   41   40 


77   71   85 


65   75   70 


71   63 
50   39 


70   57 
51   43 


76   71 
57   41 


85   70 
58   37 


80   70 
50   36 


85   68 

53   35 


86   71 
57   44 


83   68 

54   35 


75   66 

58   47 


83   67 
50   32 


87   68 
55   42 


72   69 
53   40 


79   69 
52   35 


53   52   38 


90   70 
53   55 


66   65 

43   35 


70   69 
53   36 


90   80   72 
50   55   34 


70   63 

51   45 


80   68 
53   35 


82   75   70 
48   49   28 


83   82   72 
56   55   38 


72   70   61 


86   72   67 


82   87   71 
54   59   43 


88   70   71 
54   45   37 


85   69 
52   37 


71   67 
53   46 


89  67 

50  30 

87  72 

53  43 


51   52   38 

90   89   69 
53   49   38 


71   70 
52   39 


68   79   90 
46   58   59 


60   65   72 
51   56   58 


73   85   88 
40   60   62 


72   81   89 
41   54   58 


67   70   80 
38   48   59 


74   86   92 
43   58   54 


38  52   60 

64  71   77 

52  57   58 

68  68 

33  43 


45   58   61 

72   80   91 
42   55   62 


73   83   91 
36   49   54 


73   84   90 
41   57   60 


72   78   86 
38   43   51 


68   68   80 
44   51   62 


75   84   89 
39   57   61 


76   86   92 
41   59   61 


64   79   86 
48   59   64 


74   83   90 
40   54   59 


70   83   89 


69   83   87 
41   59   60 


71   72   84 
41   48   62 


42   60   63 


34   50   54 


69   73   84 
46   57   62 


76   83   89 
40   59   62 


68   70   81 
37   53   60 


69   85   92 


40   56   61 


69   70   83 


72   70   82 
42   55   62 


75   85   90 
43   58   60 


42   53   58 


39   54   61 
70   81   91 


63   73   76 


67   60 
54   44 


67   58 
63   44 


68   61 
64   48 


70   65 
56   45 


67   65 
60   52 


68   62 
54   40 


65   59 
56   46 


68   62 

57   46 


74   65   58 
58   53   43 


81   66   62 
59   56   44 


92   78   67 
58   63   58 


53   44   36 


73   65 
59   57 


79   65 
62   66 


71   67 
66   49 


77   65   62 
60   56   44 


78   62 
50   51 


85   69 
65   64 


92   72   67 


72   67   60 
57   51   45 


56  52  33 

90  75  67 

66  61  47 

74  65  58 


73   68   58 
57   52   45 


86   65   65 

58   55   44 


66   55   45 


63   58   45 


89   65 
58   54 


73   68   57 
64   57   45 


70   68 
56   50 


62   68   74 

39   43   52 


59   68   70 
41   46   53 


64   68   78 
42   39   53 


62   69 

38   40 


64   66   76 
39   40   48 


55   61   69 
42   37   47 


61   67   77 
43   36   53 


56   63   65 
39   36   47 


63   67   68 
51   51   56 


51   60   62 
37   34   43 


60   69   74 
39   38   52 


65   66   76 
39   40   49 


63   65   77 


39   36   51 


44   38   38 


51   61   63 
34   35   41 


61   66   78 


60   66   76 
35   33   50 


61   64   73 
42   45   52 


36   3  7   49 


60  62  75 
37  35  48 

62  70  70 

39  42  54 

56  64  69 

39  40  49 

61  65  68 
39  40  54 

61  65  75 

34  35  45 

61  63  70 


62   66   76 
40   37   52 


64   68 
42   45 


60   65 
38   38 


38   36   46 


58   65   66 
39   41   50 


37   34   49 


61   65   76 
39   41   49 


63   66   77 
37   37   49 


64   65   77 
41   41   51 


65   65 

4  3   44 


76   »4 
57   65 


64   69 
56   5  8 


84   88 
59   66 


80   84 

58   65 


75   85 
55   62 


74   70 
50   5  8 


83   89 
59   67 


76   72 
51   60 


70   79 
57   66 


75   70 
46   5  7 


82   85 
56   66 


72   90 
55   64 


78   89 
51   59 


77   87 
56   65 


76   83 
46   56 


76   70 
52   5  2 


79   88 
57   64 


82   87 
56   64 


68   87 
56   62 


79   88 
57   66 


77   80 
59   64 


78   74 
53   60 


73   90 
56   67 


69   88 

47   5  7 


73   80 
59   62 


82   85 
57   66 


70   92 
59   66 


75   87 
56   65 


76   70 
49   60 


78   74 
53   59 


56   65   63 


78   89 
56   63 


74   90 
52   63 


69   92 
57   64 


66   78 
56   62 


77   72 
58   63 


73   73 
59   58 


80   71 
58   56 


68   66   66 


89   80   69 


85   75 
57   53 


80   69 
61   58 


89   74 
59   54 


78   82 
62   59 


87   73 
57   51 


87   81   72 
69   62   56 


75   71 
61   55 


67   72   «J 

44   4«   63 


43  66  72 
62  59  65 

77  eo  n 

45  49  66 

70  77  »5 

40  46  66 

75  74  (5 

39  45  59 

66  7*  73 

40  44  53 

77  78  87 

48  49  65 

67  74  76 
38  46  57 

70  68  81 
50  54  60 

62  72  72 

34  43  61 

71  76  86 

44  44  64 

74  78  87 

43  48  61 


81 

67 

77 

77 

59 

53 

36 

42 

83 

69 

72 

78 

60 

52 

42 

45 

89 

83 

70 

75 

67 

66 

54 

42 

86 

78 

67 

71 

53 

48 

38 

47 

81 

70 

77 

78 

60 

53 

40 

46 

80 

74 

76 

78 

58 

54 

37 

42 

75 

66 

66 

68 

53 

52 

50 

53 

85 

70 

75 

75 

63 

54 

40 

48 

90   80   67 


66   65   56 


90   90   77 


90   72   68 
68   54   53 


65   59   48 


86   88   82 


89   77   69 

70   56   50 


85   89   74 
68   61   52 


71   5  7   54 


89   78   67 
68   64   53 


86   88   75 


70   63   52 


68   61   54 


90   75   70 
69   63   55 


69   61   51 


83   85   68 


33   40   56 


43   49   64 


43   48   60 


68   70   83 
50   48   64 


63   73   85 
36   41   56 


76   77   87 


66   74   75 
42   44   51 


70   79   87 


73   75   84 


62   77   75 
33   43   53 


45   48   55 


74   75   85 
39   46   57 


43   47   60 


90  •»  91  77 
66  M  64  67 

78  (0  90  72 

65  66  64  67 

»3  93  93 

66  70  66 

•  ■  (9  90 

65  66  65  66 

91  89  88  (4 

66  61  63 

82  90  88 
65  63  64  61 

92  89  91  »4 

68  72  64  M 

85  90  82  89 

67  61  64  5> 

83  84  85  82 
62  65  61  63 

84  87  87  85 
67  66  59  67 

89  90  84  84 
67  66  67  62 

90  88  91  83 

69  67  63  65 


91   93   89   83 
66   62   64   58 


90   90   88   84 
66   68   62   64 


87   92   91   91 
55   62   68   64 


86   82   87   82 
69   64   62   58 


91   90   90   81 
66   66   63   63 


91   89   92   80 
63   68   62 


85   84   89 

69   69   66   59 


91   91   89   87 
65   67   66   60 


90 

90 

60 

55 

85 

88 

63 

67 

87 

92 

64 

64 

85 

80 

69 

67 

89 

90 

66 

56 

85 

93 

64 

71 

91 

91 

67 

70 

85 

92 

67 

61 

92 

87 

71 

69 

90 

89 

67 

68 

87   89   91   85 
65   58   59   53 


88   92 
66   67 


91   90 
65   66 


89   90 
64   62 


91   89 
68   64 


90   88 
70   66 


85   86   89 
66   66   60 


75.2 
52  •» 


*7*7 
64.4 


79.3 
54.4 


77.7 
63.8 


77.3 
61.3 


74.1 
60.6 


79.2 
66.3 


74.8 
50.5 


72.1 
55.7 


73.0 

47.4 


77.6 
54.3 


77.6 
53.3 


77.7 
49.3 


77.4 
52.3 


78.8 
51.5 


72.6 
48.5 


78.2 
52.2 


75 
47 

.4 
.5 

77 
53 

.4 
.9 

77 
52 

.2 
.3 

73 
53 

.1 
.5 

75 
47 

.6 
•  4 

77 
54 

.0 
.6 

77 
52 

.1 
.4 

75 
50 

■  1 
.6 

76 
55 

.2 
>2 

76 
52 

9 
8 

74 
48 

5 
1 

77 
53 

1 
4 

78 
52. 

2 
3 

79. 
52. 

1 
5 

77. 
52. 

1 
5 

76. 
63. 

3 

7 

74. 
54. 

1 
7 

See  Relerence  Noles  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 


CONTINUED 

MAY    1959 

Day 

Ol  Month 

01 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

69 

65 

76 

73 

71 

80 

86 

85 

69 

72 

82 

88 

87 

70 

63 

61 

69 

70 

61 

84 

84 

86 

83 

72 

70 

72 

84 

90 

89 

90 

87 

77.7 

MIN 

!>0 

43 

51 

44 

44 

45 

53 

56 

40 

45 

62 

65 

64 

59 

46 

41 

40 

54 

59 

65 

63 

68 

65 

51 

41 

50 

64 

64 

70 

66 

67 

54.7 

SOMERVILLE 

MAX 

65 

59 

74 

75 

75 

82 

87 

79 

68 

72 

82 

89 

76 

67 

60 

62 

65' 

77 

74 

88 

86 

89 

77 

68 

75 

76 

85 

90 

91 

89 

8? 

76.9 

MIN 

46 

4i 

49 

40 

46 

42 

50 

54 

38 

38 

52 

57 

60 

56 

44 

36 

37 

46 

54 

61 

63 

69 

61 

54 

40 

46 

60 

65 

63 

66 

61 

51.5 

SUSSEX    3    N 

MAX 

66 

60 

55 

72 

74 

73 

83 

88 

63 

68 

71 

82 

89 

68 

61 

51 

61 

64 

75 

70 

90 

86 

89 

75 

62 

77 

73 

87 

90 

91 

87 

74.2 

MIN 

1,2 

40 

42 

36 

40 

40 

44 

49 

36 

40 

42 

58 

63 

V 

38 

39 

36 

41 

45 

59 

65 

66 

55 

50 

33 

40 

51 

60 

60 

61 

57 

47.7 

TRENTON    2 

MAX 

65 

61 

76 

74 

72 

82 

88 

69 

68 

73 

83 

90 

72 

65 

59 

61 

67 

77 

80 

88 

87 

89 

77 

67 

75 

77 

86 

91 

91 

89 

8? 

76.8 

MIN 

48 

45 

49 

45 

45 

47 

56 

52 

41 

49 

58 

62 

59 

50 

44 

39 

40 

52 

58 

65 

66 

70 

57 

55 

45 

50 

64 

67 

70 

66 

59 

54.0 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

65 

60 

75 

75 

71 

82 

88 

69 

68 

74 

84 

90 

71 

64 

57 

59 

64 

76 

81 

87 

86 

90 

76 

66 

75 

76 

86 

90 

90 

88 

7S 

76.1 

MIN 

48 

47 

49 

49 

46 

50 

58 

51 

44 

46 

60 

64 

58 

50 

44 

41 

43 

53 

58 

68 

67 

71 

55 

53 

48 

51 

65 

69 

70 

67 

57 

54.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 

72 

68 

79 

78 

75 

82 

89 

88 

70 

74 

85 

90 

77 

66 

63 

63 

70 

75 

85 

87 

87 

89 

84 

72 

74 

76 

86 

92 

91 

9? 

89 

79.6 

MIN 

51 

44 

52 

43 

45 

45 

53 

55 

38 

44 

58 

60 

62 

59 

47 

39 

38 

54 

60 

66 

62 

69 

64 

54 

42 

46 

64 

64 

70 

65 

65 

54.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

EVAP 

?.9 

Ifi 

19 

?.» 

?.o 

25 

2B 

53 

.33 

^ 

.44 

.21 

.36 

.12 

.16 

.31 

.26 

.21 

.16 

.28 

.30 

.20 

.30 

.41 

.27 

.27 

.27 

.24 

_ 

.24 

.31 

88.07 

WIND 

1?? 

SI 

49 

R5 

55 

50 

83 

232 

105 

87 

131 

66 

87 

130 

46 

157 

90 

49 

113 

106 

87 

81 

77 

188 

63 

82 

101 

60 

57 

59 

133 

2862 

MAX 

70 

fi4 

79 

SO 

7R 

R4 

87 

84 

74 

72 

87 

94 

84 

77 

65 

74 

72 

78 

83 

93 

92 

92 

86 

78 

81 

84 

89 

93 

91 

94 

87 

82.1 

MIN 

52 

46 

52 

47 

52 

51 

55 

63 

42 

52 

58 

61 

67 

61 

46 

41 

47 

55 

60 

65 

66 

66 

70 

62 

50 

52 

64 

72 

69 

66 

69 

57.4 

CANOE    BROOK 

EVAP 

no 

01 

?A 

18 

19 

.19 

.19 

.08 

.30 

.13 

.09 

.22 

.06 

.19 

.11 

.15 

.14 

.19 

.02 

.20 

.18 

.16 

.18 

.25 

.18 

.14 

.17 

.18 

.12 

.23 

B4.83 

WIND 

- 

51 

10 

30 

28 

35 

27 

49 

71 

10 

47 

21 

16 

23 

77 

52 

19 

66 

22 

17 

25 

49 

13 

51 

48 

30 

34 

24 

3 

28 

29 

B1027 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

a 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW    BRUNSWICK   EXP    STATION 

MEASURED    UNDER   SOD 

1    INCH 

MAX 
HIN 

59 
49 

53 
49 

59 
50 

61 
48 

61 
50 

62 
51 

64 
54 

61 
53 

66 
49 

- 

66 

74 
58 

64 
59 

65 
56 

59 

54 

61 
51 

60 
51 

66 
54 

62 
58 

70 
59 

70 
61 

71 
64 

67 
61 

67 
59 

67 
55 

70 
57 

74 
61 

75 
64 

74 

65 

77 
64 

75 
64 

65.8 
55.8 

2    INCHES 

UAX 
UIN 

58 
49 

53 
49 

58 
50 

60 
48 

60 
50 

62 
52 

63 
54 

60 
54 

66 
50 

-_ 

66 

74 
58 

63 
59 

56 

59 
54 

61 
51 

60 
51 

66 
54 

62 
58 

70 
59 

70 
62 

71 
64 

67 
62 

67 
60 

67 
56 

68 
58 

73 
61 

74 
64 

73 
65 

76 
64 

75 
64 

65.2 
56.1 

4    INCHES 

MAX 
UIN 

58 
50 

53 
49 

58 
50 

59 
49 

59 
51 

61 
52 

62 
54 

60 
54 

63 
51 

- 

64 

72 
58 

63 
59 

65 
57 

59 
54 

61 
51 

61 
51 

66 
54 

62 
58 

70 
59 

70 
62 

72 
64 

67 
62 

68 
60 

69 
56 

69 
58 

74 
61 

76 
64 

75 
65 

78 
64 

76 
64 

65.4 
56.2 

8    INCHES 

HAX 
HIN 

S3 
50 

51 
50 

54 
50 

54 
50 

55 
52 

56 
53 

57 
54 

57 
55 

57 
54 

- 

58 

62 
57 

61 
59 

59 
58 

57 
55 

57 
53 

57 
53 

60 
56 

59 
57 

63 
58 

64 
62 

66 
63 

65 
63 

64 
61 

63 
59 

63 
61 

65 
60 

68 
63 

68 
64 

69 
65 

69 
66 

80.2 
58.0 

16    INCHES 

UAX 
UIN 

50 
49 

50 
50 

51 
50 

52 
50 

52 
51 

52 
52 

54 
53 

54 
54 

54 
53 

- 

54 

56 
54 

57 
56 

57 
56 

66 
55 

55 
54 

54 
54 

56 
54 

56 
55 

58 
56 

60 
58 

61 
59 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

59 
58 

61 
59 

62 
61 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

56.6 
55.4 

32    INCHES 

UAX 
UIN 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

- 

~ 

~ 

_L 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer 


See  Reference  Notes  FoUowing  Station   Indaz 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   JERSEY 
JIAY   1959 


C. 11/58 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  wil 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


1  be 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MAY  1959 


br«i^f?=h^»  ?rr^  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 


ALLEMOALE 

ATUUTtC    CITT   we    AP 

I!  ATL*«T1C    CITT 

AuoueoM 

BASS    tlvER    ST    FOKEST 

SCLLE^UklN 
BELHAR 
SELVIMKE 
BERLIN    1    M 
' BCRMARDSVlLLE    2    E 

SLACKMELLS    NIULS 
BOONTON   2   SE 
BOUNO    BROOK    1    ■ 

'.  BRANCHVILLE 

: BURLINGTOM 

I CANISTEAR    RESERVOIR 
I  CANOE    BROOK 
'  CANTOM 
:  CAPE    NAY    3    W 
CEDAR   G»OVE 


CLINTOH 

OEERWATER 

ELIZABETH 

ELUABETMPO«T 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 


OAfO 
0721 
0729 
07BT 


BERGEN 

ATWNTIC 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 

CAPE  MAT 


WARREN 
CAMDEN 
SOMERSET 


SOMERSET 

SUSSEX 

BURLINGTON 


SUSSEX 
ESSEX 
SALEM 
CAPE  m 
ESSEI 


HUNTERDON 

SALEM 

UNION 


IINGTOI 


I FORTESCUE 

FREEHOLD 
I CLASSBORO 
j  GREAT    MEADOWS    4    N 

' GREENWOOD   LAKE 
:  KACKENSACK 

HAMHOMTON    2    NNE 

HIGH    ^INT    PARK 

Hia^TSTOtfN    1    N 

HIGHTSTOWN    PUMPING    STI 
INDIAN    MILLS    2    W 

I  IRVINCTON 

I  JERSEY    CITT 

' LAMBERTVILLE 

LAURELTON    1    E 
LAYTON    3    NW 
LEES8UR&    STATE    FARM 
' LITTLE    FALLS    1    E 
LONG   BRANCH 

LONG   VALLET 
LUMBER TON 
HACOPIN    INTAKE 


2768  ESSEX 

HUNTERDON 
1102,  CUMBERLAND 
318l'  MOMMCUTH 
2911  GLOUCESTER 


*229l  BURLINGTON 


700  OCEAN 

735  SUSSEX 

162    CUMBERLAND 

'  PASSAIC 

'    MONMOUTH 

50O3J  MORRIS 
;0»S  BURLINGTON 
5071  PASSAIC 
510*' BERGEN 

SOMERSET 


1   40  10    74  02 


75  30 
74  1. 
74  12 


75  10 

74  17 

75  07 


40  0*    74  07 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

\J*S,    WEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  NTGREN 

N*J<  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  ED  Ct  HOFFMAN 

INACTIVE   1/Sa 
CLEMENT  HAUPT 
SAMUEL  H.  HC  CULLEY 
BERNARDS  WATER  COMPANY 

HENRY  M.  MILLER 
JERSEY  CITY  WATER  MOAKS 
AMERICAN  CYANAHID  CO. 
ALBERT  H.  DAVENPORT 
PUSlIC  SVC.  E.  *  G.  CO. 

NEMARK  WATER  DEPARTMENT 
COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
N.WEST  MAGNE5ITE  CO. 
J.  A.  PLUNKETT  [ 

JOHN  HOPKINS  UNI.        I 
NEWARK  WATER  DEPT. 
EDWARD  P*  MOLITOR       I 

INACTIVE   5/5B 
HARRY  P.  CAMPBELL 

L.  W.  KLOCKNER 
OU  PONT  DE  NEMOURS 
UNION  CO.  PARK  CONH. 
I  SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 
FRANK  J*  MOREAU 
PROF.  J.  B.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  COftP* 

GEORGE  T.  WIGGINS       [ 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS' 
W>  HUBBARD  PARKHURST 
I N.  J.  DEPT. OF  CONS.     i 
JAMES  R>  PICKERING      j 

DEPT.  HATER  +  SEWAGE 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 
E.  E.  CASE 

GEORGE  G.  MADOILL 
A.  H.  OEPUE 
LEESBURG  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY.  WTR.  COHH. 
IILLIAH  0.  MARTIN.  JR. 

RTHUR  SARKMAN 
JAMES  LAmTON 
NEWARK  HATER  DEPT. 
ROBERT  G*  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCLIFFE 


^ 

W 

n 

1 

OBSERVATION 

i 

S 

M 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

MARLBORO  SCS 

S2*« 

MONMOUTH 

40  20 

74 

120 

C 

GEROW  BRILL 

5252 

BURLINGTON 

39  54 

6P 

DAVID  GRISCOM 

MATS  LANDING 

594* 

ATLANTIC 

39  27 

50 

5P 

ELMER  EARLE 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

40  59 

74 

210 

MID 

RIOGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  2* 

75 

60 

8A 

eA 

C  M 

L.  J.  GALLAHER 

MILTON 

5597 

MOR-+S 

41  01 

74 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

MOORESTOWM 

572B 

BURLINGTON 

MID 

HOftRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

40  50 

74 

500 

8A 

8A 

ri 

JAMES  C.  LONG 

6026 

ESSEX 

40  42 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

74 

80 

»P 

5P 

GH 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

NEW  MILFOftD 

61*6 

BERGEN 

40  57 

74 

12 

MID 

C 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEWTOM 

6177 

SUSSEX 

41  03 

74 

565 

SA 

BA 

C  H 

NEWTON  WTR.  *  SWR.COHM. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6^0 

PASSAIC 

41  02 

74 

30 

870 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLDHICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

40  47 

74 

140 

MIO 

C 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSOH 

6775 

PASSAIC 

40  55 

74 

100 

BA 

8A 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65**  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  30+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   41°  on  the  20th  at  Charlotteburg 


Greatest  Total  Precipitation:   7.14  inches  at  High  Point  Park 

Least  Total  Precipitation:   0.90  inch  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.43  inches  on  the  3rd  at  Shiloh 
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1.41 
.43 
.61 

3.43 
1.96 
1.79 
2.40 

3 
2 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 

7 

1 
3 
4 
3 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

71.7 

1.0 

3.49 

-       .22 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

R 
R 

79.1 
81. 2M 
79.4 
78.9 

63.8 
64. 3M 
60.4 
61.0 

71.5 
72.  8M 
69.9 
70.0 

2.8 

.7 
.3 

93 
94 
98 
96 

30  + 
30 
29 
11  + 

64 
51 
50 
52 

19+ 
18 
18 
18+ 

12 

8 

33 

24 

5 
5 
6 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.14 

.90 

3.11 

3.57 

-  1.85 

-  .48 
.45 

.74 

.33 

1.81 

2.05 

2 

3 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
6 

1 
0 
2 
3 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

71.1 

1.7 

2.18 

-       .99 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

-   •  a 

1 

Stabon 

I 
£ 

111 

> 
< 

ll 

0       1 

a    J 

ID  « 

M 

OH 

CB 
OH 

0* 

a 
o  m 

g 
J, 

3 

3 
1 

o 

0) 

4 

1 

1  1 

ATLANTIC   CIT?   WB   AIRPORT 

W 

12 

10.9 

- 

- 

- 

85 

79 

51 

67 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

14 

_ 

6.5 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

10.0 

34 

NW 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

1 

0 

0 

- 

37 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

16 

13.1 

44 

NW 

14 

- 

85 

65«1 

64 

4 

5 

1 

1 

1 

0 

12 

60 

6.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

9.0 

31++ 

NNW 

14 

75 

73 

51 

60 

8 

5 

4 

1 

1 

0 

19 

6.7 

TRBNTON  WB  CITY 

- 

- 

8.4 

33 

NW 

14 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

2 

3 

1 

0 

13 

59 

6.2 

i  12:00   Noon 

1 

See   Reference   Notes   Following   Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stotion 

3 

Day  ol  month 

e2 

1  1  2  {  3 

4   5  { 

6 

7  1  8  I  9 

10  1  11  {  12 

13  I  14  1  15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30   31 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

lt29 

T     .76   .04 

T     T 

.34 

•  03 

■  07 

.04 

7 

T 

.01 

T 

T       , 

ATLANTIC  CITY           R 

1*14 

.74 

.10 

•  15 

.10 

.01 

•ai 
•at 

.01      • 

AUOUeON 

5.7« 

2.00   .10 

1.90 

1.00 

.20 

•  13 

T 

.10 

T 

.n          . 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.87 

.02  1.05 

.60 

7 

.•7 

.11    1 

BELLEPLAIN 

1.19 

.09   .57 

.08 

•  10 

•  17 

.13 

.05 

BELVIOERE 

5.79 

.94   .70 

.03 

.05 

I 

1.29 

T 

•  12 

.01 

7 

•  9< 

.74 

1.49 

7 

•  01 

7 

BERLIN  1  N 

3.«8 

2.68 

.55 

.25   .15 

7 

.25 

7 

BERNARDSVILLE  2  E 

».«5 

2.69 

.09 

.02 

.29   .76 

•  01 

.01 

.69 

1.S7 

.2t 

■  SO 

BLACKWELLS  MILLS 

5.98 

T    2.05 

1.16 

.38  1.09 

.02 

.7t 

.24 

•la 

BOONTON  2  SE 

6.22 

2.59 

T 

.20 

.60   .14 

•  02 

.02 

7 

•  29 

.79 

.09 

1.11 

.*! 

7 

•ot 

BOUND  BROOK  1  W 

t.80 

2.44 

.84 

.43   .47 

7 

•  09 

.91 

BRANCHVILLE 

5.97 

.04  2.30 

.12 

•73   .67 

.04 

.07 

.45 

•  10 

.06 

.16 

•  tt 

.04 

.59 

BURLINGTON 

3.54 

.51  1.37 

T 

1.22 

•  03 

T 

T 

•  02 

.04 

.39 

7 

•  02 

CANISTEAR  RESERVOIR 

5.57 

.05  1.80 

T 

.21 

.42   .32 

T 

T 

•  07 

.25 

.41 

.09 

.50 

1.45 

T 

CANOE  BROOK 

5.«8 

T    2.40 

.43 

.14 

T 

.67   .38 

T 

•  02 

7 

.18 

•  52 

.54 

•  20 

7 

CANTON 

«<12 

2.55 

.03 

.25   .12 

•  23 

•  07 

.07 

.to 

CAPE  MAY  3  W 

.90 

.15   .33 

.02   .01 

•  12 

•  03 

.06 

•  IB 

CEDAR  GROVE 

6.53 

3.02 

.05 

.12 

.33   .42 

•  03 

.10 

.10 

.20 

.80 

.rr 

•  >« 

CHARLOTTEBUHG 

5.38 

.02  2.33 

.13 

.05 

.40   .22 

.06 

.02 

.45 

.69 

.10 

.58 

•n 

t 

CHATHAM 

5.71 

2.46 

.54 

.10 

T 

.70   .40 

T 

7 

7 

■  23 

.56 

.45 

.27 

7 

( 

CLAYTON 

5.02 

.60  2.90 

.05 

.60 

T 

.52 

.02 

•  03 

•  16 

.10 

•  04 

7 

CLINTON 

•..9'. 

1.18   .72 

.24 

.85 

.97 

.84 

•ea 

.90 

.It 

4 

DEEPWATER 

».28 

2.49 

.43 

.09 

•  04 

.01 

.25 

.21 

.09 

.72      1 

ELIZABETH 

0.03 

.75  1.10 

.12 

.01 

.69 

.01 

•  05 

.95 

.as 

.la 

ELI2ABETHP0RT 

3.62 

1.62   .07 

.06 

.10 

.52 

7 

•  99 

.82 

•a4 

7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

4.83 

2.60 

•  38 

.55   .05 

• 

• 

•to 

• 

• 

.ts 

a 

FLEMINGTON  1  NE 

4.68 

1.45   .60 

.07 

T 

•  06 

.04 

.5*   T 

7 

T 

T 

•  06 

.99 

T 

.71 

T 

FORTE 5CUE 

1.73 

1.31 

.15 

.05 

•  12 

•  10 

( 

FREEHOLD 

4.14 

.09  2.84 

.63 

•  03 

7 

.05 

•  U 

.0* 

.St 

GREENWOOD  LAKE 

6.31 

.03  2.38 

.69 

7 

.28   .26 

.17 

.06 

.14 

.41 

1.01 

.rr 

7 

• 

HAMMONTON  2  NNE 

2.73 

2.21 

.21   .13 

•  OS 

.03 

.07 

•ot 

• 

HIGH  POINT  PARK 

7.14 

.11  1.91 

.79   .42 

.04 

.02 

.09 

.48 

.01 

9.12 

.14       , 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.73 

.63  1.18 

.32 

1.18 

•  02 

T 

7 

7 

.20 

.19 

.07 

• 

INDIAN  MILLS  2  H 

2.94 

7     .78  1.49 

T 

.32 

•  03 

T 

7 

.07 

.11 

.19       . 

IRVINGTON 

4.44 

1.82   .03 

.12 

.15 

.54 

.02 

7 

.08 

.«« 

.14 

.52 

.14 

• 

JERSEY  CITY 

4.36 

1.32   .09 

.04 

.15 

.30 

.10 

.98 

.02 

.09 

.11 

.70 

.41 

.05 

« 

LAMBEBTVILLE 

5.05 

.92  1.40 

.54 

T 

1.63 

•  01 

•  01 

.01 

.39 

.16 

LAUBELTON  1  E 

2.32 

T    1.35   .05 

.06 

.53 

T 

.05 

.10 

•  It 

t 

LAYTON  3  NW 

5.26 

1.17   .55 

•  02 

1.64 

•  05 

.03 

.0> 

.01 

.01 

.10 

•  IS 

l.»7 

LEESBURG  STATE  FARM 

1.06 

.05   .68 

•  It 

.08 

.09 

LITTLE  FALLS  1  E 

6.28 

2.62 

.07 

.08 

.64   .29 

.02 

.02 

.05 

•  25 

.78 

.24 

.77 

.47 

LONG  BRANCH              R 

3.11 

T    1.81   .30 

.06 

.79 

•  01 

•  01 

7 

7 

.06 

.07 

7        • 

LONG  VALLEY 

5.73 

1.90 

.21 

.03 

.36 

.14 

.06 

•  06 

.20 

.It 

2.09 

•  14 

.10 

.at    • 

MACOPIN  INTAKE- 

5.46 

.01  2.46 

.03 

•58   .10 

•  0> 

.01 

•  01 

.4a 

7 

.rr 

.4« 

.11 

.27 

MAHWAH 

6.29 

.03  2.18 

.06 

.14   .44 

•  09 

.02 

•  95 

.32 

.98 

•a4 

l.lt 

.79 

.la 

HANVILLE 

5.38 

.20  2.00   .36 

.88 

.05 

.36 

.72 

7 

•  19 

•  69 

.01 

.01      , 

MARL TON  1  W 

3.63 

.08  1.79 

.98 

.51 

•  15 

.06 

•  OS 

.tl 

• 

HAYS  LANDING 

1.29 

.20   .55 

.14 

•  15 

.15 

.10 

• 

MIDLAND  PARK 

6.51 

2.52   .05 

.06 

.31 

.06 

.82 

•  05 

.18 

•  62 

.51 

.47 

.47 

•  98 

HILLVILLE 

3.32 

1.48   .20 

.06 

•  07 

.07 

•  OS 

.02 

.10 

1.24       • 

MILTON 

6.74 

.18  1.93 

.08 

.04 

.20   .46 

•  05 

.10 

•  OS 

.50 

.82 

.49 

.17 

1(99 

.Ot 

.20      i 

MOORESTOWN 

3.77 

1.86 

t 

1.05   .22 

•  10 

7 

.01 

•  04 

.07 

7 

.41 

f 

MORRIS  PLAINS 

5.74 

2.71 

T 

.37 

T 

•45   ^03   T 

T 

7 

.02 

.05 

.21 

7 

•  94 

.01 

.94 

.>t 

7 

•at 

■ 

NEWARK  WB  AIRPORT       B 

3.60 

T    1.49   .03 

T 

.34 

.09 

•  43 

T 

T 

7 

.02 

.15 

,»» 

•  04 

.31 

.01 

7 

7 

7        • 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.60 

T     .47  1.41 

T 

•  97 

T 

7 

7 

.70 

7 

.as 

7        t 

NEW  MILFORD 

5.71 

2.38   .14 

.14 

.43 

•  04 

.02 

.16 

.72 

.80 

.98 

.40 

.10 

, 

NEWTON 

4.86 

.01  1.95 

.05 

.56   .50 

T 

7 

.03 

•  86 

7 

.19 

.99 

.29 

•  tt 

7 

.09 

1 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6.08 

.02  2.05 

.04 

.46   .44 

.04 

•  16 

.27 

.S9 

.92 

•  94 

•  Tt 

.It 

OLDWICK 

4.60 

T    2.16 

T 

.10 

.79   .11 

7 

7 

7 

.47 

.0* 

T 

7 

.01 

ORANGE 

4.47 

.07  2.15 

•  16 

.85 

•  06 

•  02 

.29 

.99 

.40 

•la 

PATERSON 

6.89 

T    2.56 

.47 

T 

.53   .41 

7 

•  44 

•  08 

•  30 

.48 

.a2 

•to 

7 

7 

PEM8ERT0N  3  E 

3.33 

.02  2.11 

•  04 

.20 

.52 

•  16 

.It 

.tl 

PHILLIPSBURG 

2.89 

.58  1.03 

.04 

.29 

7 

.71 

.09 

•  19 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.13 

1.47 

.05 

.63 

•  a7 

.09 

.02 

• 

PLAINFIELD 

3.66 

2.13 

T 

•  04 

.28 

.18 

T 

7 

7 

.19 

.78 

.10 

.ai 

7 

PRINCETON  WATER  WORKS 

4.37 

T    1.90   .04 

.01 

.50 

1.26 

•  01 

.19 

.29 

.01 

•  27 

RAHWAY 

2.75 

1.50   .04 

T 

.15 

.39 

T 

7 

7 

.89 

.01 

RIOGEFIELD 

3.92 

1.55   .15 

.07 

•  18 

.05 

.18 

T 

T 

7 

•  32 

•  15 

.40 

■  80 

.07 

T       I 

RIHGWOOD 

6.54 

.05  2.38 

•  3J 

7 

.30   .25 

.07 

7 

•  04 

•  14 

.47 

■at 

7 

.95 

.10 

SANDY  HOOK  LBSTA 

3.57 

.01  2.05 

T 

.50   .13 

•  01 

.01 

.18  .ai 

•  IS 

.91 

.01 

SHILOH 

4.85 

.11  3.43 

•  49 

.29 

T 

•  07 

•  07 

•  14 

.29 

i 

SOMERVILLE 

4.00 

.90  1.62 

.06 

.04 

.53 

7 

.tl 

.01 

.01 

SPLIT  ROCK  POND 

6.96 

2.58 

•  19 

.14 

.88 

.02 

•  98 

1.09 

.02 

.82 

.90 

SUSSEX  3N              // 

6.31 

.05  1.76 

T 

.49   .32 

•  09 

■  04 

•  03 

7 

•  08 

.08 

.09 

.20 

.42 

2. 09 

.02 

SWEDES80RO  5  NW 

5.65 

.02  3.02 

•  10 

.78   .08 

•  03 

.19 

•  11 

.09 

1.21 

TOMS  RIVER 

4.68 

1.55 

.04 

1.92 

lilT 

TRENTON  2 

4.68 

1.96   .03 

.01 

.41 

.72 

•  02 

.01 

.01 

.1* 

.1* 

•n 

•tt      1 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.48 

T    1 .  79   T 

.02 

.59 

.57 

.02 

•  02 

.01 

■  la 

.•9 

•a* 

.n    < 

VINELAND 

2.28 

1.53 

T 

.12   .32 

•  o« 

.03 

•  09 

.19 

7 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.52 

.03  2.32 

.28 

.30 

.34   .05 

T 

.04 

.35 

7 

.85 

.4« 

.It 

•  92 

7 

WERTSVILLE 

4.21 

1.98 

T 

.08 

T 

.63   .65   r 

7 

•  07 

•  99 

.47 

7        1 

WESTFIELD 

4.35 

2.23   .06 

T 

.13 

.42 

.08 

•  06 

.12 

1.08 

.17 

7 

WEST  WHARTON 

6.62 

2.48 

.07 

.67   .21 

.07 

•  69 

1.45 

.to 

•  32 

.14 

WOOOCLIFF  LAKE 

5.42 

2.20   .05 

.08 

.03 

.96 

.05 

•  05 

.20 

.35 

.49 

.47 

.19 

.20 

WOODSTOWN 

4.62 

.30  2.40 

.65 

.20 

.59 

T 

.06 

.07 

.10 

.10 

.05 

9 

ee  Beference  no 

tea  FoltowlDB  3 

tatloo 

iDdez 

-sa- 

MONTHLY AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1958  -  1959 


NEW  JERSEY 


Station 

July 

Augxjst 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

«TUNTIC    CITY    MB    *P 

3.1 

2.7 

T 

T 

2.0 

9.8 

ATLANTIC    CITY 

i.O 

- 

- 

- 

- 

AUDUBON 

1.0 

4.0 

T 

1.0 

T 

6.0 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

4.0 

3.0 

T 

7.0 

BELLEPLAIN 

6.0 

- 

.3 

- 

- 

BELVIDERE 

. 

3.3 

2.1 

.4 

6.2 

.4 

- 

BERLIN    1    W 

- 

T 

- 

- 

T 

.3 

- 

SERNAROSVILLE    2   E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLACKWELLS    MILLS 

- 

- 

- 

- 

- 

BOONTON    2    SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOUND    BROOK    1    W 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

BRANCHVILLE 

i.i 

7.7 

4.7 

1.5 

13.5 

2.5 

31.4 

BURLINGTON 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CANISTEAR    RESERVOIR 

2.0 

2.1 

2.5 

2.0 

13.0 

2.0 

23.6 

CANOE    BROOK 

T 

3.5 

2.5 

.5 

6.5 

.5 

15.5 

CANTON 

.5 

2.5 

T 

- 

T 

- 

CAPE    NAY    3    W 

2.0 

- 

- 

T 

- 

CEDAR    GROVE 

3.0 

- 

6.0 

- 

CHARlOTTEBURG 

UO 

A. 5 

3.3 

2.5 

13.8 

2.0 

27.1 

CHATHAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHATSWORTH    5    S 

_ 

_ 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLAYTON 

T 

.5 

3.0 

T 

T 

T 

3.5 

CLINTON 

- 

2.B 

2.5 

- 

- 

.5 

OEEPWATER 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

ELIZABETH 

- 

5.2 

2.0 

- 

6.2 

- 

ELI2ABETHP0RT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ESSEX    FELLS    SERV   BLDG 

T 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

FLEMINGTON    1    NE 

T 

*.5 

4.5 

1.9 

ll.l 

3.0 

25.0 

FORTESCUE 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

3.0 

1.9 

- 

5.8 

.2 

- 

GREENWOOD    LAKE 

T 

1.0 

3.8 

4.0 

2.5 

- 

1.8 

- 

HAMMONTON    2    NNE 

_ 

- 

- 

- 

- 

HIGH    POINT    PARK 

T 

- 

6.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

HIGHTSTOWN    1    N 

- 

2.3 

1.6 

.3 

5.0 

.5 

- 

INDIAN    MILLS    2    M 

1.0 

4.2 

T 

T 

T 

5.2 

IRVINGTON 

3.6 

- 

- 

- 

- 

- 

JERSEY    CITY 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

LANBERTVILLE 

2.5 

1.5 

T 

5.0 

T 

9.0 

LAURELTOM    1    E 

T 

_ 

- 

T 

4.8 

T 

- 

LAYTON    3    NW 

1.2 

4.6 

4.6 

.5 

14.5 

7.0 

32.6 

LEESBURG    STATE    FARM 

3.0 

1.5 

- 

- 

- 

LITTLE    FALLS    1    E 

T 

3.0 

1.5 

- 

10.1 

- 

LONG   BRANCH 

4.0 

1.2 

.2 

5.5 

T 

10.9 

LONG   VALLEY 

5.0 

3.0 

2.0 

12.0 

2.0 

24.0 

HACOPIN    INTAKE 

4.5 

- 

2.0 

13.0 

- 

- 

MAHWAH 

T 

1.0 

4.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

NANVILLE 

3.0 

- 

- 

3.2 

- 

MARLTON    1    W 

1.0 

4.6 

.2 

2.7 

.5 

9.0 

MAYS    LANDING 

. 

3.0 

3.0 

- 

- 

T 

•• 

MIDLAND    PARK 

.S 

3.5 

- 

11.5 

1.5 

- 

MILLVILLE 

2.0 

2.0 

T 

T 

- 

- 

MILTON 

- 

- 

- 

- 

- 

MOOBESTOWN 

_ 

1.1 

6.0 

- 

1.7 

1.0 

- 

MORRIS    PLAINS 

.2 

3.6 

2.6 

.8 

11.4 

2.0 

21.0 

NEWARK    WB    AIRPORT 

T 

5.3 

2.2 

1.0 

8.2 

1.1 

17.8 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

T 

3.0 

2.2 

T 

5.0 

_ 

- 

NEW   MILFORO 

- 

- 

- 

- 

_ 

NEWTON 

T 

. 

4.4 

1.0 

1.0 

. 

- 

- 

OAK   RIOGE    RESERVOIR 

1.0 

3.6 

2.8 

2.3 

11.6 

3.0 

24.7 

OLOWICK 

- 

- 

- 

- 

- 

ORANGE 

_ 

- 

- 

_ 

- 

. 

PATERSON 

.2 

5.2 

1.6 

1.1 

8.1 

1.0 

17.2 

PEMBERTON    3    E 

1.0 

4.8 

. 

- 

1.0 

PMILLIPSBURG 

_ 

2.0 

2.0 

T 

4.0 

T 

_ 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

- 

3.0 

- 

7.5 

- 

- 

PLAINFIELD 

T 

3.5 

3.0 

1.0 

7.5 

2.2 

17.2 

PLEASANT    RUN 

2.0 

1.5 

.5 

.5 

. 

- 

- 

- 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

RAHWAY 

T 

3.2 

3.0 

T 

7.6 

T 

13.8 

RIDCEFIELD 

T 

7.5 

2.1 

.5 

12.1 

1.0 

23.2 

RINGWOOO 

_ 

2.2 

.6 

9.6 

.5 

_ 

SANDY   HOOK    LBSTA 

_ 

. 

_ 

_ 

T 

- 

SHILOH 

.3 

2.0 

2.3 

SOMERVILLE 

3.5 

1.6 

.5 

6.0 

T 

11.6 

SPLIT    ROCK    POND 

- 

- 

- 

- 

- 

SUSSEX    3    N 

T 

T 

4.0 

3.0 

1.0 

10.0 

1.0 

19.0 

SWEDESBORO    5    NW 

.3 

1.5 

.6 

1.0 

3.4 

TOMS    RIVER 

2.7 

- 

- 

- 

- 

TRENTON    2 

1.5 

1.5 

•7 

6.5 

.8 

11.0 

TRENTON    WB    CITY 

T 

1.6 

2.3 

1.1 

5.2 

.6 

11.0 

TUCKERTON 

_ 

- 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

VINELAND 

- 

-. 

_ 

_ 

_ 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

WERTSVILLE 

_ 

- 

- 

_ 

. 

WESTFIELD 

T 

2.6 

- 

T 

6.0 

1.5 

- 

WEST    WHARTON 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

. 

. 

T 

- 

WOOOCLIFF    LAKE 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

WOOOSTOWN 

.5 

~ 

~ 

T 

- 

~ 

See  Reference  Notes  Follovlng  station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE   1959 


Station 

Day 

01  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  HB  AP 

MAI 

65 

74 

79 

81 

81 

85 

81 

86 

92 

93 

90 

75 

84 

71 

73 

73 

63 

71 

73 

84 

86 

91 

81 

81 

82 

90 

88 

82 

98 

97 

81.6 

MIN 

57 

60 

62 

58 

59 

56 

61 

60 

65 

69 

64 

64 

62 

54 

52 

52 

52 

49 

64 

58 

63 

66 

65 

61 

64 

67 

67 

56 

71 

75 

51.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

62 

67 

77 

76 

79 

83 

80 

80 

92 

93 

91 

74 

79 

73 

76 

76 

67 

73 

74 

84 

85 

80 

79 

74 

72 

82 

84 

72 

96 

93 

79.1 

MIN 

57 

61 

62 

60 

65 

62 

68 

68 

71 

74 

68 

68 

66 

58 

57 

56 

56 

54 

64 

68 

64 

67 

69 

64 

65 

67 

65 

66 

71 

72 

53.8 

AUDUBON 

MAX 

6S 

70 

80 

86 

86 

88 

87 

90 

95 

94 

91 

86 

86 

71 

74 

71 

68 

73 

76 

86 

86 

92 

84 

85 

88 

92 

93 

95 

98 

99 

84.6 

MIN 

55 

62 

61 

58 

58 

58 

61 

60 

67 

68 

65 

61 

67 

53 

54 

55 

53 

49 

56 

56 

60 

64 

70 

59 

64 

70 

71 

57 

72 

70 

61.9 

BELLEPLAIN 

MAX 

68 

75 

78 

80 

82 

84 

84 

89 

95 

95 

88 

79 

86 

85 

75 

74 

64 

73 

76 

85 

86 

91 

84 

87 

85 

86 

88 

90 

100 

98 

83.7 

MIN 

57 

60 

62 

53 

52 

54 

60 

54 

65 

65 

66 

64 

71 

54 

51 

49 

46 

44 

46 

71 

60 

61 

67 

59 

67 

72 

76 

59.9 

BELVIOERE 

MAX 

70 

70 

81 

86 

86 

84 

83 

87 

94 

92 

87 

82 

82 

72 

75 

69 

65 

72 

72 

85 

86 

84 

83 

82 

78 

89 

90 

88 

96 

93 

82.1 

MIN 

57 

61 

62 

54 

59 

55 

53 

55 

61 

62 

62 

59 

65 

60 

51 

48 

51 

48 

55 

50 

59 

62 

53 

50 

63 

57 

66 

69 

70 

72 

98.8 

BOONTON  2  SE 

MAX 

80 

67 

64 

79 

85 

89 

83 

82 

87 

92 

90 

78 

77 

80 

64 

72 

63 

60 

68 

69 

84 

83 

82 

80 

81 

74 

88 

88 

84 

94 

78.9 

MIN 

54 

57 

61 

57 

56 

55 

54 

57 

60 

65 

64 

55 

58 

52 

52 

48 

53 

48 

55 

49 

98 

60 

64 

51 

59 

64 

66 

54 

55 

70 

57.7 

BURLINGTON 

MAX 

71 

69 

80 

84 

86 

88 

»» 

92 

95 

95 

86 

85 

84 

74 

75 

72 

66 

72 

75 

87 

87 

92 

85 

87 

85 

90 

90 

90 

96 

98 

84.0 

MIN 

58 

64 

60 

62 

62 

56 

60 

60 

67 

69 

66 

60 

66 

55 

52 

56 

54 

61 

52 

55 

65 

66 

71 

60 

58 

64 

68 

64 

66 

76 

61.6 

CANOE  BROOr 

MAX 

80 

67 

67 

79 

85 

84 

85 

81 

89 

92 

90 

78 

77 

82 

65 

76 

64 

61 

69 

69 

85 

83 

86 

80 

82 

72 

89 

89 

89 

95 

79.9 

MIN 

62 

58 

62 

52 

58 

55 

58 

55 

60 

62 

64 

58 

58 

52 

50 

48 

53 

45 

55 

46 

57 

50 

56 

51 

61 

66 

56 

64 

65 

70 

97.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

66 

74 

72 

82 

77 

84 

82 

86 

90 

92 

86 

76 

81 

75 

75 

75 

71 

73 

S3 

85 

82 

80 

82 

78 

84 

90 

86 

93 

94 

81.2 

MIN 

58 

62 

63 

60 

59 

63 

66 

62 

67 

69 

68 

67 

69 

97 

60 

55 

61 

60 

64 

67 

57 

69 

64 

55 

65 

71 

58 

71 

77 

64.3 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

79 

68 

64 

78 

84 

81 

83 

80 

88 

91 

89 

76 

77 

81 

61 

70 

62 

60 

68 

67 

83 

81 

79 

79 

79 

70 

87 

89 

15 

93 

77.7 

MIN 

53 

54 

58 

53 

56 

54 

47 

50 

56 

59 

60 

54 

55 

48 

47 

49 

50 

47 

61 

41 

54 

66 

62 

45 

91 

51 

64 

62 

64 

68 

94.3 

CLAYTON 

MAX 

67 

66 

78 

82 

84 

84 

83 

88 

93 

91 

89 

84 

84 

80 

78 

68 

70 

70 

73 

■2 

85 

91 

80 

80 

85 

90 

91 

92 

91 

97 

82.6 

MIN 

63 

61 

60 

59 

57 

55 

57 

60 

64 

67 

65 

68 

68 

92 

92 

51 

53 

49 

91 

57 

59 

64 

56 

59 

62 

71 

69 

67 

71 

70 

60.9 

ELIZABETH 

MAX 

70 

67 

77 

83 

85 

87 

84 

91 

95 

93 

86 

76 

82 

67 

76 

70 

63 

73 

74 

86 

85 

87 

82 

83 

76 

89 

88 

80 

97 

95 

81.6 

MIN 

57 

60 

60 

56 

61 

53 

57 

59 

65 

66 

68 

60 

64 

52 

52 

52 

54 

47 

56 

50 

61 

52 

66 

57 

64 

66 

69 

54 

69 

75 

60.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC, 

MAX 

89 

80 

78 

80 

85 

80 

81 

90 

91 

90 

92 

90 

85 

78 

70 

75 

70 

72 

75 

74 

81 

83 

84 

80 

82 

70 

88 

89 

87 

96 

82.1 

MIN 

50 

54 

60 

63 

60 

55 

58 

63 

69 

70 

64 

65 

63 

64 

50 

54 

60 

57 

60 

56 

60 

61 

53 

52 

57 

62 

54 

69 

6« 

64 

60.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

76 

65 

81 

87 

86 

86 

86 

91 

93 

93 

89 

85 

85 

79 

75 

66 

68 

73 

74 

67 

86 

90 

85 

85 

78 

91 

95 

90 

96 

95 

»3.7 

MIN 

56 

61 

61 

51 

56 

52 

55 

54 

60 

62 

62 

58 

69 

91 

91 

51 

48 

49 

50 

48 

50 

60 

66 

48 

59 

67 

57 

54 

67 

71 

97.3 

FRFFHOLO 

MAX 

68 

67 

77 

82 

84 

84 

82 

88 

92 

92 

90 

81 

83 

68 

74 

73 

62 

69 

73 

84 

84 

90 

86 

83 

80 

89 

88 

85 

96 

94 

81.6 

MIN 

56 

59 

60 

56 

57 

56 

55 

57 

62 

67 

67 

59 

64 

50 

43 

50 

52 

47 

53 

51 

61 

62 

57 

54 

62 

57 

69 

56 

70 

74 

99.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

81 

67 

75 

78 

84 

82 

86 

85 

90 

94 

89 

82 

84 

78 

T! 

74 

73 

67 

73 

76 

86 

87 

93 

84 

87 

89 

93 

92 

93 

98 

83.1 

MIN 

6A 

55 

56 

60 

57 

56 

55 

59 

58 

63 

68 

60 

65 

52 

56 

54 

60 

50 

47 

52 

55 

60 

64 

68 

56 

60 

66 

69 

65 

69 

99.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

82 

66 

61 

75 

86 

80 

85 

80 

89 

90 

91 

76 

73 

79 

65 

69 

56 

56 

61 

68 

82 

■  1 

75 

80 

80 

72 

88 

90 

S6 

95 

77.2 

MIN 

*9 

52 

54 

52 

58 

56 

50 

58 

63 

66 

67 

51 

54 

43 

42 

46 

46 

43 

♦9 

48 

57 

58 

57 

51 

96 

58 

63 

61 

64 

66 

96.6 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

69 

66 

78 

84 

85 

85 

83 

90 

94 

93 

92 

85 

84 

70 

75 

66 

62 

74 

75 

85 

86 

90 

»4 

87 

80 

90 

90 

90 

99 

97 

t2.9 

MIN 

56 

60 

61 

56 

59 

57 

SR 

59 

64 

66 

61 

59 

66 

56 

49 

52 

52 

47 

54 

52 

60 

64 

67 

52 

61 

68 

68 

65 

70 

74 

99.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

67 

73 

78 

85 

85 

86 

86 

90 

96 

95 

91 

81 

85 

70 

73 

70 

67 

71 

76 

85 

85 

92 

83 

86 

87 

91 

93 

94 

98 

98 

83.9 

MIN 

56 

60 

61 

51 

54 

52 

55 

54 

60 

62 

63 

61 

68 

51 

48 

47 

47 

44 

51 

52 

52 

63 

58 

52 

62 

68 

58 

55 

66 

71 

97.8 

JERSEY  CITY 

MAX 

60 

64 

77 

81 

77 

84 

81 

90 

93 

92 

79 

69 

78 

62 

74 

63 

69 

67 

64 

79 

83 

84 

81 

78 

69 

82 

83 

70 

96 

90 

77.0 

MIN 

55 

56 

57 

62 

65 

64 

60 

63 

72 

72 

61 

60 

61 

52 

9S 

56 

50 

49 

56 

49 

65 

67 

67 

60 

64 

64 

63 

62 

62 

78 

60.8 

LAMBERTVILLE 

MAX 

75 

68 

80 

85 

85 

85 

84 

88 

93 

93 

91 

85 

83 

70 

79 

74 

66 

73 

74 

86 

85 

89 

86 

85 

S3 

90 

93 

93 

97 

98 

63.7 

MIN 

58 

62 

62 

53 

58 

55 

55 

56 

60 

64 

65 

59 

65 

52 

52 

50 

49 

48 

57 

91 

58 

63 

68 

90 

62 

58 

68 

67 

70 

72 

99.2 

LAURELTON  1  E 

MAX 

62 

65 

80 

80 

79 

88 

79 

87 

96 

95 

76 

76 

77 

71 

77 

71 

63 

76 

75 

87 

87 

92 

85 

79 

78 

85 

89 

75 

100 

99 

80.8 

MIN 

56 

60 

59 

54 

56 

55 

57 

55 

63 

65 

60 

61 

58 

50 

50 

47 

52 

46 

51 

47 

61 

63 

57 

55 

69 

67 

69 

64 

68 

72 

58.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 

80 

65 

72 

no 

82 

78 

80 

90 

93 

90 

87 

81 

80 

68 

78 

70 

60 

68 

70 

85 

84 

75 

80 

72 

81 

91 

88 

89 

94 

95 

80.2 

MIN 

50 

60 

60 

50 

53 

52 

43 

55 

55 

60 

54 

54 

64 

48 

47 

45 

47 

43 

58 

44 

55 

56 

62 

60 

98 

67 

69 

55 

70 

68 

55.6 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

74 

75 

79 

82 

80 

85 

86 

89 

95 

95 

92 

85 

86 

82 

78 

76 

69 

71 

74 

85 

86 

89 

87 

85 

85 

91 

93 

90 

100 

100 

84.8 

MIN 

59 

61 

63 

54 

53 

53 

61 

56 

60 

63 

65 

65 

70 

54 

53 

52 

50 

48 

52 

60 

60 

66 

72 

60 

62 

68 

70 

57 

74 

73 

60.8 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 

82 

78 

70 

82 

87 

86 

87 

84 

91 

94 

94 

80 

80 

84 

66 

76 

66 

63 

72 

70 

88 

86 

86 

84 

84 

72 

90 

90 

82 

97 

81.7 

MIN 

56 

57 

60 

55 

59 

56 

54 

57 

63 

65 

66 

57 

60 

51 

50 

53 

52 

48 

65 

46 

56 

62 

69 

94 

64 

66 

66 

64 

67 

72 

98.9 

LONG  BRANCH 

MAX 

63 

68 

78 

81 

80 

86 

80 

90 

95 

94 

77 

75 

80 

67 

75 

67 

60 

70 

70 

86 

84 

92 

80 

76 

74 

83 

83 

74 

98 

96 

79.4 

MIN 

56 

58 

59 

59 

60 

56 

60 

60 

67 

69 

60 

59 

64 

53 

51 

55 

53 

60 

55 

51 

62 

66 

67 

63 

63 

55 

64 

62 

68 

77 

60.4 

LONG  VALLEY 

MAX 

72 

68 

76 

85 

81 

83 

81 

87 

92 

91 

85 

78 

81 

74 

73 

71 

63 

69 

72 

84 

83 

84 

79 

82 

79 

88 

90 

82 

95 

91 

80.6 

MIN 

55 

59 

57 

58 

56 

54 

49 

51 

sq 

58 

58 

56 

65 

49 

46 

43 

49 

45 

53 

44 

53 

56 

65 

48 

97 

66 

58 

53 

56 

68 

99.8 

MILLVILLE 

MAX 

93 

67 

77 

79 

84 

86 

90 

94 

94 

93 

84 

86 

72 

75 

73 

68 

73 

77 

86 

86 

93 

85 

86 

88 

94 

95 

90 

96 

84.5 

MIN 

57 

58 

62 

58 

5fi 

57 

64 

67 

68 

64 

68 

56 

54 

56 

62 

50 

66 

58 

62 

56 

73 

64 

63 

68 

72 

57 

58 

76 

62.2 

MOORESTOWN 

MAX 

68 

69 

79 

84 

85 

85 

86 

90 

94 

94 

89 

84 

84 

72 

74 

71 

66 

71 

76 

86 

86 

90 

84 

84 

89 

91 

93 

93 

97 

97 

83.7 

MIN 

57 

51 

59 

58 

60 

57 

57 

56 

65 

67 

62 

60 

61 

53 

54 

52 

51 

48 

57 

56 

60 

65 

69 

56 

52 

55 

57 

65 

71 

66 

59.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

78 

68 

66 

79 

81 

84 

85 

83 

89 

95 

93 

77 

78 

82 

66 

74 

64 

61 

70 

71 

85 

85 

83 

82 

82 

72 

89 

88 

85 

96 

79.7 

MIN 

55 

55 

56 

60 

62 

57 

■53 

56 

62 

64 

64 

56 

57 

50 

51 

45 

61 

49 

54 

47 

58 

59 

64 

51 

59 

63 

66 

63 

66 

70 

97.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

66 

81 

85 

83 

89 

85 

93 

95 

94 

80 

74 

82 

66 

76 

65 

62 

70 

69 

89 

86 

88 

84 

81 

72 

89 

87 

76 

100 

96 

80.9 

MIN 

57 

61 

62 

64 

64 

60 

62 

62 

68 

72 

62 

62 

61 

53 

54 

57 

53 

52 

57 

54 

63 

56 

68 

62 

66 

57 

55 

54 

70 

79 

62.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

72 

68 

78 

84 

84 

85 

83 

88 

93 

92 

90 

75 

82 

75 

75 

75 

62 

70 

72 

85 

86 

88 

82 

83 

78 

88 

88 

85 

96 

95 

81.9 

MIN 

55 

59 

60 

55 

59 

55 

56 

57 

63 

66 

63 

58 

65 

90 

50 

52 

52 

48 

55 

51 

60 

64 

57 

64 

62 

64 

68 

63 

70 

75 

99.2 

NEHTON 

MAX 

81 

70 

66 

78 

84 

81 

85 

82 

90 

94 

92 

79 

82 

81 

64 

72 

61 

63 

66 

70 

85 

83 

80 

80 

82 

75 

90 

90 

88 

95 

79.7 

MIN 

56 

57 

60 

49 

53 

52 

47 

51 

57 

60 

60 

57 

58 

48 

48 

50 

60 

44 

55 

46 

65 

68 

63 

44 

51 

51 

62 

65 

51 

70 

»*.2 

PATERSON 

MAX 

82 

68 

68 

80 

86 

96 

95 

80 

80 

83 

65 

76 

68 

61 

73 

68 

87 

86 

85 

84 

85 

71 

90 

88 

80 

99 

80.1 

MIN 

55 

55 

59 

57 

60 

69 

60 

56 

57 

51 

50 

54 

52 

49 

56 

60 

60 

66 

64 

56 

54 

54 

57 

63 

65 

76 

59.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

69 

70 

80 

83 

83 

84 

84 

89 

94 

94 

92 

82 

85 

70 

75 

74 

66 

72 

77 

87 

86 

90 

86 

85 

88 

90 

92 

93 

99 

98 

■3.9 

MIN 

55 

60 

60 

53 

56 

53 

52 

56 

60 

63 

65 

60 

67 

50 

44 

47 

46 

45 

48 

50 

58 

57 

68 

54 

62 

68 

69 

65 

69 

72 

57.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 

R? 

69 

79 

85 

86 

84 

84 

88 

93 

94 

93 

84 

85 

77 

74 

75 

66 

72 

73 

86 

86 

86 

81 

83 

84 

90 

91 

93 

96 

95 

83.7 

MIN 

57 

61 

62 

56 

58 

50 

54 

56 

61 

64 

63 

58 

63 

50 

53 

66 

62 

50 

56 

63 

60 

62 

56 

52 

64 

59 

68 

65 

69 

72 

59.6 

PLAINFIFLD 

MAX 

69 

65 

80 

85 

86 

86 

84 

91 

95 

94 

85 

77 

84 

69 

76 

69 

64 

72 

73 

87 

86 

87 

84 

85 

73 

91 

88 

87 

98 

95 

82.2 

MIN 

58 

60 

61 

55 

59 

55 

S8 

57 

62 

65 

66 

59 

67 

52 

51 

49 

63 

48 

56 

49 

69 

52 

54 

56 

62 

64 

59 

54 

71 

73 

59.5 

RinCFFIFLn 

MAX 

70 

64 

78 

86 

86 

87 

84 

91 

94 

92 

79 

82 

82 

65 

75 

64 

61 

70 

67 

84 

82 

81 

82 

83 

70 

87 

87 

78 

97 

93 

80.0 

MIN 

56 

61 

60 

57 

62 

59 

57 

61 

67 

69 

60 

59 

61 

52 

52 

55 

51 

49 

56 

60 

51 

56 

56 

55 

56 

67 

57 

56 

68 

74 

60.3 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 

83 

65 

72 

80 

80 

77 

87 

85 

92 

96 

96 

71 

72 

77 

69 

65 

67 

68 

68 

74 

79 

88 

86 

87 

79 

74 

81 

75 

86 

94 

78.9 

MIN 

55 

57 

57 

60 

62 

61 

61 

62 

68 

70 

64 

62 

64 

52 

58 

66 

52 

52 

56 

65 

62 

66 

52 

62 

62 

62 

65 

61 

69 

73 

61.ff 

See  Reierence  Notes  Fcllowing  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1959 


Day 

Of  Month 

1 

Slalion 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MIN 

73 
57 

75 
61 

77 
61 

78 
59 

83 
58 

84 
63 

87 
61 

92 
65 

92 

68 

91 
68 

81 
62 

84 
68 

74 
52 

74 
54 

66 

50 

71 
48 

77 
55 

84 
58 

84 
63 

91 
67 

90 
70 

84 
59 

83 

60 

90 
63 

91 
72 

91 
67 

97 
71 

98 
71 

83.3 
61.3 

SOMFPVILLF 

MAX 
MIN 

70 
57 

68 
61 

80 
61 

84 
57 

85 

54 

83 

56 

89 
56 

93 

60 

93 
64 

87 
59 

69 
51 

71 
47 

66 
53 

71 
48 

76 

51 

85 

49 

86 
68 

87 
61 

82 
66 

84 
52 

76 
63 

90 
67 

91 
68 

88 
64 

98 
67 

96 
73 

82.6 
68.6 

SUSSEK  3  N 

MAX 
MIN 

85 
5» 

72 
56 

66 
60 

86 

54 

87 
50 

85 

49 

81 
52 

92 
57 

92 
64 

80 
55 

81 
48 

70 
44 

60 
49 

60 
46 

68 

45 

69 

47 

84 
61 

82 
59 

79 
63 

79 
46 

81 
61 

73 
60 

89 
65 

90 
66 

87 
66 

96 

70 

79.5 
64.6 

TRENTON  2 

H«X 
HIN 

71 
57 

67 
61 

61 

85 
62 

87 
57 

83 
60 

89 
61 

93 
66 

94 
69 

84 
59 

70 
50 

70 
54 

65 
52 

72 
49 

74 
56 

85 
54 

85 
63 

91 
66 

83 
68 

84 
57 

85 
63 

91 
69 

93 

70 

92 
66 

97 
71 

96 
76 

83.1 
61.0 

TRENTON  wn  CITY 

MAX 
MIN 

69 

57 

67 
61 

79 
62 

85 
62 

86 

59 

84 
61 

90 
64 

94 
69 

95 

73 

82 
59 

70 
52 

67 
54 

64 
53 

70 
51 

73 
57 

85 
66 

84 
66 

90 
67 

82 
66 

86 

60 

85 
64 

90 
69 

92 

65 

91 
66 

96 
72 

96 
73 

82.6 
61.7 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

75 
57 

74 
62 

80 
62 

83 
56 

85 
57 

86 
56 

90 
60 

95 
63 

94 
66 

83 
62 

76 
54 

76 
56 

67 
50 

74 
48 

77 
55 

86 

58 

86 
58 

92 
63 

92 

70 

87 
69 

87 
63 

91 
69 

94 
71 

94 
67 

98 
75 

97 
73 

85.2 
61.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


StahoD 

Day  of  month 

lo? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.02 

.22 

.26 

.24 

.29 

.32 

.35 

.30 

.31 

.11 

.20 

.08 

.05 

.15 

.37 

.19 

.40 

.30 

.25 

.22 

.21 

.22 

.31 

.39 

B7.01 

WIND 

10 

37 

87 

109 

42 

71 

54 

63 

77 

40 

59 

67 

114 

310 

172 

101 

85 

83 

113 

78 

73 

94 

99 

104 

38 

52 

66 

72 

88 

74 

2532 

UAX 

72 

61 

81 

89 

86 

91 

91 

94 

96 

99 

91 

79 

87 

76 

73 

77 

68 

79 

73 

89 

88 

92 

90 

91 

92 

96 

92 

91 

98 

101 

83.4 

KIN 

60 

64 

64 

60 

64 

60 

66 

63 

65 

71 

70 

73 

69 

50 

49 

51 

54 

52 

56 

60 

65 

66 

71 

64 

67 

71 

75 

70 

73 

81 

1924 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.23 

.03 

_ 

.18 

.29 

_ 

_ 

.21 

.19 

.22 

.19 

.19 

.20 

.24 

.17 

.26 

.12 

.04 

.12 

.05 

.18 

, 

♦ 

.44 

.16 

.03 

.14 

.18 

.05 

.21 

B4.63 

WIND 

51 

20 

20 

45 

22 

23 

11 

10 

28 

3 

23 

39 

39 

66 

85 

66 

43 

28 

46 

42 

17 

22 

15 

17 

28 

10 

14 

19 

1 

28 

881 

See  Reference  Notes  Following  Station    Indwt 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0 

1 

62 

306 

510 

1132 

1029 

852 

740 

367 

131 

23 

5153 

4741 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

38 

266 

476 

1091 

1019 

852 

759 

452 

154 

12 

5119 

AUDUBON 

0 

0 

47 

282 

522 

1084 

1019 

867 

72  2 

312 

81 

17 

4953 

BELLEPLAIN 

0 

3 

62 

265 

472 

1095 

1001 

832 

686 

332 

120 

31 

4699 

8ELVI0ERE 

0 

1 

71 

312 

665 

1208 

1097 

967 

799 

350 

116 

22 

5606 

BOONTON  2  SE 

0 

9 

124 

464 

619 

1243 

1160 

1024 

870 

414 

165 

44 

6136 

BURLINGTON 

0 

0 

46 

274 

494 

1065 

999 

845 

699 

291 

76 

10 

4801 

CANOE  BROOK 

0 

8 

103 

424 

606 

1247 

1148 

1015 

851 

409 

164 

40 

6015 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

29 

202 

401 

1032 

960 

796 

681 

361 

102 

8 

4572 

CHARLOTTEBURG 

12 

30 

156 

508 

659 

1296 

1207 

1094 

942 

460 

215 

63 

6642 

CHATSWORTH  5  S 

854 

CLAYTON 

0 

0 

51 

272 

554 

1102 

1P20 

855 

712 

309 

94 

17 

4966 

ELIZABETH 

0 

0 

51 

315 

521 

1089 

1019 

909 

749 

301 

105 

23 

5082 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

1 

U 

122 

449 

626 

1283 

1191 

1050 

823 

358 

5 

J 

FLEMINGTON  1  NE 

0 

2 

89 

366 

641 

1201 

1106 

973 

806 

360 

141 

26 

5711 

i 

FREEHOLD 

0 

0 

68 

336 

536 

1116 

1035 

902 

771 

355 

126 

37 

5282 

1 

HAHMONTON  2  NNE 

0 

2 

49 

297 

495 

1105 

1021 

857 

709 

354 

109 

21 

5019 

1 

HIGH  POINT  PARK 

10 

29 

172 

524 

711 

1371 

1302 

1171 

960 

509 

208 

84 

7071 

1 

HIGHTSTOWN  I  N 

0 

1 

70 

335 

550 

1121 

1036 

913 

765 

341 

121 

27 

5280 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

4 

91 

336 

557 

1145 

1049 

895 

752 

350 

117 

33 

5329 

JERSEY  CITY 

0 

1 

64 

367 

562 

1147 

1070 

978 

826 

398 

136 

49 

5598 

1 

LAMBERTVILLE 

0 

1 

74 

344 

596 

1144 

1046 

918 

759 

337 

121 

20 

5359 

LAURELTON  1  E 

0 

3 

88 

354 

581 

937 

606 

419 

160 

32 

LAYTON  3  NW 

4 

8 

124 

417 

712 

1294 

1166 

1042 

862 

449 

165 

42 

6325 

LEESBURG  STATE  FARM 

0 

0 

53 

233 

527 

1065 

1026 

855 

679 

329 

111 

13 

4691 

LITTLE  FALLS  1  E 

0 

2 

69 

384 

541 

1156 

1093 

964 

80  7 

351 

126 

30 

5525 

LONG  BRANCH 

0 

0 

62 

320 

533 

1105 

1010 

907 

791 

412 

142 

33 

5315 

LONG  VALLEY 

0 

11 

115 

406 

676 

1236 

1127 

1016 

849 

398 

182 

38 

6056 

MILLVILLE 

0 

0 

39 

285 

492 

1141 

1045 

861 

704 

327 

103 

13 

5010 

MOORESTOWN 

0 

1 

76 

326 

563 

1117 

1038 

898 

736 

326 

127 

24 

5234 

MORRIS  PLAINS 

1 

8 

108 

441 

611 

1229 

1158 

1024 

873 

416 

160 

44 

6075 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

37 

323 

520 

1103 

1036 

928 

761 

343 

101 

27 

5179 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

0 

63 

324 

546 

1129 

1041 

915 

765 

344 

122 

22 

5271 

NEWTON 

7 

27 

150 

505 

679 

1337 

1220 

1088 

900 

443 

195 

51 

6602 

; 

PATERSON 

0 

0 

61 

378 

533 

1147 

1089 

9  74 

622 

364 

114 

38 

5520 

i 

PEMBERTON  3  E 

0 

1 

77 

319 

535 

1111 

1029 

866 

741 

330 

117 

34 

5160 

1 

PHILLIPSBUPG 

0 

2 

82 

333 

577 

1147 

1065 

896 

721 

305 

104 

12 

5244 

1 

PLAINFIELD 

0 

2 

62 

358 

578 

1131 

1046 

932 

772 

343 

118 

25 

5367 

RID6EFIEL0 

0 

1 

69 

359 

563 

1153 

1071 

962 

786 

364 

122 

33 

5483 

SANDY  HOOK  LBSTA 

0 

0 

21 

270 

441 

1021 

977 

859 

687 

377 

115 

24 

4792 

SHILOH 

0 

1 

52 

259 

488 

1083 

1005 

844 

691 

321 

101 

16 

4861 

SOMERVILLE 

0 

0 

83 

363 

617 

1186 

1084 

980 

799 

355 

127 

27 

5621 

SUSSEX  3  N 

6 

le 

145 

485 

677 

1340 

1231 

1107 

939 

480 

205 

63 

6696 

TRENTOH  2 

0 

0 

68 

382 

578 

1166 

1115 

982 

805 

394 

107 

22 

5619 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

54 

329 

540 

1105 

1027 

907 

744 

3  34 

106 

23 

5171 

506B 

TUCKERTON 

0 

0 

87 

317 

1035 

WOODSTOWN 

0 

0 

55 

275 

518 

1084 

1012 

843 

700 

301 

69 

11 

4868 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1959 


Station 

Day  of  month 

f 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRDNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
UIN 

68 
62 

65 
63 

70 
62 

72 
60 

74 
64 

75 
63 

79 
64 

79 
67 

85 
66 

88 
66 

75 
64 

78 
64 

76 
66 

70 
60 

70 
58 

66 
59 

63 
58 

70 
56 

73 
59 

81 
52 

83 
61 

77 
64 

86 
61 

85 
60 

72 
64 

83 
68 

83 
70 

82 
68 

89 
70 

90 
73 

76.8 
63.2 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

68 
62 

65 
63 

70 
62 

- 

- 

- 

I 

I 

SO 
66 

80 
67 

75 
64 

79 
64 

75 
66 

69 
60 

69 
58 

66 
60 

64 
59 

70 
57 

72 
59 

80 
52 

82 
62 

76 
64 

84 
63 

83 
61 

72 
65 

83 
68 

82 
70 

81 
69 

88 
70 

88 
73 

75.6 
63.4 

4  INCHES 

HAX 
UIN 

69 
62 

65 
63 

71 
62 

74 
62 

74 

64 

76 
63 

77 
64 

79 
67 

81 
66 

79 
67 

70 
66 

70 
65 

71 
67 

67 
61 

64 
58 

64 
61 

62 
60 

64 
58 

64 
61 

69 
59 

71 
63 

70 
65 

73 
67 

72 
64 

69 
65 

76 
68 

76 
71 

75 
69 

79 
70 

81 
73 

71.8 
64.4 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

66 
63 

65 
63 

67 
63 

68 
64 

68 
64 

68 
64 

69 
65 

70 
66 

72 
66 

71 
67 

69 
67 

69 
66 

70 
68 

68 
63 

64 
61 

63 
62 

62 
60 

62 
59 

62 
59 

65 
60 

67 
63 

67 
64 

70 
66 

69 
65 

67 
65 

72 
67 

74 
69 

72 
69 

75 
68 

77 
72 

68.3 
64.6 

16  INCHES 

UAX 
UIN 

64 
62 

62 
62 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

67 
65 

67 
66 

66 
65 

66 
65 

66 
64 

64 
62 

62 
61 

61 
61 

61 
60 

61 
60 

62 
60 

63 
62 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

67 
65 

68 
67 

68 
68 

70 
68 

71 
69 

64.9 
63.6 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  Refereoce  Rotes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Tempe.atu.e 

Precip 

„.Mon 

II 

u 

tl 
<  1 

1 

if! 
IJ  J 

1 
i 

S 

J 

1 

i 

No  ol  Days 

1 

III 

1 
• 

Q 

Sr.< 

w,  Sleel 

No  of  Ds,s 

Snikxi 

Max 

Min. 

J 

s  i 

i  S 

1 

s 

o 
o 

1 
o 
o 

5 

II 

li 

hi 

il 

5 
1 

DECEMBER  1957 

SANDY  HOOK  LB  STA 

51.8 

33.6 

42.7 

6.6 

70 

23 

17 

12 

684 

0 

0 

11 

0 

5.94 

2.87 

1.40 

26 

.0 

12 

5 

2 

MARCH  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

*8.5 

33.7 

41.1 

1.1 

61 

2 

28 

9 

732 

0 

0 

12 

0 

4.46 

.83 

1.30 

21 

6 

5 

2 

APRIL  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

60.9 

42.5 

51.7 

2.1 

77 

19 

30 

9 

391 

0 

° 

2 

0 

6.69 

3.72 

1.62 

23 

.0 

0 

7 

6 

3 

MAY  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

67.3 

51.0 

59.2 

-  1.0 

78 

20+ 

43 

1 

187 

0 

0 

0 

0 

5.94 

2.33 

1.50 

26 

.0 

0 

11 

4 

2 

JUNE  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

74.4 

54.8 

64.6 

-  5.1 

88 

29+ 

42 

3 

58 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-   .27 

.62 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

JULY  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

84.7 

66.9 

75.8 

.4 

95 

1 

58 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

4.48 

.92 

.84 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

AUGUST  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

84.0 

66.9 

75.5 

1.4 

93 

29+ 

66 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

4.20 

-   .35 

1.98 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

SEPTEMBER  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

77.6 

59.3 

68.5 

.6 

68 

30 

54 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

3.29 

-   .34 

1.21 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

OCTOBER  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

64.9 

47.4 

56.2 

-  2.2 

77 

10 

39 

26 

270 

0 

0 

0 

0 

7.89 

5.02 

2.50 

23 

.0 

0 

7 

4 

4 

NOVEMBER  1958 

TUCKERTON 

58.5 

36.5 

47.5 

70 

14 

16 

30 

516 

0 

0 

10 

0 

.0 

0 

DECEMBER  1958 

TUCKERTON 

39.5 

18.0 

28.8 

57 

5 

-  1 

14 

1116 

0 

10 

27 

1 

MARCH  1959 

LAURELTON  1  E 

49.5 

28.2 

38.9 

-  1.9 

74 

24+ 

17 

29 

806 

0 

0 

22 

0 

4.90 

.63 

1.49 

6 

4.8 

1 

27+ 

7 

3 

1 

SANDY  HOOK  LB  STA 

52. 8N 

30. 8K 

41. 8^ 

1.8 

68 

25 

20 

23 

687 

0 

0 

21 

0 

5.45 

1.82 

2.22 

6 

11 

3 

1 

MAY  1959 

LAURELTON  1  E 

75.3 

50.5 

62.9 

1.5 

92 

30+ 

35 

17+ 

160 

3 

0 

0 

0 

3.12 

-  1.04 

1.10 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER   1957 

SAHDY   HOOK   LB   5TA 

.32 

.10 

.20 

.20 

.26 

.50 

.55 

.25 

.58 

1.37 

1.40 

.08 

.13 

5.94 

HARCH   1958 

SANDY   HOOK   LB    STA 

.03 

.61 

.02 

.08 

1.08 

1.30 

.30 

.54 

.50 

4.46 

APRIL  195B 

SAHDY  HOOK   LB   STA 

.11 

1.60 

.54 

.69 

.02 

.06 

1.62 

1.15 

.03 

.87 

6.69 

MAY   1968 

SAMOY  HOOK  LB  STA 

.40 

.10 

.10 

.95 

1.34 

.15 

.10 

.17 

.03 

.45 

.60 

.03 

1.50 

.01 

.01 

5.94 

JHHE  1958 

SAHDY  HOOK  LB   STA 

.02 

.02 

.02 

.62 

.23 

.01 

.27 

.02 

.20 

.13 

.19 

.24 

.03 

.46 

.39 

2.85 

JULY    1958 

SAMDY  HOOK  LB   STA 

.39 

.12 

.41 

.84 

.03 

.41 

.27 

.05 

.03 

.79 

.06 

.06 

.61 

.07 

.33 

.01 

4.48 

AUGUST   1958 

SANDY    BOOK  LB   STA 

.57 

.22 

.46 

.18 

.03 

.03 

.52 

.11 

.01 

1.98 

.07 

.01 

.01 

4.20 

SEPTOfflER   1958 

SANDY   HOOK  LB   STA 

.08 

1.21 

.01 

.01 

.44 

.35 

.33 

.86 

3.29 

OCTOBER   1958 

SANDY   HOOK   LB   STA 

1.36 

.05 

.03 

.01 

.02 

.25 

.01 

.03 

.03 

2.50 

1.40 

2.00 

.10 

.10 

7.89 

NOVEMBER   1958 

TUCKERTON 

- 

.50 

.01 

.60 

. 

. 

- 

DECOIBER    1956 

TUCKERTON 

< 

• 

2.00 

- 

- 

- 

- 

.10 

- 

MARCH   1959 

LAUBKLTON   1    E 

T 

T 

.11 

1.49 

T 

.41 

.03 

.97 

.03 

T 

.05 

.35 

T 

.96 

.09 

.40 

.01 

4.90 

SANDY    HOOK  LB   STA 

.22 

.02 

2.22 

.20 

.13 

.03 

.83 

.31 

.08 

.11 

.28 

.01 

.03 

.63 

.19 

.01 

.15 

5.45 

APRIL   1959 

BERNAHDSVILLE  2    E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.05 

.07 

.26 

.15 

.26 

.21 

.04 

T 

.10 

.52 

.46 

- 

MAY   1959 

LAURELTOK  1    E 

.36 

T 

.05 

.38 

T 

1.10 

.12 

.02 

.12 

.97 

3.12 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


\ 


Station 

Day  of  month 

1 

'  [2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEKBER  1957 

1 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
HIN 

47 
35 

52 
29 

49 
33 

40 
24 

57 
24 

44 
27 

54 
38 

55 
42 

51 
34 

44 
36 

41 
33 

38 
17 

39 
18 

42 

27 

55 
33 

55 
30 

60 
35 

48 
36 

60 
38 

56 
50 

64 
48 

54 
42 

70 
35 

52 

43 

50 
32 

54 
36 

55 
30 

53 
33 

61 
39 

SO 
34 

55 
32 

51.8 
33.6 

MARCH  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

59 
37 

61 
36 

49 
37 

44 

32 

57 
38 

51 
33 

48 
34 

60 
32 

52 
28 

42 
33 

53 
32 

47 
34 

45 
32 

39 
32 

48 
34 

51 
30 

50 
33 

45 
33 

46 
32 

38 
31 

38 
31 

46 
33 

52 
34 

51 
40 

48 
37 

42 
35 

42 
30 

51 
37 

52 
31 

50 
34 

48 
39 

48.5 
33.7 

APRIL  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

51 
39 

54 
39 

54 
39 

52 
36 

56 
34 

54 
43 

57 
45 

54 
38 

54 
30 

52 
32 

48 
34 

48 
37 

62 
40 

61 
42 

70 
45 

61 
43 

64 
43 

67 
46 

77 
48 

68 
55 

72 
44 

68 
49 

63 
47 

68 
47 

68 
50 

68 
48 

60 
45 

57 
44 

72 
47 

68 
46 

60.9 
42.5 

MAY  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

60 
43 

69 
48 

69 
48 

55 
49 

55 
45 

50 
44 

48 
44 

54 
45 

68 
45 

65 
52 

70 
56 

74 
54 

71 
48 

72 
48 

63 
49 

57 
48 

67 
47 

70 
58 

78 
64 

78 
56 

75 
51 

74 

54 

72 
57 

71 
52 

66 
52 

70 
54 

68 
46 

74 
56 

72 
53 

75 
55 

76 
60 

67.3 
51.0 

JUNE  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 

MIN 

79 
55 

75 
62 

70 
42 

72 
53 

70 
50 

74 
43 

72 
50 

71 
53 

75 
52 

75 
55 

72 
56 

83 
64 

82 
62 

72 
56 

74 
55 

72 
54 

70 
54 

69 
54 

66 
55 

66 
55 

65 
58 

74 
54 

72 
50 

70 
55 

76 
56 

80 
50 

88 
62 

78 
61 

88 
61 

82 
58 

74.4 
54.8 

JULY  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
HIN 

95 
66 

90 
70 

93 
73 

88 
58 

84 
67 

80 
63 

80 
60 

85 
67 

82 
68 

88 
64 

87 
72 

88 
71 

86 
66 

77 
66 

87 
72 

86 
71 

82 

69 

81 
64 

84 
65 

83 
64 

80 
64 

75 
63 

84 

64 

82 

65 

83 
69 

89 

69 

84 
68 

78 
68 

87 

68 

89 
67 

88 
73 

84.7 
66.9 

AOGDST  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

88 
69 

83 
66 

84 
67 

90 
72 

93 
71 

92 
66 

93 
72 

88 

74 

84 
65 

85 
68 

85 
71 

81 
71 

82 

69 

89 
72 

91 
72 

87 
64 

80 

65 

82 
64 

80 
59 

80 
73 

88 
60 

88 
66 

84 
64 

77 
65 

77 
65 

70 
63 

78 
63 

75 
62 

83 
62 

84 

66 

84 
69 

84.0 
66.9 

SEPTEMBER  1958 

SANDY  BOOK  LB  STA 

MAX 

HIN 

83 
65 

84 
55 

72 
60 

80 
61 

82 
63 

82 
68 

86 
67 

84 
65 

73 
54 

76 
66 

79 
55 

71 
52 

75 
52 

83 
67 

83 
69 

86 
65 

84 
61 

77 
59 

76 
57 

74 
59 

68 
59 

76 
59 

74 
55 

73 
56 

73 
59 

85 
62 

84 
54 

69 
52 

67 
48 

68 
54 

77.6 
59.3 

OCTOBER  1958 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

67 
50 

60 
48 

60 
52 

63 
52 

70 
52 

66 
40 

65 
44 

66 
46 

69 
56 

77 
45 

71 
52 

64 
43 

59 
46 

63 
42 

66 
47 

76 
52 

76 
61 

75 
51 

70 
45 

75 
47 

62 
41 

60 
50 

64 
54 

74 
55 

63 
48 

52 
39 

50 
40 

50 
41 

57 
44 

59 
42 

62 
43 

64.9 
47.4 

NOVEMBER  1958 

TnCKERTON 

MAX 

HIN 

63 
40 

52 
38 

54 
38 

63 
33 

60 
31 

68 
48 

55 
41 

54 
25 

67 
45 

53 
39 

56 
34 

64 
41 

55 
32 

70 
38 

62 
47 

63 
51 

55 
50 

62 
53 

68 
51 

60 
35 

53 
41 

50 
31 

52 
18 

68 
33 

62 
29 

60 
28 

55 
30 

55 
22 

60 
37 

37 
16 

58.5 
36.5 

DECEMBER  1958 

TDCKEHTON 

MAX 
MIN 

40 
13 

43 
20 

45 
20 

50 
41 

57 
39 

55 
23 

30 

17 

32 
20 

35 
23 

28 
12 

30 
6 

32 
14 

35 
7 

30 
-  1 

30 
18 

30 
10 

45 
B 

40 
21 

43 
12 

40 
25 

30 
10 

39 
1 

51 
21 

47 
32 

34 
12 

21 
9 

38 

5 

50 
21 

45 
37 

55 
39 

45 
24 

39.5 
18.0 

MARCH  19S9 

LAURELTON  1  E 

MAX 
HIN 

41 
25 

45 
30 

50 
25 

54 
30 

44 
20 

64 
40 

44 
28 

46 
19 

53 
30 

41 
25 

37 
21 

41 
27 

39 
25 

44 
28 

56 
36 

55 
28 

49 
21 

40 
24 

61 
22 

74 
33 

69 
37 

36 
23 

52 
20 

74 
34 

56 
37 

51 
41 

42 

31 

42 
24 

42 
17 

40 
35 

51 
37 

49.5 
28.2 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 
HIN 

66 
30 

47 
34 

56 
30 

58 
35 

50 
30 

52 
35 

59 
39 

59 
24 

55 
32 

56 
29 

55 
26 

39 
26 

36 
26 

49 
29 

47 
30 

52 
31 

54 
32 

52 
27 

54 
29 

62 
37 

62 
48 

65 
22 

45 
20 

56 
32 

68 
38 

50 
37 

51 
35 

49 
26 

39 
24 

41 
31 

52.8 
30.8 

MAY  1959 

LAURELTON  1  E 

UAX 
HIN 

68 
41 

56 
38 

70 
48 

72 
38 

64 
41 

83 
44 

81 
54 

73 
47 

. 

63 
35 

67 
39 

86 
58 

88 
61 

75 
58 

70 
49 

61 
46 

65 
38 

69 
35 

75 
50 

75 
56 

92 
63 

85 
63 

90 
69 

72 
56 

73 
45 

67 
39 

72 
43 

83 
62 

87 
66 

85 
65 

92 
63 

74 
57 

75.3 
50.5 

\ 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEK  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1959 
LAURELTON  1  E 

SNOVfFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

T 

T 

2.0 
T 

T 

1.3 
1 

See  lefeienca  aotet  follovrino  Statioo  Index. 
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CORRECTIONS 
MONTH:   MARCH  1957 


NEW  JERSEY 


Daily  Precipitation  Table: 
Atlantic  City  WB 


Cliraatological  Data  Table: 
Sandy  Hook  Lb  Sta 


Cllmatological  Data  Table: 
Atlantic  City 


Daily  Precipitation  Table: 
Atlantic  City 


MONTH:   JANUARY  1958 


MONTH:   JANUARY  1959 


Amount  on  the  19th  should  be  1.62. 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  +1,75. 


Total  precipitation  should  be  1.18;  pre- 
cipitation departure  from  long-term  aver- 
age should  be  -2.60. 


Correct  as  follows:   15th,  .02;  20th,  .12; 
monthly  total,  1.18. 


MONTH:   MARCH  1959 


Daily  Precipitation  Table: 
Pleasant  Run 


Correct  as  follows:  7th,  .47;  12th,  .96; 
13th,  .40;  15th,  0;  16th,  .06;  22nd,  .10; 
monthly  total  4.38. 
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i 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JUNE  1959 


DSCOHH-VB-Aahevllle,  H.    C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


63  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1959 


I80llne8  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

6 

s 

u 

Q 

1 

TIME  AND 

B 

@ 

p 

TABl£S 

STAnON 

Q 

COUNTY 

s 

E 

U 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

i 

i 

1 

! 

t 

ALLENOALt 

0100 

8ERGEN 

*1    02 

74    08 

270 

c 

8ER0EN   COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITV    WB    AP 

ATLANTIC 

39   27 

74    35 

58 

MID 

MID 

U.S.    WCATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITt 

032S 

ATLANTIC 

39   23 

74    26 

10 

MID 

MID 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

03«6 

CAMDEN 

39   5* 

75    04 

50 

UP 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS   RIVEB    ST   FOREST 

osja 

BURLINGTON 

39   37 

74    26 

20 

6P 

» 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN 

Ofc90 

CAPE    MAT 

39    16 

74    52 

49 

5P 

»P 

MRS.    ED    C.    HOFFMAN 

BCLNAR 

MONMOUTH 

*0    10 

74    02 

19 

INACTIVE       1/58 

BELVIDCRE 

0729 

WARREN 

*0   50 

75   05 

275 

5P 

9P 

H 

CLEMENT    MAUPT 

BERLIN   1   « 

07B7 

CAMDEN 

39    *8 

74   57 

150 

7A 

SAMUEL    H.    MC    CULLET             , 

BCIINAIIDSVILLE   2   E 

0797 

SOMERSET 

*0   *3 

74   32 

240 

7A 

BERNARDS   WATER   COMPANY 

BLACKWELLS    NILLS 

01*7 

SOMERSET 

10 

*0   29 

7*   35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON   2    SE 

0907iMO«RIS 

*0   5* 

74    24 

280 

BA 

8A 

JERSEY   CITY    WATER   WORKS  1 

BOUND   BftOOK    1    H 

0927 [SOMERSET 

10 

*0    33 

74   33 

20 

8A 

AMERICAN    CYANAMID   CO.        1 

BRANCHVlLLE 

C978    SUSSEX 

*1    09 

74    45 

570 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

aUOLlNCTON 

1211    BURLINGTON 

40    0* 

74   53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    *    G.    CO. 

CANISTEAH   RESERVOIO 

U2T   ■;ussEX 

41    07 

7*    30 

10*0 

BA 

NEWARH    WATER    DEPARTMENT 

CAME   BROOK 

133S    ESSEX 

*0   *5 

7*   21 

ISO 

9A 

9A 

9* 

COMMONWEALTH    WATER     CO. 

CANTON 

13*3    SALEM 

39   20 

75   25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    HAV    9    H 

1351    CAPE   MAT 

38    56 

5P 

5P 

C 

N.WEST    HAGNESITE    CO. 

CEDAR    GAOVE 

1*72    ESSEI 

40   »2 

74    13 

400 

SA 

J.    A.    PLUNPtETT                           1 

CENTEBTON 

1512 

SALEM 

39   31 

TS    10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CMARLOTieSURG 

1582 

PASSAIC 

»l    03 

74   26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK   WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

*0   4* 

T*   23 

1B5 

EDWARD    P.    MOLITOR 

CHAT5W0RTH    5    S 

1596 

BURLINGTON 

39   4* 

7*   32 

90 

5P 

5P 

INACTIVE       5/58 

CLAYTON 

170B 

GLOUCESTER 

39   39 

75   06 

120 

4P 

6P 

M 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTOM 

I  7*9 

HUNTERDON 

10 

*0    38 

7*   55 

300 

6P 

L.    W.    KLOCKNER 

DEEPMATER 

2209 

SALEM 

39    *1 

75    30 

12 

MID 

DU    PONT    DE    NEMOURS 

ELUA8ETM 

26** 

UNION 

*0    *0 

74    14 

33 

5P 

9P 

UNION   CO.    PARK    COHH. 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

*0    39 

74    12 

30 

MID 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEI   FELLS    SEBV   BLOC 

2769    ESSEI 

40   50 

74    IB 

250 

8A 

BA 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMlNGTON    1    NE 

3029    HUNTERDON 

10 

*0    31 

74    51 

134 

5P 

5P 

H 

DONALD    YOUNG 

FOBTESCUE 

3102    CUH8ERLAN0 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3U1  JMONMOUTM 

10 

*0    15 

74    17 

19* 

6P 

6P 

C    M 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBOBO 

3291  iGLOUCESTER 

75   07 

150 

C 

PROF.    J.    8.    SANGHEE 

GREAT   MEADOWS   4   ft 

3*16    WARREN 

*0    56 

74    55 

S*0 

C 

GAMMA    CHEMICAL    CORP. 

GREENWOOD   LAKE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  **?,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t ime  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Xndex  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T,  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUIOIARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOUM~WB-Asheville,  N.  C.  8/7/59  775 


SS/.os 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  MICHELDEHFER,  CUief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


JULY  1959 
Volume  LXIV  No.  7 


ASHEVILLS:  19S9 


,9PP 


NEW  JERSEY  -  JULY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   99*  on  the  1st  at  Millville 
Lowest  Temperature:   44°  on  the  8th  at  4  Stations 


Greatest  Total  Precipitation:   16.64  inches  at  Belleplain 

Least  Total  Precipitation:   2.29  inches  at  Canistear  Reservoir 

Greatest  One-Day  Precipitation:   6.46  inches  on  the  10th  at 

Atlantic  City  WB  AP 
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INDIAN    MILLS    2    W 
tLAURELTON    1    E 

AM 

85.2 
85.9 
85.5 
85.1 
82.8 

64.9 
65.2 
64.8 
63.0 
64.2 

75.1 
75.6 
75.2 
74.1 
73.5 

.0 

-  .6 
.2 

-  .8 

-  1.2 

92 
97 
93 
97 
93 

1 

1 
29 
29 
24+ 

53 
51 
51 
44 
49 

8+ 

9 

8 

8 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
7 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.60 
9.35 
7.57 
7.19 
18.24 

4.58 
5.16 
3.32 
3.35 
14.44 

3.30 
3.18 
1.44 
1.70 
7.12 

24 
11 
15 
10 
23 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 
12 
11 

9 

5 

4 
6 
5 

7 

2 

4 
3 
2 

5 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

85.4 
85.2 
84.9 
86.2 
84.5 

67.2 
65.1 
64.5 
63.6 
66.6 

76.3 
75.2 
74.7 
74.9 
75.6 

•  0 

-  .4 

-  .8 

-  1.0 

99 
94 
92 
95 
95 

1 
29 
29 

1 
1 

57 
51 
53 
48 
57 

8+ 

8 

8 

8 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

3 
8 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.73 
6.80 
7.32 
7.52 
7.70 

2.82 
3.07 
3.17 
3.84 

3.68 
1.58 
2.25 
1.31 
2.26 

10 
31 
31 
20 
14 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 

7 
13 

8 

4 
7 
5 
6 

5 

3 
1 
2 

2 
4 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

R 

84.4 
83.7 
86.6 

67.6 
64.4 
65.7 

76.0 
74.1 
76.2 

.7 

93 
91 

97 

29 
24 

1 

61 
48 
52 

8 

9+ 

8 

0 
0 

0 

3 
4 
8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.11 
7.10 
7.14 

1.05 

1.83 
2.30 
2.40 

15 
14+ 

20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

5 

10 

3 

3 
4 

2 

3 
3 

DIVISION 

75.4 

-       .1 

8.23 

4.18 

•  0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE   MAY    3   W 
LONG   BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

-R 
R 

78.5 
82. 2M 

81.8 

68.8 
68. 6M 
66.0 

73.7 
75.  4M 
73.9 

.1 
-       .7 

88 
89 
95 

2 
29 

24 

62 
61 

57 

3 
9+ 

8 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

^15.69 

10.52 

8.05 

11.91 
3.96 

5.44 
2.50 
2.44 

10 
10 
20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
9 
8 

6 
7 
6 

4 
4 

DIVISION 

74.3 

-       .4 

11.42 

8.01 

.0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 
III 

Station 

o  a  c 
a.v  a 

« 

> 

< 

II 

01 

1        ^ 

a    3 

II 

O  H 
o  <a 

■•  M 

t* 

g 

3 

0> 

0) 
01 

8! 
I 

4 

s 
e2 

ATLASTIC  CITT  WB  AIRPORT 

s 

21 

9.6 

- 

- 

- 

91 

89 

66 

78 

7 

3 

2 

3 

1 

2 

18 

- 

7.6 

ATLAMTXC   CITY 

- 

- 

9.0 

38 

SE 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

2 

1 

1 

3 

- 

36 

- 

LORG  BRANCH 

sw 

15 

12.1 

28 

SW 

19 

- 

85 

70 

72 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

15 

59 

6.6 

ItEIARK   «B   AIRPORT 

ssw 

17 

8.5 

29++ 

SW 

19 

80 

80 

54 

67 

6 

3 

6 

1 

0 

0 

16 

6.8 

TREHTON  WB  CITY 

- 

- 

7.9 

22 

3 

24+ 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

3 

1 

2 

0 

15 

55 

6.8 

e  12:00  Noon 

See   Reference   Nores   Following   Station    Inde 
-   69   - 


DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

- 

Station 

^ 

r 

H 

1    2  I  3 

4    5    6 

7   8  1  9 

10    11 

12 

13   14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20  1 

21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  HB  AP 

13*04 

.1? 

T 

6.46   T 

•  01 

7    2^60  1^50 

,04 

,17   ,86 

T 

.77 

7     T 

T          ,50 

,o4   "    . 

ATLANTIC  CITY            R 

11.69 

1*45 

5.44 

.06 

5^43  2^07 

,04 

•17   .23 

.03 

.70 

,02   ,01 

,01 

.hi           . 

AUDURON 

5.93 

.39   T 

.19 

2^43   ^32 

.71   .70 

7 

7 

T 

I   19 

BASI  PIVER  ST  FOREST 

n.s9 

• 

•    6.11 

•  07 

•    2.63 

,21 

1.12   .51 

.52 

,10        ,09 

.231  """■  ; 

flELlfPLAIN 

i6.6<. 

•  *? 

6.41  2.02 

.05 

1.46  4.50 

•  10 

•  93 

.72 

,03 

0ELVIDFPE 

3.76 

T 

.33 

.01 

.23   .27 

2^30 

7 

,43   ,17 

,02 

SFCNAPOSVULF  2    F 

3.nA 

.01 

.07   .0? 

.01 

.04 

•  42 

•  34 

•  24 

.79 

7 

•  91 

•  40 

.13  . 

eLACKWFLLS  MILLS 

1.26 

.25 

.02         .46 

•  49 

.30 

.46 

3,10 

,04 

,14  , 

nnnwTON  ?  <;F 

5.90 

.0? 

.41 

.21 

T 

.04        .15 

•  31 

.19 

.90 

,72 

,17 

,78  , 

flOMNn  pPnnn  i  w 

4.61 

.12 

.10 

T     .01   .64 

•  13 

.24 

1.21 

2,14 

T 

BRANCMVILLF 

2.71 

.32 

.14 

.06 

.04   .33 

T 

1.22 

.49 

,11 

BOBUINi->TON 

1.41 

1.10 

.06 

.16   .34 

.20   .93   .59 

7 

1^34 

.23 

,10   7 

,22 

,14  . 
7    , 

CANfSTFAB  RFSFRVOIR 

2.29 

.47 

.22 

T 

.02   T 

•  OS 

•  07 

1.12 

,13 

,18 

CANOF  BROOK 

3.11 

.38 

•  06 

.16   .48 

.29 

.12 

.71 

•  •4 

,31 

CAHTON 

6.30 

1.2S 

•02   •QO 

.04   .88   .42 

.01 

.50 

.95 

.01 

,37 

.92  , 

CAPF  MAY  3  W 

10.12 

.3R 

2^50  1,24 

.03 

.07   .87  2.39 

.32 

.58 

.99 

1,19 

CEOAP  GROVF 

3.33 

.42 

•  05 

.22 

•  43 

.45 

.71 

,16 

,84 

,09  , 

CHARLOTTEBURG 

3.66 

.04 

.02 

T 

T     .20 

•  26 

,07 

1.47 

•  01 

,16 

.19 

,48  , 

CLAYTON 

9.73 

1.11 

•52    ^04 

.03 

.25  3.50   .56 

,19   ,95 

.40 

,42 

,97 

.89  , 

CLINTON 

A. 14 

.52 

.03 

.21  1.32 

•  04 

,06   ,32 

.19 

,89   ,18 

,14{   ,72  '. 

ELIZABETH 

6.21 

.02 

T 

.01   .35 

•  02 

•01  1.41   .47 

•  04 

,35   ,46 

.33 

•  90 

1^50   ^30 

.08  . 

ELIZABfTHPORT 

5,50 

.24   .06 

T 

.35   .46 

,01 

.61   ,60 

•  32 

2^30   .08 

.40  . 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.34 

.57 

.45 

•  52 

.62 

.21 

,97 

FLFMINC.TON  1  NE 

ft.fll 

T 

T 

T     T 

.01 

.43  1.85 

,04 

•15   ^47 

.49 

.02  2.91 

7 

•  71 

.17  . 

FORTES CUE 

12.41 

l.»0 

.95  4.42 

.15  2.65 

,49 

U64 

.33 

•  19 

,19 

FREEHOLD 

e.6o 

.33   .86 

.01 

.72   .65 

•  09 

1^6S 

.43 

•  13 

.38  3.30 

T 

.02  . 

GREENWOOD  LAKE 

3anft 

.37 

.09 

.02   .10 

•  07 

•  11 

1.67 

•  07 

,09 

,29  . 

HAMMONTON  2  NNE 

9,31 

.27 

.21  3.18 

•30  1^72 

•  45 

1^53 

.33 

1,22 

,04 

,19  . 

HIGH  POINT  PARK 

3.67 

.65 

.36 

•60   .04 

,14 

1.70 

•  17 

,01 

HIGHTSTOWN  1  N 

7,17 

T 

.03 

T 

.20   .44 

7 

•04   ^75  1.44 

.15   .88 

.10 

1.34 

,38  1,14 

7 

.99 

,19  . 

INDIAN  MILLS  2  W 

7.19 

.30 

T 

1.70   .86 

T 

•12  1.08   .31 

•  08 

.47   .59 

.09 

T 

,30   7 

,07        7 

•  M 

,M  ■ 

IRVIN6T0N 

4.29 

.15 

.28   .01 

•06   .68   .47 

,08 

.12  1.91 

,36   ,19 

.09  , 

JERSEY  CITY 

4,16 

.03 

.52   .07 

.04 

.35   ,85 

•  03 

,22  1,07 

•39   ^57 

.02  , 

LAMBERTVILLE 

3.71 

.IR 

T 

.12 

.42   .83 

7 

,26 

,48 

1^08 

,34  * 

LAMRFLTON  1  F 

18.2^ 

2.87   .06 

T    3.00  1.00 

.15 

.15   .83 

T 

.65 

7.12   T 

2.39 

• 

LAYTON  3  NH 

4,72 

.40 

.43 

.04 

,43   .02 

,04  2.05 

.36 

,15 

.06 

,74  . 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.60 

T 

.43 

.09 

.03 

,02   .01   ,23 

•  24 

,99 

.82 

,22 

,92 

LONG  BRANCH              R 

R.OI 

T 

1.39   .11 

T 

,01   .79  1,09 

•  01 

,4«  2,44 

7 

.81 

,92 

7 

.02  . 

LONG  VALLEY 

5.10 

.12 

.03 

.02 

,15   ,35 

•  03 

.20   .78 

,02 

,30 

.20 

2.90  • 

MACOPIN  INTAKE 

4,66 

T 

.00 

.06 

.01 

,47 

•  15 

.07 

,92 

,53 

.32 

1.13  , 

MAHHAH 

1.29 

.62 

.01 

.01 

1,29 

•  07 

.09 

.91 

7     ,82 

.04 

1,40  , 

HANVILLE 

1.66 

•  12 

.24   .08 

T 

•50   ^52 

7 

.28  1,30 

.02 

2,35   ,05 

.20  . 

MAYS  LANDING 

12.86 

.06 

4.75  2.00 

.04 

.02  1.74  1.85 

.08    T    .02 

.40  1.00 

.5( 

.15 

.06 

.04 

.07  . 

MIDLAND  PARK 

3, 04 

.39 

.02 

.01 

•21   .29 

•  03 

,07   .70 

•  40   ^46 

.46  • 

MILLVILLE 

7.73 

.0? 

3.68   .01 

\.21    U02 

•  02 

.45   .89 

.13 

.01 

.08 

.15  . 

MILTON 

4,70 

.02 

.81 

.34 

.02 

•  12 

•  25 

.20 

2.40 

.18 

.29 

,11  . 

MOORESTOWH 

6.fl0 

.87 

.60 

T 

•  20   ^28  .ft 

•  47 

•  94 

.90 

.50 

1.90  • 

MORRIS  PLAINS 

3.31 

T 

.38   T 

.30 

.04 

•  18   T     ^22 

•  28        T 

7     .54 

.57 

7 

.23 

.29 

.28  . 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

2.49 

T 

T 

.28   .02 

•  01 

.57   .43 

7          T 

•90   ^42 

.01 

.32   .13 

T 

T    . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

7.32 

T 

T 

•  40 

.01   .90   .85 

7 

,99 

.27 

1.69 

.«2 

2.»  • 

NEW  MRFORD 

5.52 

.66 

.04 

.24   .10 

.12   .08 

■12   ,78 

1.38   .10 

1.90  . 

NEWTON 

2.80 

T 

.66 

.13 

.01 

.04   .02 

•  01 

•  02 

.91 

.26 

1,14 

, 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.03 

.64 

.23 

.02 

.14 

•  26 

•  07 

2.14 

.16 

,14 

,23  . 

OLDWTCK 

4.09 

.01 

.37 

•  12 

.02 

T 

T     .01   .33 

•  32 

•  21 

.59 

2.13 

7 

7 

.02  . 

ORANGE 

5.62 

.32 

.43   .81 

.25 

1.30 

.26 

.42  1.29 

.52 

. 

PATERSON 

3.21 

T 

.41 

.22 

.02 

.01   .01   .37 

.10 

•  37 

1.14 

.31 

.25 

^ 

PEMBERTON  3  E 

7.52 

.73 

.53  1.28 

•  01 

.49   ,74   .82 

.16 

U31 

.34 

.15   .12 

.89 

.*•  • 

PHILLIPSBURG 

3.64 

T 

.08 

.14 

,09  1,30 

•7i   ,40 

.60 

.29 

PMRLIPSBURG  BRIDGE 

3,96 

.14 

•  06 

1,31 

7     ,44 

.59 

.56 

.23 

.47  . 

PLAINFIELD 

3.6fl 

.12 

T 

.37 

T 

,45   ,77 

7 

,31   .90 

•  32 

.37   ,02 

7 

T 

.09  . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.05 

.31 

•  04 

,04   ,50   ,71 

1.34   ,57 

1,20 

.03 

.91  . 

RAHWAY 

4.63 

T 

.19   .03 

,30   ,73 

,07 

,30   ,4« 

•  82 

1,45   ,09 

.19  . 

RIOGFFIELD 

3*02 

.14 

.02 

.26   .10 

T 

.42   .21 

7 

,19   .70 

.70 

,19   ,12 

.01  . 

RINGWOOD 

*.?? 

.82   T 

.17 

7     .10 

,05 

.04 

.98 

7     ,42 

.09 

1.99  . 

SANDY  HOOK  LB5TA 

RECORD  MISSING 

SHILOH 

7.70 

l.*l 

1.02   .33 

•  02 

7    2.26   .42 

,03 

1.13 

.32 

.03 

,08 

.09        ,02 

.98  . 

SOMFPVILLF 

6.34 

T 

.51   .37 

,04 

.19   .90 

.30 

•  09 

1,68  1.99 

.09 

.32  • 

SPLIT  ROCK  POND 

6.46 

.01 

.91 

.01 

1.46 

.84 

.97 

■  52 

,11 

2,a9  .' 

SUSSEX  3N              // 

3.11 

.33 

.09 

•  30 

T     .70   .03 

•  13 

.94 

1.18 

,02   .05 

,14 

. 

TOMS  RIVER 

13.01 

.03 

U05  3.25 

1^25  ■•17 

,64   ,56   ,02 

.04   .98 

•  49 

•  10 

,09  2,39 

1,00        ,06 

.07   T     7 

•  34  . 

TRENTON  Wa  CITY          R 

1.11 

T 

T 

.38 

•  05 

•  76  U83 

.47  1.04 

7 

,47   ,01 

7          7 

.09 

•  09  • 

TUCKERTON 

7.10 

.40 

2.30 

2*30  1.60 

•  20 

,30 

• 

WANAOUF  RAYMOND  DAM 

4.36 

.64 

,08 

.82 

•  14 

,09 

•  57 

•59   .24 

.14 

1^09  • 

WERTSVILLE 

1.73 

T 

•  08 

.09   .11  1.37 

•  02   T 

.39 

1.01 

.01 

1.12 

.03   7     7 

1^90  . 

WESTFIFLD 

5,39 

.12 

.21   .05 

.72   ^93 

,ia  2, IT 

.22 

,53   ,05 

.16 

■  09  ■ 

WEST  WHARTON 

3.92 

T 

.67 

T 

•  84 

U08 

,07 

.72 

,26 

.28  . 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.46 

.25 

.38 

.04   .03 

•  04 

.35   .28 

.02 

.01   ,90 

,63   ,44 

.49  . 

woonsTnwN 

7.14 

.11 

' 

.25   .22 

•  02 

1.00  1.35   .15 

.09 

2,40 

.80 

,03 

7          ,30 

•  42  . 

See  Reference  Notes  rollowlog  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

I 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAMTIC  CITY  MB  AP 

MAX 
MIN 

76 

6a 

90 
69 

80 
62 

83 
58 

79 
59 

84 
65 

83 
61 

S3 
56 

83 
58 

75 
68 

86 
66 

76 
69 

61 
68 

73 
66 

71 
67 

72 
67 

81 
62 

80 
63 

89 
72 

84 
71 

84 
73 

85 
72 

89 
72 

91 
72 

84 
68 

85 
64 

65 
68 

88 
68 

91 
70 

86 
71 

85 
73 

82.6 
66.6 

ATLAMTIC  CITY 

MAX 
MIN 

7« 

70 

88 
69 

77 
62 

76 
66 

75 
67 

78 
70 

SO 
69 

77 
63 

76 
64 

75 
68 

78 

67 

73 
71 

76 
71 

73 
66 

71 
68 

72 
68 

75 
64 

75 
69 

82 
73 

78 
72 

78 
73 

78 
69 

82 

70 

S4 
72 

85 
68 

80 
65 

80 
72 

87 
72 

87 
72 

81 
75 

80 
75 

78.5 
69.8 

AUDUBCW 

MAX 
MIN 

8» 
68 

89 

67 

85 
61 

89 

57 

86 

59 

85 

62 

86 
54 

90 

47 

92 

59 

79 
68 

91 
66 

78 
69 

86 
67 

75 
67 

77 
66 

79 
66 

85 
63 

87 
64 

91 

72 

86 

71 

99 
71 

90 
72 

91 

73 

94 

75 

86 
68 

68 
60 

87 
69 

91 

66 

95 
68 

91 
72 

88 
73 

86.7 
65.8 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

93 

70 

89 
69 

88 
60 

•  7 
59 

86 
51 

86 

60 

82 

55 

S3 

51 

88 
51 

67 
67 

83 
66 

80 
66 

82 
66 

80 
65 

72 
66 

72 
67 

80 
62 

82 
61 

88 
73 

85 
70 

95 
70 

96 
72 

88 
73 

89 

77 

84 
74 

82 
62 

83 
69 

88 
68 

94 
68 

88 
69 

88 
72 

64.8 
65.6 

SELTIDERE 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
64 

85 
54 

86 
52 

84 
55 

78 
60 

81 
63 

86 
50 

87 

54 

82 
65 

67 
63 

85 
65 

63 
67 

61 
64 

72 
63 

80 
65 

87 
64 

83 

60 

88 
71 

81 
66 

97 
70 

96 

70 

69 
68 

87 
69 

82 

70 

84 
56 

86 

60 

89 
62 

92 
64 

88 
70 

88 
72 

84.7 
63.0 

BOONTOM  2    SE 

MAX 
MIN 

?1 

67 

80 
63 

B5 
54 

82 
52 

86 
54 

82 
59 

80 
54 

79 
51 

S5 
5J 

86 
60 

82 
66 

88 
66 

79 
69 

85 
69 

76 
64 

74 
64 

79 
59 

85 
60 

S3 
65 

66 
70 

79 

70 

86 

70 

87 
68 

90 
69 

86 
71 

92 
56 

65 

60 

87 
61 

91 
63 

94 
66 

85 
71 

64.0 
62.8 

BURt-IKOTOK 

MAX 
MIN 

76 

90 
66 

86 
62 

89 

62 

88 
60 

87 
62 

86 
56 

90 
44 

92 

55 

90 
66 

89 
66 

84 

70 

66 

67 

78 
68 

76 
66 

78 
67 

85 
63 

67 
65 

92 
71 

85 
61 

87 
70 

97 
74 

92 

70 

94 
72 

80 

74 

88 
62 

88 
68 

92 
69 

94 
68 

90 
73 

88 
72 

87.4 
65.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

91 
6S 

79 
65 

75 

57 

84 

53 

85 
55 

83 

60 

84 

54 

80 
50 

85 
64 

88 
67 

80 
66 

84 
6S 

86 
68 

86 

70 

72 
66 

73 
66 

75 
60 

87 
64 

85 
68 

90 

70 

92 

71 

88 
72 

87 
69 

89 

70 

SB 
72 

82 
55 

86 

61 

66 
62 

90 
65 

90 
69 

85 
74 

84.0 
64.1 

CAPE  HAY  3  W 

MAX 
MIN 

8S 

73 

73 

86 
66 

82 
65 

80 
67 

82 

68 

82 

67 

82 
61 

82 
61 

SO 
69 

62 
69 

76 
69 

76 
69 

77 
68 

74 
67 

75 
68 

77 
64 

79 
68 

88 
73 

85 
71 

82 
71 

85 
70 

89 
71 

94 
71 

82 
6S 

88 
72 

89 
70 

85 

71 

83 

70 

62.2 
68.6 

CHAR1.0TTEBURG 

MAX 
MIN 

88 
65 

77 
61 

83 
54 

80 
46 

81 
49 

80 
54 

79 

54 

77 
44 

81 

47 

84 
56 

80 
65 

87 
62 

78 
66 

85 
65 

75 
62 

70 
62 

74 
54 

83 
59 

91 
56 

88 
68 

78 
69 

86 
66 

87 
54 

99 
67 

85 

71 

79 
50 

83 
55 

85 
58 

88 
58 

89 
60 

63 
69 

82.0 
59.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

96 
69 

89 
6« 

87 
61 

84 
62 

86 
59 

82 
62 

86 
60 

86 
54 

87 
58 

78 
69 

85 
66 

77 
69 

83 
68 

79 
66 

76 
66 

75 
66 

77 
66 

64 

68 

89 
69 

85 

71 

84 
68 

86 
72 

88 
72 

90 
76 

84 
72 

85 

62 

83 
69 

90 
67 

91 
69 

89 
72 

66 
72 

84.7 
66.7 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

86 
67 

SB 
65 

86 
59 

88 
59 

85 
59 

86 
66 

83 

57 

88 

55 

91 

57 

88 

71 

90 
65 

86 

69 

65 
68 

80 
68 

71 
66 

74 
66 

87 
61 

85 
65 

91 

71 

80 
71 

87 
70 

84 
76 

89 

69 

94 

70 

83 

72 

96 
59 

88 
65 

91 
65 

90 
68 

84 

73 

87 
76 

85.8 
66.0 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

MAX 
MIN 

95 
64 

84 
64 

85 
65 

90 
68 

82 
64 

80 
65 

81 
66 

84 
65 

89 
66 

90 
68 

81 
66 

83 
65 

84 
67 

79 
68 

78 
64 

80 
66 

83 
68 

89 

67 

84 

69 

83 
65 

84 
68 

88 
67 

87 
66 

85 

65 

86 
66 

87 
55 

85 
62 

87 
62 

88 
68 

69 
69 

90 
65 

85.2 
66.6 

FLENINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

92 
68 

87 
64 

85 

51 

89 
49 

85 

51 

83 
57 

83 
52 

89 

47 

92 

50 

84 

65 

93 
66 

61 
69 

69 
68 

67 
66 

75 
65 

81 
66 

88 
59 

87 
60 

91 
72 

89 
69 

91 

70 

89 

72 

89 
66 

90 
69 

83 
72 

89 
53 

89 
62 

95 
61 

96 
63 

88 
73 

69 

74 

67.6 
62.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

92 
69 

88 
64 

83 
57 

85 
61 

83 
53 

83 
63 

83 

57 

88 
53 

91 
56 

84 
71 

67 
65 

64 
67 

63 
68 

78 
67 

74 
64 

74 
64 

85 
62 

84 
62 

90 
69 

85 
70 

85 
69 

89 
72 

87 
69 

91 
69 

84 
71 

95 
58 

66 

64 

90 
66 

90 
67 

86 
72 

86 

73 

85.2 
64.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

97 
79 

98 
98 

89 
66 

83 
59 

89 
56 

86 
56 

84 
58 

85 
60 

89 

51 

90 
55 

72 
66 

88 

63 

77 
67 

86 
66 

72 
68 

76 
64 

75 
64 

84 
60 

85 
62 

90 
68 

86 

68 

85 
69 

88 

70 

90 
69 

92 

73 

93 
71 

87 
60 

86 
67 

90 
66 

94 
67 

68 
69 

65.9 
65.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

86 
61 

83 
59 

76 
49 

81 
55 

79 
58 

77 
58 

74 
50 

75 
52 

80 
58 

66 
65 

62 
62 

88 
63 

68 
63 

88 
62 

77 
59 

71 
56 

78 
58 

81 
60 

83 
67 

87 
63 

77 
66 

85 
67 

85 
65 

87 
65 

84 
65 

75 
51 

93 
59 

84 
60 

89 
54 

87 
66 

81 
67 

61. 6 
60.4 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

86 
68 

89 
64 

85 

57 

88 

54 

86 
58 

85 

61 

85 
56 

89 
51 

92 
66 

33 
69 

90 
65 

77 
69 

86 
67 

76 
67 

73 
65 

74 
66 

86 
59 

85 
64 

91 

70 

83 
71 

86 
70 

96 
72 

90 
69 

90 

70 

83 

71 

96 
58 

67 
65 

90 
65 

93 
65 

85 
73 

68 
73 

95.5 
64.6 

INDIAN  MILLS  2  H 

MAX 
MIN 

80 
68 

89 
66 

85 

53 

86 

50 

82 
51 

84 
58 

86 

53 

88 

44 

89 
48 

78 
67 

86 
65 

77 
67 

83 
65 

74 
66 

76 
65 

77 
65 

84 
60 

84 
63 

90 
70 

85 
70 

85 
70 

88 
70 

89 
71 

92 

73 

83 
72 

87 
54 

88 
65 

93 

63 

97 
63 

88 
66 

67 
72 

85.1 
63.0 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

79 
6* 

87 
65 

84 
60 

79 
62 

76 
65 

77 
68 

SO 
62 

79 
60 

79 
63 

75 
68 

66 
66 

76 
70 

77 
70 

72 
68 

70 
66 

71 
66 

SO 
64 

77 
66 

87 
71 

77 
70 

93 
70 

82 

71 

83 
71 

90 
72 

82 
70 

82 
66 

84 
69 

88 
69 

64 

70 

80 
70 

80 
73 

80.2 
67.3 

LANBERTVILLE 

MAX 
MIN 

9<. 
69 

88 
65 

84 
55 

89 
52 

87 

55 

83 
63 

S3 

55 

87 
50 

89 
54 

88 

70 

92 
65 

84 
70 

87 
70 

85 
69 

76 
65 

(0 
67 

86 
62 

86 

63 

90 
73 

85 
71 

97 
71 

98 
73 

88 
70 

90 
70 

86 
72 

87 
56 

87 
64 

92 
63 

94 
65 

92 

88 
73 

67.1 
64.9 

LAURELTON  I  E 

MAX 
MIN 

72 
69 

92 

53 

85 
56 

83 
53 

80 
56 

82 

63 

88 

54 

85 
49 

84 

55 

74 
66 

88 
65 

76 
68 

81 
67 

71 
66 

71 
66 

73 
66 

81 
63 

81 
63 

93 
70 

82 
70 

86 
70 

87 
71 

86 
70 

93 
70 

85 
62 

84 

57 

85 
66 

88 
65 

88 
65 

79 
74 

84 
72 

62.8 
54.2 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

80 
64 

83 
63 

80 
48 

84 
46 

85 
55 

82 
53 

82 

50 

85 
44 

80 
50 

84 
60 

81 
61 

63 
60 

67 
62 

62 
63 

78 
62 

84 
61 

87 
61 

84 
57 

87 
70 

80 
70 

97 
68 

96 
65 

82 
64 

86 
68 

83 
68 

90 
62 

85 

57 

93 
53 

93 
63 

83 
64 

64 

70 

84.2 
60.1 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIK 

95 

71 

80 
64 

88 
56 

86 

55 

88 
57 

84 
62 

83 
56 

83 

53 

87 
67 

90 
67 

S3 
66 

91 
69 

81 
68 

67 
68 

76 
63 

76 
66 

91 
60 

90 
63 

86 
67 

90 
70 

93 
69 

90 

73 

89 
70 

92 

70 

89 

73 

84 
58 

88 
62 

89 
63 

94 
66 

92 
68 

88 

73 

86.6 
64.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

65 

90 
64 

80 
60 

79 
61 

78 
61 

80 
65 

83 
61 

83 

57 

80 
60 

76 
67 

67 
67 

77 
68 

81 
68 

72 
67 

71 
66 

73 
66 

80 
63 

79 
64 

94 
72 

80 
69 

98 
70 

96 
70 

85 
69 

05 
71 

83 
65 

80 

60 

65 
68 

88 
68 

85 
68 

61 
73 

64 

73 

81.8 
66.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
63 

81 
53 

83 
48 

83 
49 

79 
64 

78 
65 

85 

47 

87 
48 

60 
60 

68 
66 

83 

67 

87 
68 

62 
66 

72 
62 

74 
64 

87 
58 

83 
60 

66 
69 

80 
66 

87 
68 

87 
66 

89 

65 

86 
66 

81 
66 

87 
54 

66 

58 

90 
60 

93 
61 

89 
69 

88 
71 

84.2 
61.0 

"ILLVILLE 

MAX 
MIN 

99 
69 

83 
69 

90 
61 

86 
57 

85 

58 

82 
66 

86 
62 

86 

57 

86 
58 

86 
66 

74 
67 

87 
69 

77 
68 

63 

71 

76 
66 

76 
67 

75 
64 

84 
65 

84 
72 

89 
71 

87 
72 

86 
72 

87 
73 

89 

76 

92 

74 

86 
64 

86 

70 

87 
67 

92 

69 

94 

71 

■  90 
74 

85.4 
67.2 

NOORESTOWN 

MAX 
MIN 

80 
68 

87 
66 

84 
58 

88 

55 

84 
58 

84 
62 

84 
58 

87 
51 

90 
56 

77 
67 

69 
65 

76 
69 

84 
67 

72 
66 

76 
66 

78 
62 

84 
62 

84 
70 

90 

70 

83 
70 

85 
71 

88 
72 

89 

71 

92 

73 

95 
62 

89 
56 

87 
69 

91 

65 

94 
66 

90 

70 

87 
72 

85.2 
65.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

9* 
68 

79 
63 

86 

54 

85 
53 

86 
52 

82 

60 

80 
54 

81 
52 

88 

52 

88 
65 

80 
67 

69 
66 

78 
66 

66 
69 

71 
64 

72 
64 

77 
58 

87 
63 

83 
67 

88 
69 

80 
70 

86 
70 

88 
68 

90 
69 

85 
71 

83 

57 

86 

60 

87 
60 

93 
62 

91 
68 

84 
71 

84.3 
63.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
66 

90 
66 

85 
62 

85 
63 

82 

63 

82 

68 

84 
63 

86 
62 

89 
62 

81 
69 

93 
68 

81 
72 

84 
70 

74 
68 

73 
67 

76 
67 

87 
64 

84 
67 

93 
72 

80 
71 

90 

71 

87 
74 

89 

72 

92 

72 

84 
68 

99 
62 

90 
59 

92 

70 

90 
73 

85 
73 

87 
75 

85.4 
63.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 
65 

88 
63 

87 
58 

84 

57 

83 
58 

84 
62 

82 

57 

86 
53 

89 

55 

89 

70 

89 
65 

86 
68 

64 
66 

83 
67 

72 
65 

73 
65 

85 
60 

84 
64 

89 
69 

95 
70 

85 
69 

87 
72 

87 
68 

90 
69 

84 
71 

95 
58 

86 
64 

90 
64 

92 
65 

85 
71 

86 
72 

64.9 
64.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

91 
65 

81 
62 

83 
51 

82 
46 

84 
49 

84 
67 

79 
48 

79 
45 

86 
49 

89 
64 

82 
65 

89 
63 

62 
66 

88 
63 

75 
63 

70 
64 

81 
58 

88 
54 

85 
63 

90 
70 

80 
70 

98 
67 

97 
65 

90 
69 

86 
70 

81 
58 

86 

56 

64 
57 

88 
60 

91 
66 

69 

70 

84.5 
60.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

94 
69 

80 
61 

89 
56 

85 
57 

86 
59 

84 
63 

83 

58 

S3 

55 

88 
58 

90 

70 

82 
66 

90 

70 

81 
69 

85 
69 

74 
64 

73 

64 

76 

61 

90 

63 

87 
67 

92 

69 

81 
69 

90 
72 

90 

70 

91 
69 

92 
72 

85 
59 

S8 
64 

90 
65 

93 
62 

92 

68 

85 

70 

86.1 
64.7 

PENBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

96 
68 

88 
66 

85 
55 

87 
53 

82 
53 

S3 

60 

86 

56 

87 
48 

90 
51 

86 
6S 

86 
64 

78 
63 

81 

67 

76 
67 

77 
65 

75 
65 

85 
59 

88 
62 

90 

70 

90 
72 

85 
70 

88 
70 

90 

70 

92 
71 

87 

70 

S7 
66 

89 
64 

91 
66 

94 
65 

86 
69 

86 
72 

66.2 
53.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

94 
69 

85 
64 

B5 
54 

87 
48 

86 

54 

87 
61 

80 
56 

87 
51 

89 
54 

90 
69 

92 
65 

91 
68 

68 
69 

69 
66 

78 
64 

92 
65 

89 
67 

87 
63 

88 
73 

84 
66 

90 
70 

89 

71 

91 
68 

87 
68 

84 
64 

86 
55 

87 
58 

92 
62 

97 
60 

94 

60 

90 
64 

67.9 
62.8 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

86 
72 

88 
64 

86 
57 

87 
57 

86 
55 

86 

62 

8* 

55 

88 

53 

91 

56 

81 

71 

91 
65 

76 

70 

86 
68 

83 

71 

73 
66 

76 

64 

88 
60 

86 
66 

91 
70 

80 
71 

87 
70 

85 

74 

89 
70 

90 
70 

85 

71 

87 
66 

88 
64 

91 
64 

94 
66 

85 
73 

89 

74 

86.9 
65.3 

PIOGEFIELO 

MAX 

MIN 

80 
67 

87 
64 

85 

58 

87 
57 

62 

S6 

64 

82 
58 

81 
56 

90 
60 

SO 
69 

89 
66 

78 
71 

87 
70 

74 
67 

72 
67 

7S 
66 

87 
66 

85 
67 

93 
71 

81 
72 

88 
71 

96 
71 

90 

70 

90 
72 

82 
64 

86 
69 

88 
65 

92 
66 

93 
69 

86 

71 

90 
76 

65.0 
66.1 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 

MIN 

SHI  LOU 

MAX 
MIN 

96 
67 

88 
69 

86 
60 

S3 
60 

81 
59 

S2 

63 

S4 
60 

(4 

67 

S6 

60 

78 
68 

66 
66 

77 
76 

83 

68 

81 
66 

79 
66 

79 
66 

S2 
62 

82 

65 

83 
68 

83 

71 

S4 
71 

86 
72 

88 
73 

90 

75 

85 

73 

84 
63 

84 
70 

90 
63 

92 
69 

89 

70 

85 

70 

84.6 
66.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 

NEW  JERSEY 
JULY  1959 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SOMERVILLE 

M»X 
MIN 

87 
71 

64 

85 
66 

87 
54 

86 
53 

85 

52 

82 
54 

88 
53 

91 
53 

87 
68 

93 
65 

85 
63 

87 
69 

85 
70 

75 
65 

80 
64 

88 
60 

86 
64 

83 
71 

88 

71 

88 
73 

88 
69 

90 
69 

84 
71 

86 
96 

84 
62 

♦1 
62 

92 

69 

89   89 
73   74 

86.9 

64.4 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

88 
64 

82 
63 

80 
52 

81 
50 

84 
53 

82 
56 

79 
52 

77 
48 

84 
51 

88 

58 

83 
65 

89 
64 

82 
66 

88 
63 

77 
63 

70 
62 

83 
61 

86 
60 

90 
70 

80 
69 

87 
69 

86 
68 

89 
69 

87 
69 

77 
92 

86 
94 

89 

99 

tl 
99 

94   89 
64   69 

84.0 
60.4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
65 

87 
65 

8* 
63 

86 
63 

83 
64 

82 
64 

83 
62 

86 

61 

88 
62 

77 
68 

88 
66 

78 
71 

85 
70 

73 
67 

74 
66 

75 
66 

85 
65 

84 
67 

83 
71 

89 
72 

87 

74 

89 
72 

92 

74 

84 
67 

87 
«3 

rr 

71 

92 

70 

93 

70 

87   86 
73   74 

84.4 

67.4 

TUCKER TON 

MAX 
MIN 

89 

68 

90 

67 

88 
56 

84 

52 

80 
52 

89 

58 

82 

55 

82 
48 

84 
48 

83 
66 

88 
68 

79 
69 

80 
68 

78 
64 

71 
66 

72 
66 

78 
61 

SO 
64 

89 

70 

84 
71 

84 
72 

85 

69 

91 
73 

89 
73 

t9 

62 

M 

87 
tT 

90 
64 

19   89 

6*   72 

*>.7 

44.4 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

97 
70 

90 
68 

85 
58 

86 
54 

83 
55 

84 
63 

87 
58 

88 
52 

88 
56 

86 
69 

88 
66 

80 
69 

83 
66 

85 
67 

78 
64 

78 
66 

82 
63 

84 

64 

86 
70 

86 

71 

88 
71 

90 
73 

92 

79 

86 
74 

87 
61 

«« 
69 

91 

91 
«• 

91   >S 

70   72 

84.4 

4«.T 

EVAPORATION  AND  WIND 


StalioD 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.25 

.39 

.31 

.31 

.18 

« 

.56 

.51 

.03 

.10 

.21 

.24 

.27 

, 

• 

.44 

.23 

.26 

.27 

.27 

.18 

.24 

..14 

.11 

.28 

B7.27 

WIND 

69 

77 

120 

73 

77 

57 

* 

* 

235 

57 

100 

100 

46 

54 

* 

91 

50 

78 

101 

91 

39 

58 

42 

68 

70 

53 

39 

21 

40 

42 

110 

3058 

UAX 

89 

94 

90 

90 

88 

90 

- 

91 

92 

85 

92 

86 

86 

82 

- 

76 

89 

89 

95 

89 

87 

89 

87 

98 

91 

93 

87 

94 

96 

89 

93 

89.6 

UIN 

73 

73 

61 

60 

62 

67 

- 

61 

61 

70 

67 

70 

70 

68 

- 

68 

66 

67 

73 

73 

73 

74 

73 

75 

74 

66 

71 

73 

74 

74 

74 

89.3 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.25 

.24 

.20 

.35 

.08 

.22 

.15 

.24 

.20 

.21 

.06 

.17 

.10 

.15 

.04 

.03 

.07 

.17 

.13 

.15 

.07 

.20 

.13 

.15 

.14 

.18 

.20 

.13 

.20 

.20 

.11 

4.92 

WIND 

34 

39 

40 

19 

10 

38 

27 

24 

23 

25 

35 

15 

14 

17 

5 

15 

26 

11 

42 

5 

17 

26 

19 

12 

11 

43 

6 

8 

16 

9 

30 

661 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

a 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

WAX 
UIN 

UAX 
MIN 

MAX 
UIN 

MAX 
MIN 

UAX 

UIN 

UAX 
UIN 

UAX 
UIN 

83 
69 

81 
70 

75 
71 

75 
72 

71 
70 

85 
69 

85 
69 

76 
70 

73 
70 

70 
69 

89 
64 

88 
63 

77 
67 

72 
69 

70 
68 

90 
63 

89 
64 

76 
67 

73 
68 

70 
68 

90 
64 

88 
65 

77 
68 

73 
69 

69 
68 

86 
66 

86 
67 

76 
69 

73 
70 

69 
68 

90 
64 

89 
65 

77 
68 

74 
69 

69 
68 

92 
62 

91 
63 

78 
67 

74 
68 

69 
68 

93 
63 

93 
64 

79 
68 

74 
69 

70 
68 

80 
69 

78 
70 

74 
70 

72 

71 

70 
69 

87 
68 

87 
68 

79 
69 

75 
69 

70 
69 

76 
71 

76 
71 

74 
71 

72 
71 

70 
69 

83 
69 

83 
70 

77 
70 

74 
70 

70 
69 

73 
70 

73 
70 

73 
70 

74 
71 

70 
70 

71 
68 

71 
69 

70 
69 

71 
69 

70 
69 

72 
56 

72 
56 

71 
58 

70 
69 

69 
68 

84 
66 

83 
67 

76 
68 

73 
68 

70 
68 

82 
70 

82 
70 

76 
70 

73 
71 

70 
70 

84 
72 

83 
72 

77 
72 

74 
72 

71 
70 

78 
72 

77 
72 

75 
72 

74 
72 

71 
70 

81 

72 

81 
72 

79 
72 

75 
72 

72 
71 

72 
71 

80 
73 

80 
73 

78 
73 

76 
73 

73 
72 

72 
71 

86 
72 

83 
72 

81 
72 

76 
73 

73 
72 

72 
71 

86 
72 

84 
72 

81 
72 

76 
73 

73 
72 

72 
71 

81 
70 

80 
71 

78 
72 

76 
75 

74 
73 

73 
72 

86 
70 

84 
70 

81 
70 

77 
71 

73 
72 

72 
71 

84 
70 

82 
70 

80 
71 

76 
72 

73 
72 

72 
71 

87 
70 

85 
71 

82 
71 

78 
73 

74 
73 

73 
72 

87 
71 

85 
72 

82 
72 

78 
73 

74 
73 

73 
73 

80 
74 

79 
74 

77 
74 

76 
74 

74 
73 

73 
73 

84 
74 

82 
74 

80 
74 

76 
74 

74 
73 

74 
73 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 

12  INCHES 
16  INCHES 
32  INCHES 

83.6 
68.4 

82. « 
68.9 

77.1 
69.8 

74.2 
71.0 

70.8 
69.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


S«e  Relerence  Notes  Following  Station    Indsz 


L 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   JERSET 
JULY   1959 


DSCOIIll-VB-Aahevllle,    N.    C.    — >   11/S« 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


73  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JULY  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

S 

s 

1 

M 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

B 

CX>UNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

§ 

i 

3 

1 

1 

i 

i 

ii 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

*1  02 

T4 

08 

270 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  M  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74 

35 

58 

HID 

MIO 

7P 

C  HJ 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

ATLANTIC 

39  23 

26 

10 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

CAMDEN 

0* 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  Riven  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

39  37 

T4 

20 

6P 

M 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAT 

39  16 

7* 

52 

49 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

07ZI 

MONMOUTH 

*0  10 

02 

19 

INACTIVE   1/58 

eELVIOERE 

0729 

MARREN 

75 

05 

275 

5P 

CLEMENT  HAUPT 

BERNAROSVILLE  2  C 

0797 

SOMERSET 

*0  »3 

74 

32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BL*C<L«LLS  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

•0  29 

T4 

35 

27 

7A 

HENRY  H.  MILLER 

eOONTON  2    SE 

0907 

MORRIS 

*0  5* 

T4 

24 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  1  H 

0927 

SOMERSET 

10 

*0  33 

74 

33 

20 

8A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BRANCMVILLE 

0978 

SUSSEX 

45 

570 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

*0  0* 

74 

53 

12 

6P 

69 

PUBLIC  SVC.  C.  ♦  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

*1  07 

'* 

30 

10*0 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

*0  *5 

7J, 

21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  HATER  CO. 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39  28 

75 

25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  NAT  3  H 

1351 

CAPE  MAY 

38  56 

57 

17 

5P 

C 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEOAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

•0  52 

74 

13 

400 

8A 

J,  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75 

10 

80 

C 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARLOTTEauHG 

1582 

PASSAIC 

*1  03 

7* 

26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATHAM 

1590 

33 

185 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CKATSMOfiTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

39  A* 

74 

32 

90 

9P 

5P 

INACTIVE   5/58 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

75 

6P 

HARRY  P.  CAf#»BELL 

CLINTO" 

17A9JHU.TER0ON 

10 

*0  38 

74 

55 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

ELIZABETH 

26**IUN10N 

*0  *0 

7« 

14 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COfW. 

ELUA8ETMP0RT 

2652 

UNION 

*0  39 

7* 

12 

30 

MIO 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSE!  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

*0  50 

74 

18 

290 

8A 

SA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEHINGTON  1  HE 

3029 

HUNTERDON 

10 

*0  31 

51 

134 

DONALD  YOUNG 

FOftTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  1* 

75 

10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

*0  15 

74 

,7 

194 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBOftO 

3291 

GLOUCESTER 

39  *2 

75 

07 

150 

c 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

GREAT  HEAOOHS  «  N 

3*16 

WARREN 

»0  56 

74 

55 

540 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP, 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

20 

660 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

*0  53 

74 

03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

MAMMOtTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

74 

48 

85 

8A 

8A 

M.  HUBBARD  PARKHURST 

HI&M  POINT  PARK 

SUSSEX 

*1  18 

74 

40 

1570 

8A 

8A 

N.  J,  DEPT, OF  CONS. 

HIGHTSTOWH  I  N 

3951 

MERCER 

10 

*0  16 

74 

31 

100 

8P 

fiP 

H 

JAMES  R.  PICKERING 

HIGHTSTOWN  PUMPING  ST* 

3956 

MERCER 

10 

40  17 

32 

75 

DEPT.  WATER  +  SEWAGE 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 

BURLINGTON 

39  48 

4T 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

A260 

ESSEX 

40  43 

15 

120 

MIO 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

*339 

HUDSON 

40  4* 

74 

04 

135 

M+D 

HID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

40  22 

7* 

57 

7* 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAUREL TON  I  E 

*TO0 

OCEAN 

40  04 

07 

20 

HID 

MID 

GEORGE  G.  WAODILL 

LAYTON  3  NH 

*735 

SUSSEX 

41  IS 

7* 

51 

480 

6P 

6P 

H 

A.  M.  DEPUE 

LITTLE  FALLS  1  E 

*e87 

PASSAIC 

40  53 

7* 

14 

1»7 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY.  WTR,  COMM, 

LONG  BRANCH 

*987 

MONMOUTH 

40  18 

73 

59 

3* 

HID 

MIO 

C  HJ 

WILLIAM  0.  MARTIN*  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

40  48 

660 

6P 

ARTHUR  6ARKMAN 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

7* 

48 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPTN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

41  01 

7* 

24 

58* 

9A 

NEWARK  WATER  DEPT. 

MAHWAM 

510* 

BERGEN 

^1  06 

74 

10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74 

34 

90 

MID 

JOHN  L.  HAOCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

52** 

MONMOUTH 

40  20 

74 

14 

120 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

ATLANTIC 

39  27 

90 

ELMER  EARLE 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

40  59 

'* 

09 

210 

MID 

RIDGEWOOO  WATER  CO. 

~ 

u 

OBSERVATION 

d 

U 

U 

S 
g 

TIME  AND 

X 

6 

p 

TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

s 

E 

i 

OBSERVER 

o 

3 

1 

i 

1 

i 
& 

it 

MILLVILLE 

9976 

CUMBERLAND 

~^ 

39  2* 

03 

60 

8A 

C  H 

L.  J.  GALLAMER 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41  01 

32 

JERSEY  CITY  WATER  MKS. 

M00RE5T0WN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

58 

99 

MID 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

30 

500 

JAHES  C,  LONG 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

10 

'» 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

26 

eo 

5P 

GM 

ARTHUR  H,  AHLOUIST 

NEW  HILFORO 

61*6 

BERGEN 

4 

40  57 

02 

12 

MID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEWTON 

6177 

965 

NEWTON  WTR.  *  SWR.COHH. 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

8 

41  02 

30 

870 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLDWICK 

65** 

HUNTERDON 

10 

40  40 

49 

260 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

B 

40  47 

14 

140 

HID 

c 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

a 

40  55 

09 

100 

8A 

H 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

PEMBERTON  3  £ 

68*3 

BURLINGTON 

2 

39  98 

38 

5P 

CHARLES  A.  OOEHLERT 

PMILLIPS8URG 

697* 

WARREN 

2 

40  41 

12 

182 

3P 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40  42 

12 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COHH. 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

29 

120 

8P 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

HERCER 

10 

40  19 

40 

90 

HID 

PRINCETON  WATER  CO. 

RAHWAY 

7393 

UNION 

40  36 

19 

20 

RAHWAY  VLY.  SWG.  AUTH, 

niOGEFIELO 

7545 

BERGEN 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

8 

41  08 

16 

305 

lOA 

MO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

SANDY  HOOK  LBSTA 

7869 

MONMOUTH 

I 

40  28 

01 

22 

7P 

U.S.  COAST  GUARD 

CUMBERLAND 

120 

EVERETT  DICKINSON 

SOMEfiVlLLE 

819* 

SOMERSET 

37 

6P 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

8 

40  58 

?B 

aoo 

lOA 

JERSEY  CITY  0.  P.  W. 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40  43 

- 

c 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

5 

*l  14 

35 

530 

7A 

7A 

BRICE  8.  STANTON 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

1 

39  97 

14 

10 

5P 

ROBERT  F.  SNYDER 

TRANQUILITY  2  W 

8858 

WARREN 

40  57 

551 

c 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

2 

40  13 

46 

96 

MIO 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

1 

39  36 

20 

10 

INACTIVE   2/59 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

B 

41  03 

18 

320 

8A 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMH. 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

40  *0 

25 

C 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

*0  27 

48 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WESTFIELO 

9455 

UNION 

9 

*0  39 

21 

138 

5P 

c 

CITY  ENGINEER 

WEST  WHARTON 

9608 

MORRIS 

8 

*0  9* 

36 

680 

7A 

N.J.  POWER  *  LIGHT  CO, 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

4 

*l  01 

03 

103 

MID 

Q 

HACKENSACK  HATER  CO, 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

19 

50 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

PUBLICATION  ENDED 

BERLIN  I  W 

0787 

CAHDEN 

7 

39  48 

74 

57 

ISO 

7A 

EFFECTIVE   7/59 

OEEPWATER 

2 

39  41 

75 

30 

12 

HID 

EFFECTIVE   7/59 

LEESBURG  STATE  FARM 

*762 

CUMBERLAND 

39  14 

58 

10 

4P 

EFFECTIVE   7/59 

MARL  TON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39  54 

7* 

57 

90 

6P 

EFFECTIVE   7/59 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

2 

39  47 

75 

z* 

10 

12N 

EFFECTIVE   7/59 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

2 

*0  14 

74 

46 

105 

MID 

MID 

EFFECTIVE   7/59 

VINE LAND 

9135 

CUMBERLAND 

39  29 

75 

00 

110 

8A 

EFFECTIVE   7/59 

2-0€LA*aREi       3-GBEAT    EGG   HARBORj       4-KAC)CENSACKi      S-HUOSONj      fi-MAURlCE,       7-HULLICAj       B-PASSAICp      9-RAHWAYi       10-RARITANi      ll-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  ap-^earing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65**  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather^ Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Hin  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  or  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage. 
Hourly  Precipitation  Data.) 


(These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  throiigh  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Gov'ernment  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  19th  at  Elizabeth  and  on  the  16th  at 

Paterson 

Lowest  Temperature:   43°  on  the  3rd  at  Charlotteburg  and  Newton 

Greatest  Total  Precipitation:   9.23  inches  at  Elizabethport 

Least  Total  Precipitation:   1.98  inches  at  Toms  River 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.22  inches  on  the  9th  at  Canoe  Brook 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  hottest  August  since  the 
record  month  in  1955  for  most  localities, 
Temperatures  averaged  4.6°  above  normal 
in  Newark,  3.2°  above  in  Trenton,  and 
2,8°  above  in  downtown  Atlantic  City. 
Philadelphia,  Pa.  was  2.5°  above  normal 
for  the  month. 

Maximum  temperature  readings  of  90°  or 
higher  were  recorded  15  times  in  Newark, 
13  in  Trenton,  and  once  in  downtown  At- 
lantic City.   The  Atlantic  City  Airport 
reported  8  days  with  temperatures  90°  or 
above. 


Temperatures  were  below  normal  from  the 
2nd  through  the  9th,  and  again  on  the 
23rd  and  24th.   The  remaining  21  days 
showed  above  normal  readings. 

Several  locations  recorded  the  greatest 
monthly  precipitation  since  the  record- 
breaking  rains  of  August  1955. 

Donald  V.  Dunlap, 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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2 

1 

2 

1 

15 

- 

6.1 

TRENTON   WB  CITY 

- 

- 

7.1 

26 

NW 

29 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

3 

2 

2 

1 

14 

63 

5.3 

a   12:00  Noon 

See   Reference   Notes   Following   Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


-3 

Day  of  month 

Station 

z 

I 

1 

3.57 

1  1  2    3 

4    5  1 

6 

7  1  8    9 

10  I  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19   20  1  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28   29  1 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

T 

.01  1.13 

T 

1.17   .08 

T 

.39 

.13 

.0] 

.63 

7 

T 

7 

.02 

ATLANTIC  CITY            R 

5.08 

.01 

.01  1.60 

.65   .06 

•  50 

.50 

,02 

1.51 

.01 

.01 

AUDUBON 

3.77 

.25 

.64 

.21   .17 

•  17 

.48 

.20 

.15 

.36 

.26 

.86 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

4.47 

.96 

.80   .07 

•  01 

.16 

.04 

2.34 

.09 

BELLEPLAIN 

5.98 

1.08 

1.40   .34 

.56 

.20 

.18 

1,80 

.42 

8ELMAR 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

7 

.25 

T 

.03 

BELVIOERE 

sl.o 

.07 

1.51 

.02 

.07  1.12 

.20 

T 

.66 

.03 

.02 

,27 

.16   7 

.50 

.77 

SERNABOSVILLE  2  E 

A. 04 

.25 

.91 

.14 

2.64 

.02 

.12 

•  02 

,07 

,01 

.26 

8LACKWELLS  MILLS 

7.13 

1.36 

.86 

.06 

3.98 

.29 

•  04 

.09 

.03 

,05 

.03 

.32 

BOON TON  2  SE 

3.42 

.70 

.99 

.30 

1.94 

.05 

.82 

7 

T 

.02 

,10 

■f 

.50 

SOUND  BROOK  1  W 

5.14 

.71 

.97 

.11 

2.60 

.08 

.53 

.14 

BRANCHVILLE 

5.?5 

1.09 

.87 

.61 

1.61 

T 

.03 

.04 

.20 

.04 

T 

.76 

BURLINGTON 

6.03 

.20 

1.95 

.02 

.47   .77 

.05 

.02 

.10 

.03 

.16 

.12 

.75 

.64 

.75 

CANISTEAR  RESERVOIR 

6. 25 

1.01 

.59 

.82 

2.65 

.16 

.08 

.12 

.15 

7 

.07 

.38 

CANOE  BROOK 

6.36 

.56 

.64 

.16 

T          4.22 

.05 

.04 

.01 

.21 

.27 

CANTON 

2.97 

.32 

.11 

.06   .02  1.23 

.31 

.02 

•  5S 

.11 

.21 

CAPE  MAY  3  W 

6.13 

1.08 

.76   .27 

.33 

.05 

.17 

2,75   ,02 

.45 

.23 

CEDAR  GROVE 

5.45 

.05 

.73 

.45 

3.55 

.04 

.24 

.20 

,10 

.09 

CHARLOTTEBURG 

6.52 

1.99 

.40 

,40 

2.22 

.06 

.80 

.11 

.05 

.05 

7 

.42 

CHATHAM 

5.42 

.63 

.85 

.06 

3.45 

.05 

T 

.22 

.14 

CLAYTON 

2.17 

T     .39 

.04 

T     .54   .12 

.04 

.14 

.13 

.41 

T 

7 

.05 

7 

.31 

CLINTON 

5.11 

.76 

.62 

.02 

.42  1.06 

.04 

.19 

.22 

■  01 

.01 

.12 

.96 

.86 

ELIZABETH 

8.61 

1.66 

.04  4.15 

.02 

.18 

•  11 

•  28 

,01 

1.45 

.01 

.70 

ELIZABETHPORT 

9.23 

1.69 

1.69  2.29 

.49 

.03 

.24 

2.42 

.02 

.36 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

5.27 

1.01 

.35 

3.76 

.13 

FLEMINGTON  1  NE 

6.33 

.46 

T     .59 

T 

.39  2.22 

.05 

.29 

.73 

.12 

.08 

.05 

7 

.03 

1.30 

FORTESCUE 

2.64 

.10 

.73 

.10         .98 

.14 

.06 

.27 

.26 

FREEHOLD 

3.65 

.04 

1.32 

1.33 

.03 

•  35 

.13 

.02 

7 

.04 

.39 

GREENWOOD  LAKE 

4.60 

.06 

.45 

.25 

T          2.60 

.13 

1 

.04 

.01 

.58 

.13 

.21 

.12 

HAMMONTON  2    NNE 

4.24 

.10 

.61 

.03 

1.18 

.02 

.87 

.06 

.31 

1.14 

HIGH  POINT  PARK 

4.90 

.05 

1.50 

.06 

1.36 

.33 

.32 

.10 

•  10 

.30 

,19 

.31 

.28 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.91 

.13 

.74 

.57   .66 

.05 

•  53 

1.26 

.03 

7 

.06 

.66 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.57 

.41 

.24   .70 

.05 

•  01 

•  12 

.01 

.25 

.46 

1.32 

IRVINGTON 

6.48 

1.30 

1.33  1.27 

.14 

.02 

.02 

.25 

1.38 

.06 

.71 

JERSEY  CITY 

9.19 

1.70 

.55  1.90 

.30 

.20 

.20 

.05 

3.95 

.20 

.54 

LAMBERTVILLE 

6.15 

.02 

.77 

1.72   .84 

•  62 

.05 

.09 

•  06 

.01 

.36 

.03 

1.59 

LAURELTON  1  E 

3.12 

1.30 

.14   .88 

•  08 

.60 

.02 

T 

7 

.10 

LAYTON  3  NW 

5.76 

1.54 

T    1.36 

1.33   .10 

•  IS 

.09 

.05 

,30 

.08   .03 

.70 

LITTLE  FALLS  1  E 

5.17 

.18 

.68 

.49 

3.39 

.05 

•  11 

T 

.16 

T 

.11 

7 

LONG  BRANCH              R 

5.54 

1.52 

.55  1.25 

.01 

1 

•  06 

7 

T 

.20 

1.85 

.01 

.09 

LONG  VALLEY 

5.18 

.05 

1.22 

.55  1.25 

•  44 

.06 

.03 

•  08 

.07 

.03 

.15 

1.25 

MACOPIN  INTAKE 

6.80 

2.16 

.52 

.34 

1.92 

.13 

1^01 

.14 

.03 

,03 

7 

.52 

MAHWAH 

5.76 

1.30 

•  44 

.37 

1.71 

.06 

•  36 

•  67 

.03 

.13 

.67 

MANVILLE 

6.13 

.65 

1.00 

1.41  1.44 

•  04 

•  02 

.02 

.55 

.20 

.80 

MAYS  LANDING 

7.76 

1.25 

1.75   .26 

.04 

1 

1.50 

2.10 

.26 

•  40 

.10 

.10 

MIDLAND  PARK 

7.42 

.01 

1.43 

.70  1,85 

.03 

1       1.13 

.02 

.51 

.22 

.03 

1.49 

MILLVILLE 

4.58 

•  16 

•02   .60 

.02   .93   .13 

.02 

1 

.92 

.12 

.10 

.64 

.02 

.90 

MILTON 

6.71 

1.39 

.73 

.15 

2.04 

.14 

.76 

.04 

.07 

,30 

.03 

.04 

.02 

•  98 

MOOR  EST OWN 

4.36 

.71 

1.20 

.02 

.25 

.10 

.55 

.15 

,06 

.35 

,13 

•  84 

MORRIS  PLAINS 

5.42 

.65 

.96 

.31 

T         2.31 

.01 

.32 

.01 

T 

.01 

,36 

.01 

' 

,01 

•  24 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

6.94 

T 

1.35 

T 

1.32  2.85 

.01 

.07 

,02 

.03 

T 

.15 

T 

.43 

,01 

•  70 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

5.92 

.17 

.92 

T 

2.47   .02 

.02 

.05 

.15 

T 

T 

1.39 

,05 

•  66 

NEW  MIL  FORD 

4.36 

.02 

.70 

.33  1.45 

.02 

.04 

.02 

.12 

.08 

,14 

U46 

NEWTON 

4.63 

.13 

1.20 

.29 

T         2.00 

.25 

.03 

•  01 

.02 

,09 

.06 

T 

,02 

•  51 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6.12 

.67 

.41 

,36 

3.02 

.14 

,74 

•  06 

.11 

,09 

.04 

.46 

OLDWICK 

4.35 

.68 

.73 

.26 

T         2.05 

,16 

7 

.02 

7 

•  07 

,02 

.36 

ORANGE 

5.66 

.14 

1.12 

•    3.30 

,15 

.14 

.17 

.6* 

PATER*;  ON 

4.64 

.02 

.65 

.47 

2.76 

.04 

,17 

T 

.05 

,10 

,10 

•  26 

PEMBERTON  3  E 

5.5S 

•  14 

1.21 

.24   .96 

,09 

.03 

1.02 

.07 

.29 

,11 

1.39 

PHILLIPSBURG 

3.91 

1.03 

.66 

,49 

.22 

,34 

1^15 

PHIULIPSBURG  BRIDGE 

_ 

.63 

.18 

.56 

.31 

- 

.48 

.40 

.05 

•  26 

PLAINFIELD 

5.66 

1.48 

.02  1.66   .85 

.19 

T 

T 

.OS 

.36 

,01 

•  65 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.47 

.33   .42 

.61 

1.46   .55 

.07 

1.11 

.05 

.01 

•  03 

,14 

•  47 

RAHWAT 

5.63 

1.14 

1.46  2.60 

T 

.17 

,02 

7 

.01 

.02   .15 

7 

•  26 

RIDGEFIELD 

3.46 

.87 

.40  1.10 

.10 

,04 

.30 

.16 

.04 

•  49 

RINGNOOD 

5.01 

.63 

.76 

.04 

T          1.64 

.21   I 

,10 

.95 

.09 

,14 

.29 

SHILOH 

4.68 

.10 

.39 

.04  1.92   .08 

.22 

] 

,47 

.50 

.05 

,09   7 

•  05 

.10 

.67 

SOMERVILLE 

4.18 

.29 

.72 

.03 

.21  1.66 

.22 

7 

''' 

T 

7 

•  62 

•  24 

SPLIT  ROCK  POND 

4.96 

.34 

.73 

.50 

1.64 

.04 

,34 

.09 

.05 

,18 

•  01 

1,04 

SUSSEX  3  N             // 

7.63 

1.77 

1.10 

.59 

1.44 

.42 

,06 

.20 

.11 

.32 

,28 

.05 

1.09 

,24 

TOMS  RIVER 

1.96 

.15 

.53 

.15 

,16 

TRENTON  we  CITY          R 

7.46 

.13 

1I49 

.91  1.08 

.14 

,05 

•  01 

.09 

•  03 

T 

7 

2,63 

.92 

,30 

TUCKERTOH 

RECORD  MISSING 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.16 

.38 

.36 

•  52 

1.61 

.07 

.19 

T 

.43 

•  02 

,10 

,4. 

WERTSVILLE 

4,23 

.23 

.71 

.13 

T     T    2.33 

.02 

•  16 

•  02 

.33 

,24 

,02 

.02 

7 

WESTFIELO 

5.62 

1.23 

•    3.23 

1 

,11 

.99 

,70 

WEST  WHARTON 

7.14 

1.67 

.65 

1.15 

2.19 

.05 

1 

•  70 

,03 

,15 

.03 

.02 

,30 

WOODCLIFF  LAKE 

6.96 

.03 

.95 

.45  2.50 

.05 

1       •" 

•  32 

,15 

.17 

2,08 

WOODS TOWN 

3.02 

.65 

.62   .30 

.22 

•  06 

•  59 

T 

,16 

.16 

■  2t 

See  Reference  Votes  Pollowlng  Station  ladez 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
AUGUST    1959 


Day  Ol  Month 


10      11      12      13      14      15     IB      17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 


ATLANTIC    CITY 


BELLEPLAIN 


BOONTON    2    SE 


BURLINGTON 


CANOE  BROOK 


CAPE  MAY  3  W 


CHARLOTTEBURG 


ELIZABETH 


ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 


FLENINGTON  1  NE 


HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  V 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PENBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIOGEFIELO 


MAX 
MIN 

87 

73 

75 
58 

80 
55 

77 
56 

76 
62 

MAX 
MIN 

86 
75 

76 
61 

77 
58 

74 
66 

76 
62 

MAX 
MIN 

91 
72 

78 
60 

83 
53 

80 
55 

71 
64 

MAX 
MIN 

90 
75 

85 

63 

82 
47 

80 
55 

78 
66 

MAX 
MIN 

90 
69 

82 
55 

80 
48 

77 
52 

70 
63 

MAX 
MIN 

88 
70 

89 

57 

77 
49 

82 
50 

80 

57 

MAX 
MIN 

91 
72 

80 
65 

82 
57 

82 
58 

73 
64 

MAX 
MIN 

88 
68 

88 
59 

77 
49 

84 
53 

80 
64 

MAX 
MIN 

87 
71 

83 
57 

79 
55 

78 
62 

80 
67 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
55 

75 
43 

79 
46 

78 
51 

MAX 
MIN 

89 
72 

87 
53 

80 
55 

80 
57 

74 
65 

MAX 
MIN 

91 

70 

84 
62 

83 
53 

82 

55 

73 
64 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 
60 

84 
50 

85 
53 

80 
65 

MAX 
MIN 

91 
71 

80 
59 

81 
48 

60 
51 

71 
63 

MAX 
MIN 

88 

70 

86 
61 

80 
58 

81 
56 

70 
63 

MAX 
MIN 

85 

70 

88 

70 

77 
60 

82 
52 

82 
53 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
49 

83 
49 

77 
52 

78 
56 

MAX 

MIN 

89 

59 

76 
61 

81 
51 

80 
53 

69 
63 

MAX 
MIN 

90 
72 

78 
60 

83 
45 

80 
51 

72 
64 

MAX 
MIN 

89 
71 

81 
63 

78 
5* 

74 
60 

67 
60 

MAX 
MIN 

91 

71 

89 
58 

83 
50 

80 
53 

72 
65 

MAX 
MIN 

69 
70 

78 
54 

79 
50 

78 
51 

70 
60 

MAX 

MIN 

93 
63 

88 
50 

80 
46 

76 
48 

70 
60 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
60 

80 
50 

84 
52 

80 
63 

MAX 
MIN 

90 
74 

75 
57 

75 
55 

76 
55 

59 
53 

MAX 
MIN 

87 
68 

78 
54 

79 
44 

78 
48 

70 
52 

MAX 
MIN 

88 

74 

91 
65 

79 
53 

82 
58 

79 
55 

MAX 
MIN 

90 
72 

76 
61 

80 
51 

SO 
55 

70 
62 

MAX 
MIN 

88 

67 

91 
58 

80 
47 

83 
49 

79 
57 

MAX 
MIN 

93 
72 

80 
64 

82 
59 

79 
60 

71 
51 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
61 

80 
57 

BO 
54 

72 
62 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 
54 

77 
43 

81 
47 

80 
55 

MAX 

MIN 

89 
68 

93 
58 

79 
53 

61 
54 

82 
50 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
60 

82 
48 

79 

53 

72 
64 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
55 

80 
49 

84 
56 

75 
56 

MAX 
MIN 

91 
69 

80 
<>2 

83 
51 

82 
54 

67 
64 

MAX 
MIN 

92 
71 

79 
60 

83 
52 

84 
57 

66 
60 

72 
56 

81 
68 

72 
68 

79 
70 

72 
65 

80 
69 

75 
62 

80 
69 

76 
61 

72 
55 

82 
59 

74 
63 

78 
64 

78 
68 

71   63   75 
60   62   53 


69   60   72 


77 
69 

82 
69 

76 
65 

73 
56 

80 
60 

77 
64 

72 
56 

75 
65 

75 
60 

75 

70 

81 
50 

74 
51 

72 
58 

73 
50 

72 
52 

75 
56 

70 
60 

82 
58 

71 
63 

73 
54 

79 
61 

75 
67 

70 
60 

78 
67 

81 
58 

70 
55 

85 
63 

75 
65 

72 
53 

73 
67 

71 
55 

73 
55 

82 
54 

74 
67 

70 
55 

78 
68 

80 
59 

73 
65 

75 
65 

76 
57 

78 
51 

72 
55 

81 
59 

74 
59 

82 
52 

76 
63 

75 
60 

82 
62 

76 

61 

74 
64 

73 
63 

74 
65 

77 
65 

78 
66 

83 
57 

88 
65 

90 
59 

88 
72 

84 
70 

88 
70 

87 
73 

64 
74 

86 
55 

90 
63 

92 
68 

95 
71 

64 
51 

87 
63 

65 
68 

92 
72 

84 
61 

86 

59 

67 
63 

89 
67 

82 
54 

83 
59 

86 
63 

87 
68 

88 
55 

91 
64 

95 
59 

93 

72 

81 
62 

64 
59 

88 
66 

89 
70 

68   69   58 


79 
50 

63 
54 

85 
56 

88 
62 

63 
65 

87 
54 

89 
67 

91 
71 

85 
62 

90 
62 

91 
66 

68 
70 

83 
59 

82 
60 

87 
64 

91 
65 

85 
51 

90 
58 

90 
53 

91 
59 

85 
62 

89 
53 

91 
55 

88 
71 

82 
55 

84 
64 

90 
66 

92 
68 

78 
58 

82 
56 

85 
64 

90 
63 

85 
53 

89 
51 

90 
56 

90 
69 

85 
52 

90 
58 

91 
64 

92 
69 

85 
56 

87 
58 

90 
68 

82 
74 

86 
50 

88 
60 

91 
53 

92 
69 

87 
63 

88 
53 

93 
65 

86 
70 

83 
58 

85 
58 

90 
60 

90 
55 

85 
61 

89 
60 

90 
64 

92 
67 

86 
65 

88 
65 

90 
57 

65 

70 

84 
59 

87 
66 

89 
68 

90 
58 

84 
57 

85 
66 

90 
58 

90 
71 

86 
66 

88 
53 

91 
69 

92 

71 

62 
54 

87 
50 

87 
54 

88 
59 

88 
67 

92 

67 

93 
70 

87 
74 

85 
53 

87 
52 

90 
65 

90 

70 

81 

58 

85 
54 

67 
63 

90 
63 

85 
54 

89 
52 

92 
68 

93 
69 

85 
52 

88 
59 

91 
56 

92 
67 

84 
58 

87 
57 

90 
65 

94 
55 

86 
52 

90 
61 

91 
55 

88 
69 

87 
54 

90 
63 

92 
70 

91 
71 

92 

92 

73 

73 

82 

82 

73 

74 

94 

94 

73 

74 

88 

90 

75 

76 

91 

90 

65 

68 

91 

90 

57 

70 

95 

95 

72 

74 

95 

93 

68 

71 

90 

90 

62 

66 

92 

91 

71 

73 

93 

95 

70 

74 

94 

93 

68 

70 

94 

93 

65 

59 

93   93   90 
72   72   70 


93   94   94 

57   70   72 


92 

90 

66 

67 

92 

93 

70 

73 

94 

93 

70 

72 

91   91   86 
72   75   71 


94   93 
69   72 


90   92   87 
62   56   68 


95   95 
69   71 


94   96   87 

70   75   70 


93   92 
73   74 


92 

90 

66 

68 

95 

95 

73 

75 

92 

90 

70 

72 

93   93   92 
53   67   70 


97 

95 

72 

72 

93 

93 

70 

69 

93 

93 

68 

67 

93 

95 

70 

73 

74   73   72 


89 
54 

91 

57 

92 

76 

75 
70 

84 
58 

83 
72 

93 
74 

76 
71 

93 
55 

96 
68 

94 
75 

78 
55 

88 
62 

92 
55 

89 

72 

78 
69 

88 
52 

90 
66 

87 
72 

83 
52 

89 
61 

89 
54 

90 
57 

87 
62 

94 
55 

95 
59 

94 
77 

82 
55 

88 

52 

92 

67 

92 

72 

87 
58 

86 
64 

87 
70 

94 

75 

88 

70 

86 
57 

88 
64 

90 
59 

64 
50 

89 
54 

91 
67 

92 
72 

84 
68 

94 

60 

96 
68 

90 
75 

85 
65 

89 
61 

92 
55 

94 
68 

93 
67 

92 
59 

94 
54 

89 

73 

80 
63 

91 
64 

93 
55 

90 
76 

78 
64 

88 

67 

90 
70 

90 
62 

93 
54 

85 
61 

90 
63 

89 
65 

85 

53 

91 
62 

93 
65 

91 

74 

76 
63 

93 

57 

94 

64 

93 
75 

77 
66 

91 
57 

91 
69 

87 
74 

72 
66 

90 
63 

92 
65 

91 

74 

84 
55 

94 
62 

95 

67 

95 

73 

74 
55 

90 
50 

90 
58 

90 
67 

88 
55 

91 

63 

93 
57 

94 
73 

90 
63 

94 
65 

94 
68 

90 
70 

72 
56 

90 
56 

91 
60 

87 
69 

82 
61 

90 
55 

90 
57 

94 
73 

95 
59 

91 
64 

92 

69 

93 
76 

75 
55 

89 
61 

91 
56 

91 
72 

86 
52 

95 
59 

96 

70 

90 
76 

76 
65 

90 
53 

91 
65 

90 
75 

85 
54 

88 

67 

91 
63 

94 
69 

88 
51 

91 
64 

96 
59 

94 
73 

88 
61 

91 

59 

93 
56 

95 
78 

81 
66 

91 
61 

93 
60 

93 
69 

85 

58 

93 
53 

93 

57 

90 
75 

75 
66 

96 
55 

93 

70 

87 
71 

71 
63 

90 

89 

91 

88 

82 

82 

84. 

1 

70 

70 

72 

73 

74 

76 

58. 

0 

84 

86 

89 

83 

81 

61 

81. 

72 

74 

76 

78 

76 

78 

70. 

96 

90 

95 

91 

88 

83 

86. 

67 

73 

72 

71 

70 

72 

67. 

90 

92 

89 

85 

83 

85 

84 

58 

70 

73 

74 

72 

72 

67 

89 

84 

89 

87 

63 

80 

83 

50 

57 

57 

70 

65 

70 

63 

88 

90 

89 

94 

69 

84 

83.6 

66 

60 

64 

64 

53 

70 

52 

2 

94 

92 

95 

91 

86 

85 

87 

5 

66 

70 

58 

72 

66 

72 

67 

4 

88 

91 

90 

94 

88 

87 

84 

5 

56 

63 

67 

72 

55 

67 

63 

8 

89 

88 

66 

85 

60 

82 

62 

9 

70 

71 

76 

74 

72 

73 

68 

4 

86 

89 

89 

91 

89 

81 

82 

1 

51 

53 

65 

68 

53 

56 

69 

2 

91 

89 

91 

87 

84 

82 

66 

.6 

70 

72 

73 

73 

70 

72 

67 

.7 

93 

95 

95 

90 

85 

83 

86 

.7 

61 

70 

70 

70 

68 

70 

66 

.7 

89 

90 

93 

90 

92 

89 

66 

.9 

65 

54 

54 

58 

70 

68 

53 

■  6 

94 

90 

96 

89 

87 

76 

86 

.6 

59 

69 

66 

56 

55 

70 

53 

•  4 

92 

90 

93 

89 

84 

83 

85 

.3 

56 

69 

70 

72 

70 

71 

55 

•  1 

82 

93 

90 

93 

91 

89 

86 

.6 

65 

67 

69 

70 

71 

58 

55 

•  6 

85 

89 

88 

89 

89 

78 

82 

•  1 

59 

63 

53 

66 

54 

66 

59 

.4 

91 

89 

92 

89 

85 

82 

84 

.6 

62 

59 

70 

73 

59 

72 

65 

.2 

95 

91 

96 

90 

82 

80 

86 

.8 

64 

58 

68 

69 

69 

71 

54 

.5 

84 

90 

90 

86 

80 

78 

82 

.5 

64 

72 

73 

73 

71 

71 

67 

.0 

93 

90 

93 

90 

87 

76 

86 

.3 

63 

71 

69 

70 

58 

72 

65 

.0 

88 

91 

92 

89 

84 

84 

85 

.3 

53 

69 

70 

71 

70 

75 

55 

•  4 

90 

90 

88 

90 

83 

83 

85 

•  0 

65 

58 

65 

63 

65 

55 

69 

.7 

93 

93 

93 

95 

92 

88 

85 

.7 

58 

57 

68 

73 

58 

70 

64 

•  4 

85 

91 

90 

89 

82 

81 

83 

•  6 

65 

70 

70 

56 

70 

74 

55 

.6 

90 

89 

92 

88 

83 

77 

83 

.7 

63 

66 

66 

66 

64 

69 

61 

■  1 

83 

93 

89 

93 

89 

84 

86 

3 

70 

71 

74 

74 

72 

74 

68 

■  2 

93 

89 

93 

87 

83 

82 

64 

9 

56 

72 

72 

70 

70 

74 

66 

8 

87 

90 

69 

94 

88 

83 

83 

.8 

65 

67 

66 

70 

55 

68 

62 

8 

96 

93 

93 

90 

85 

83 

85 

5 

66 

74 

76 

74 

72 

72 

68 

7 

90 

90 

92 

89 

85 

83 

85 

3 

63 

59 

59 

57 

57 

69 

55 

0 

90 

92 

89 

91 

91 

63 

84 

3 

52 

64 

64 

68 

53 

56 

60 

1 

93 

93 

93 

95 

95 

89 

86 

9 

59 

68 

70 

74 

68 

70 

54 

7 

94 

92 

94 

90 

83 

84 

86 

4 

63 

59 

57 

67 

68 

68 

64 

3 

92 

93 

94 

92 

85 

84 

85.5 

50 

50 

52 

59 

54 

70 

51 

3 

93 

91 

95 

90 

86 

82 

85 

5 

60 

70 

58 

73 

58 

74 

65 

5 

92 

92 

95 

90 

88 

63 

86 

0 

59 

61 

71 

73 

72 

75 

56 

2 

Se9  Raference  Notes  Followiag  SlatloD  Iitdax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Montli 

S, 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

" 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

SHILOH 

MAX 

S8 

SB 

80 

76 

78 

73 

79 

75 

81 

82 

84 

88 

S9 

97 

90 

91   90 

87 

89 

89 

93 

94 

86 

78 

B3 

92 

90 

91 

89 

a? 

81 

85<4 

MIN 

71 

63 

54 

58 

66 

60 

62 

64 

70 

64 

66 

65 

68 

70 

68 

73   74 

72 

70 

64 

68 

75 

68 

67 

69 

77 

70 

72 

72 

69 

71 

67.7 

SOMERVILLE 

MAX 

90 

88 

81 

80 

71 

72 

81 

75 

74 

81 

85 

88 

90 

90 

93 

93   93 

87 

90 

91 

93 

91 

87 

77 

90 

92 

89 

94 

90 

85 

79 

85.6 

MIN 

70 

61 

49 

52 

64 

60 

59 

60 

67 

61 

61 

60 

64 

68 

67 

69   73 

70 

66 

61 

66 

72 

65 

65 

69 

59 

70 

68 

72 

68 

73 

64.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 

86 

88 

79 

81 

80 

65 

69 

83 

78 

75 

81 

84 

86 

9(1 

89 

91   91 

90 

88 

87 

90 

92 

85 

69 

70 

87 

89 

90 

91 

91 

8? 

83.8 

MIN 

66 

52 

46 

48 

55 

57 

56 

57 

62 

57 

57 

56 

57 

63 

63 

67   67 

68 

57 

58 

60 

65 

59 

■iii 

60 

54 

55 

64 

65 

63 

63 

59.2 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

90 

76 

80 

79 

68 

70 

78 

71 

75 

87 

85 

89 

92 

92 

93 

93   93 

88 

89 

91 

94 

90 

75 

73 

90 

93 

89 

94 

90 

86 

80 

84.8 

MIN 

71 

63 

!>« 

58 

61 

60 

60 

64 

67 

65 

67 

66 

70 

73 

73 

73   73 

72 

71 

69 

70 

75 

64 

65 

70 

69 

74 

74 

69 

69 

72 

67.9 

TOCKERTOd 

MAX 

MIN 

KOODSTOWI* 

MAX 

91 

91 

82 

80 

77 

72 

81 

80 

82 

84 

86 

89 

91 

95 

92 

93   93 

92 

91 

90 

94 

95 

79 

79 

89 

93 

90 

93 

90 

85 

83 

87.2 

MIN 

72 

64 

51 

57 

65 

62 

64 

65 

69 

63 

64 

61 

67 

70 

68 

71   74 

72 

67 

63 

67 

74 

67 

66 

66 

65 

71 

72 

73 

69 

74 

66.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Staboo 

_ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.42 

.17 

.23 

.17 

.08 

.11 

_ 

.01 

.18 

.23 

.28 

.28 

.23 

.36 

.31 

.25 

.12 

.30 

.23 

.22 

.30 

, 

. 

.15 

.26 

.15 

.22 

.16 

.08 

.10 

B5.93 

KIND 

62 

70 

58 

»0 

145 

21 

45 

68 

43 

47 

39 

32 

49 

24 

59 

93 

97 

55 

44 

36 

42 

43 

66 

70 

36 

35 

22 

26 

56 

67 

75 

1705 

UAX 

92 

85 

89 

74 

76 

71 

81 

81 

85 

87 

89 

95 

96 

94 

95 

96 

97 

90 

95 

96 

97 

96 

83 

80 

91 

_ 

91 

97 

91 

84 

84 

88.6 

HIN 

75 

64 

56 

61 

68 

62 

66 

72 

71 

70 

71 

66 

71 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

69 

69 

77 

69 

68 

72 

- 

73 

76 

75 

74 

74 

70.4 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.13 

.23 

.33 

.08 

* 

. 

.08 

.49 

_ 

_ 

.19 

.18 

.08 

.21 

.21 

.21 

.26 

.20 

.12 

.21 

.22 

.17 

.11 

* 

* 

.37 

.10 

.16 

.44 

.16 

.06 

B5.34 

WIND 

11 

5 

110 

11 

16 

51 

8 

41 

25 

6 

11 

32 

10 

15 

7 

16 

42 

4 

12 

13 

10 

16 

30 

36 

11 

9 

23 

5 

4 

10 

25 

625 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

: 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEll  BRtmSWICK  EXP  STATION 

UEASDRED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

86 

79 

82 

80 

69 

73 

80 

_ 

71 

83 

83 

83 

_ 

86 

89 

87 

89 

85 

84 

88 

87 

83 

75 

72 

86 

87 

83 

88 

88 

81 

78 

82.2 

HIN 

73 

67 

64 

65 

65 

65 

66 

- 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

71 

74 

75 

74 

71 

70 

71 

75 

68 

62 

70 

68 

72 

72 

72 

72 

73 

69.7 

2  INCHES 

MAX 

84 

78 

80 

79 

69 

72 

78 

_ 

71 

81 

82 

83 

82 

83 

85 

84 

86 

82 

83 

85 

84 

82 

76 

72 

82 

83 

82 

85 

84 

79 

77 

80.4 

HIN 

73 

68 

66 

66 

66 

66 

67 

- 

69 

68 

69 

69 

71 

72 

72 

74 

75 

75 

72 

71 

74 

75 

69 

68 

70 

68 

72 

72 

73 

72 

73 

70.4 

4  INCHES 

UAX 

82 

77 

78 

7B 

69 

72 

75 

_ 

71 

78 

79 

81 

80 

81 

82 

82 

83 

80 

81 

82 

81 

81 

76 

71 

79 

81 

80 

82 

81 

78 

76 

78.4 

HIN 

73 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

- 

69 

68 

69 

70 

71 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

72 

76 

75 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

70.9 

8  INCHES 

HAX 

78 

76 

74 

78 

71 

70 

71 

_ 

70 

73 

74 

73 

75 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

76 

77 

75 

73 

74 

75 

76 

77 

75 

75 

74 

74.8 

HIN 

74 

73 

71 

69 

68 

68 

68 

- 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

72 

74 

75 

73 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

71.8 

12  INCHES 

HAX 

75 

75 

73 

72 

71 

69 

70 

_ 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

73.0 

HIN 

73 

73 

71 

70 

69 

68 

68 

- 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

71.0 

16  INCHES 

UAX 

74 

73 

73 

72 

71 

69 

69 

_ 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

72.3 

MIN 

73 

73 

71 

70 

69 

68 

68 

- 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

71.3 

32  INCHES 

UAX 
HIN 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

^ 

- 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1959 


u9ca*ai-wD-i 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


I 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVAnON 

i 

i 

i 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STAnON 

a 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

1 

3 

i 

1 

1 

1^ 

a 

"^ 

1 

gB 

ALLEPIDALE 

DIOO 

BERGEN 

♦1  02 

T*  08 

2T0 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  M  kW 

osn 

ATLANTIC 

39  27 

74  19 

98 

HID 

MIO 

7P 

C  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITT 

091S 

ATLANTIC 

39  39 

74  26 

10 

HID 

HID 

STATE  MARINA 

AUOUBOft 

03*6 

CAMDEN 

39  9* 

79  0* 

90 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  HIVE*  ST  FOREST 

052i 

BURLINGTON 

39  97 

T4  26 

20 

6P 

" 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

KLLE*n.AIN 

0*90 

CAPE  MAY 

39  16 

74  92 

49 

9P 

9P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

eCLMAN 

0721 

MONMOUTH 

40  10 

74  02 

I* 

BELMAR  WATER  WORKS 

HLVIDCKE 

0729 

WARREN 

40  90 

79  09 

279 

9P 

9P 

CLEMENT  MAUPT 

KWURDSVILLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  39 

3T 

7A 

HENHY  M.  MILLER 

BOCMTCM  2  SE 

0907 

MORRIS 

40  9* 

7*  2* 

2B0 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORRS 

BOUND  BIKMK  t  « 

0927 

SOMERSET 

10 

40  39 

74  39 

20 

AMERICAN  CYANAMIO  CO, 

B«ANCMVILLE 

SUSSEX 

41  09 

7*  49 

970 

7A 

ALBERT  H.  OAVENPOAT 

BirttLlNeTOn 

1211 

BURLINGTON 

40  0* 

74  93 

13 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  *  C.  CO, 

CANISTEA*  RESEKVOIR 

1«7 

SUSSEX 

41  07 

7*  30 

1040 

SA 

NEWARK  KATER  DEPARTMENT 

CANOC  BKOOK 

1J35 

ESSEX 

40  49 

74  21 

IBO 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

19*3 

SALEM 

39  28 

79  29 

20 

GERTRUDE  S*  WILLIS 

CAPE  HAT  S  H 

1391 

CAPE  MAY 

38  96 

7*  97 

17 

9P 

5P 

c 

N.WEST  MA6NESITE  CO. 

CCOAR  fiDOVE 

1*72 

ESSEX 

74  13 

400 

J.  A.  PLUNKETT 

CENT E« TON 

1512 

39  31 

79  10 

BO 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTE BURG 

19S2 

PASSAIC 

41  03 

74  26 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

—  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   99°  on  the  9th  at  Phillipsburg 
Lowest  Temperature:   29°  on  the  19th  at  Newton 

Greatest  Total  Precipitation:   4.63  inches  at  Moorestown 

Least  Total  Precipitation:   0.25  inch  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.31  inches  on  the  1st  at  West  Whar- 
ton 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Extremely  hot  weather  during  August 
moderated  only  slightly  in  September 
and  average  temperatures  were  of 
record  or  near  record  proportions, 
Newark  set  a  new  record  with  average 
temperature  4.7°  above  normal,  the 
hottest  September  since  observations 
began  in  1931.   Trenton  averaged  3.6° 
above  normal,  the  hottest  since  1931, 
while  Atlantic  City  had  the  warmest 
September  since  1933.   New  Brunswick 
reported  the  warmest  September  since 
1945.   Newark  reported  90°  or  higher 


on  six  days  and  Trenton  on  three  days. 

There  was  a  sharp  contrast  in  rainfall 
between  August  and  September,  with  most 
areas  considerably  below  normal  for 
September.   Newark  and  New  Brunswick 
reported  no  measurable  rain  from  Sep- 
tember 4th  through  27th. 

Donald  V.  Dunlap, 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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9 

10 

34 
32 

IB 
19 

59 

119 

4 
2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

1.26 
2.18 

-  2.18 

-  1.48 

.73 
.53 

.0 
.0 

0 
0 

2 

5 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

68.2 

3.2 

2.35 

-    1.67 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CLAYTON 

79.1 
83.3 
79.4 
83.0 
80.5 

60.3 
59.8 
58.6 
60.0 
59.6 

69.7 
71.6 
59.0 
71.5 
70.1 

2.3 
2.7 

89 
95 
89 
90 
91 

9 

9 
24 
24+ 

9 

39 
38 
34 
40 
39 

18 
18 
18 
18 
18 

48 
37 
55 
34 
63 

0 
8 
0 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
2.44 

.53 
1.96 

.74 

-1.89 

-  3.51 

-  1.77 

.92 

1.58 

.24 

1.05 
.42 

1 
2 
29 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
3 
3 

1 
1 
0 
2 
0 

0 
1 
0 

1 
0 

FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    H 
t  LAUR ELTON    1    E 

AM 

81.2 
SI. 9 
80.8 
82.0 
80.7 

58.2 
56.8 
57.5 
55.5 

56.9 

59.7 
69.4 
59.2 
58.8 
68.8 

3.3 
1.8 
3.1 
1.8 
3.0 

92 
94 
93 
95 
92 

9 

10 

9 

9 

24 

38 
35 
35 
30 
35 

19+ 

19 

18 

18 

18 

56 
67 
69 
68 
60 

2 
5 

2 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1.32 
1.35 
1.47 
2.08 

-  2.67 

-  2.17 

-  2.76 

-  1.98 
-1.66 

.57 
.47 
.70 
.92 

.95 

4 

1 
1 
2 
1 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 
3 
4 
4 

1 
0 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

MILLVILLE 

MOOHESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

AM 

81.2 
81.0 
81.1 
82.6 
81.1 

59.9 
59.2 

57.0 
55.5 
50.0 

70.6 
70.1 
59.1 
59.5 
70.5 

3.8 
2.5 
2.1 
2.5 

91 
94 
91 
93 
90 

10+ 
9 
9 
9 
9 

40 
37 
37 
34 
40 

18 
18 
IB 
18 
18 

46 
48 
50 
54 
40 

2 
1 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
4.63 

.78 
2.32 

.93 

.95 

-  3.41 

-  1.37 

-  2.98 

.73 
1.78 

.42 
1.14 

.49 

28 

4 
1 
1 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

4 
3 

1 
3 
0 
2 
0 

0 
3 
0 

1 
0 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

R 

80.2 
82.* 

51.0 
58.9 

70.6 
70.7 

3.5 

93 
94 

9 
9 

43 
37 

18 
18 

48 
43 

3 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.28 
2.97 

-    2.47 

.82 
2.15 

2 
2 

.0 
.0 

° 

0 

3 
3 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

70.0 

3.1 

1.59 

-    2.09 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 

R 
R 

76.4 
80. IM 
79.1 

65.2 
54. 7M 
60.5 

70.8 
72.  4M 
69.8 

2.5 

3.7 

88 
87 
91 

9 

4 

24 

46 

45 
40 

19+ 

19 

18 

39 
25 
48 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.39 

.25 

1.35 

-  3.12 

-  2.55 

.25 

.11 
1.08 

28 

1 
1 

.0 
.0 

0 
0 

2 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

71.0 

3.3 

.56 

-    3.08 

.0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.^--' 

Relab 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

III 

iU 

c 

s 
»  is 

III 

Stotum 

o 

•SB? 

1 

s. 

s 

> 

< 

£  e 

5     S 

II 

O  H 
o  m 

•■  w 

a 
■  •  w 

Q, 

OH 
OK> 

i 

P 

3 

§ 
i 

a> 
T 

1 

I 

ATLANTIC    CITY  WB   AIRPORT 

S 

11 

10.0 

- 

- 

- 

88 

87 

54 

78 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

5,0 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

9.4 

24 

NE 

Ifi 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

5 

77 

- 

LONG  BRANCH 

SE 

13 

11.5 

28 

N 

12 

- 

84 

600 

67 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

7 

78 

4.2 

NEWARK   WB   AIRPORT 

SW 

13 

8,3 

2  3++ 

NNW 

11 

77 

80 

49 

63 

4 

3 

1 

0 

0 

1 

9 

4.7 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

7,3 

25 

N 

11 

- 

- 

- 

- 

' 

3 

2 

1 

0 

0 

' 

83 

4.5 

a  12:00   Noon 

See  Reieiertce   Notes   Following  Slahon   Irde 
-   89    - 


DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

Station 

r 

S 

1  I  2  1  3 

4  {  5  1  6 

7  I  8  1  9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

'M 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.1.8 

.92   T     .11 

T 

.01 

T     T 

.43 

.01 

ATLANTIC  CITY           R 

.39 

.02        .10 

.01 

.01 

.25 

A u Due OH 

2.44 

.35  1.68   .41 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

i.ei 

•     .61   .64 

.01 

.02 

.53 

BELLEPLAIN 

.53 

.21 

.03 

,05 

.24 

BELMAR 

1.29 

.11   .50   .21 

.30 

.03 

T 

.14 

BELVIDERE 

3.81 

1.64  1.22   .39 

.02 

.40 

.07 

.04 

.03 

BERNARDSVILLE  2  E 

1.82 

.71   .78   .15 

T 

.01 

.01 

•  06 

.10 

SLACKWELLS  MILLS 

2.48 

.52  1.59   .27 

.05 

T 

•  05 

900NT0N  2  SE 

2.21 

1.76   .29   .10 

T 

.03 

.03 

BOUND  BROOK  1  M 

1.45 

.68   .53   .23 

T 

T 

.01 

BRANCHVILLE 

2.44 

.69   .15   .71 

.65 

.08 

.12 

.04 

BURLINGTON 

1.96 

1.05   .65   .02 

.04 

.20 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.68 

1.19   .04  1.05 

.09 

.05 

.26 

T 

CANOE  BROOK 

3.41 

1.53  1.46   .31 

.04 

.07 

CANTON 

1.30 

.11   .10  1.03 

.06 

CAPE  MAY  3  W 

.25 

.11 

.03 

.03 

.08 

CEOAR  GROVE 

2.75 

1.90   .80   .03 

.02 

CHARLOTTEBURG 

1.54 

1.12   .12   .13 

.05 

.02 

.02 

.08 

CHATHAM 

3.22 

1.50  1.40   .31 

T 

T 

.01 

T 

CLAYTON 

,7* 

.21   .42   .11 

CLINTON 

1.03 

.20   .58   .12 

.06 

.07 

ELIZABETH 

2.49 

2.20   .17   .01 

T 

.01 

.01 

.09 

ELIZABETHPORT 

1.62 

1.41   .07 

T 

T 

.14 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.69 

1.67   .95   .04 

.03 

FLEMINGTON  1  NE 

2.27 

.66   .24   .06 

1.17 

T     .07 

T     .03 

T 

.04 

T 

FORTESCUE 

2.99 

1.16   .35   .52 

.96 

FREEHOLD 

1.20 

.35   .20   .03 

.57 

.02 

.03 

GREENWOOD  LAKE 

1.96 

1.14   .05   .34 

.10 

.20 

T 

.13 

T 

HAMHONTON  2  NNE 

1.32 

.47   .44   .19 

.05 

.17 

HIGH  POINT  PARK 

2.87 

•     .98   .42 

.04   .68 

.15 

.06 

.01 

.24 

.29 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.35 

.70   .19   .04 

.31 

T     .05 

.06 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.47 

.30   .92   .11 

.02 

T 

.12 

IRVINGTON 

2.74 

2.56   .10 

■  07 

.01 

JERSEY  CITY 

1.78 

.75   .50   .48 

1 

T 

.03 

.02 

LAM8ERTVILLE 

1.26 

.75   .45   .04 

T 

T 

.02   T 

LAURELTON  1  E 

2.08 

.95   .25   .75 

T 

.02 

T 

.11 

T 

LAYTON  3  NW 

3.43 

.15   .71   .27 

T 

.64   .64 

.25 

.10 

.13 

.27 

.27 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.40 

1.85  1.27   .16 

.10 

.01 

.01 

LONG  BRANCH              R 

1.35 

1.08   .06   .04 

T 

.02 

.15 

LONG  VALLEY 

1.64 

.75   .45   .15 

.05 

.12 

.02 

MACOPIN  INTAKE 

2.06 

1.18   .53   .19 

.07 

T 

.09 

MAHWAH 

1.90 

1.09   .17   .12 

.03 

.03   .32 

.03 

.11 

MANVILLE 

.95 

.45   .27   .03 

.20 

, 

MAYS  LANDING 

1.04 

.20   .25 

.03 

.05 

.51 

MIDLAND  PARK 

1.22 

.79   .01   .09 

.30 

.03 

MILLVILLE 

1.65 

.15   .38   .36 

.03 

.73 

MILTON 

3.40 

2.10   .25   .34 

.10 

.19        .03 

.29 

.10 

MOORE ST OWN 

4.63 

1.46   .17  1.13 

1.78 

.01 

.08 

MORRIS  PLAINS 

1.85 

.91   .61   .21 

T 

T 

T 

.02 

T 

.10 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.45 

2.22   .06   .01 

T 

T 

T 

.0* 

.12 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

.78 

.42   .16   .08 

7 

T 

.12 

NEW  MiLfORO 

1.08 

.84        .12 

.06 

.06 

NEWTON 

3.33 

1.12   .18  1.39 

.52 

.02 

.02 

.06 

.02 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

2.88 

1.81   .14   .28 

.19 

.09 

.06 

•  30 

OLDWICK 

4.02 

1.12  1.60   .44 

.79 

T 

T 

.07 

T 

ORANGE 

2.76 

1.12  1.34   .28 

.04 

PATERSON 

3.82 

1.94  1.42   .03 

.04 

.36 

T 

T 

.03 

PEMBERTON  3  E 

2.32 

1.14   .45 

.51 

.01 

.03 

.18 

PHILLIPSBURG 

3.12 

.41   .45  1.75 

.51 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.46 

1.20   .10  1.34 

.02 

.80 

PLAINFIELD 

1.03 

.86   .14   T 

T 

T 

.03 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.77 

.36   .89   .01 

.51 

T 

RAHWAY 

.35 

.25   .04   .02 

.03 

T 

T 

T 

.01 

T 

RIDGEFIELD 

1.72 

1.21   .06   .22 

.06 

.02 

T 

T 

•  15 

RINGWOOD 

2.61 

1.90   T     ,34 

T 

.07 

.17 

.13 

SHILOH 

.93 

.24   .18   .49 

.02 

SOMERVILLE 

1.26 

.73   .44   .09 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

2.87 

1.31  1.01   .31 

.05 

.05 

.02 

.12 

SUSSEX  3  N            // 

2.18 

.63   .05   .37 

.45 

.37 

.02 

.06 

.16 

.07 

TOMS  RIVER 

2.09 

.32   .08  1.69 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.28 

.25   .82   T 

.15 

.01 

.02 

.03 

TUCKERTON 

RECORD  MISSINC 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.90 

2.00   .42   .05 

.10 

.24 

.03 

.06 

WERTSVILLE 

2.74 

1.16   .96   .13 

T     T 

.36   T 

.09 

.01 

.03 

WESTFIELO 

2.42 

2.34   .08 

T 

T 

WEST  WHARTON 

4.45 

3.31   .52   .43 

.07 

T 

.12 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.09 

.42        .41 

.15 

.03 

.08 

WOODS TOWN 

2.97 

.35  2.15   .47 

1                1 

1 

See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JER5CY 
SEPTEMcES  1959 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

HIN 

85 
75 

85 
76 

88 

75 

87 
69 

85 
66 

83 
62 

84 
63 

84 
64 

89 
66 

84 
69 

77 
60 

74 

51 

76 
62 

75 
55 

77 
59 

66 
52 

63 
45 

65 
39 

67 

40 

73 
48 

76 
53 

85 
61 

88 
62 

87 
52 

76 
50 

76 

57 

79 

50 

80 
69 

81 

71 

81 
59 

79.1 
50.3 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

Bl 
78 

82 
77 

85 
77 

83 
74 

83 
71 

81 
71 

82 
76 

80 
69 

88 
71 

83 
72 

77 
62 

72 
56 

74 
56 

73 
60 

75 
65 

69 

52 

62 

47 

56 
46 

64 
46 

58 
52 

72 
67 

77 
54 

80 
68 

78 
59 

74 
66 

74 
68 

75 
59 

78 
70 

78 
73 

78 
73 

76.4 
65.2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 
73 

90 
73 

90 
70 

91 
64 

69 
63 

90 
61 

89 
65 

96 

68 

88 
72 

77 
62 

76 
53 

79 
51 

77 
55 

83 
55 

55 

53 

56 

46 

67 
38 

71 
42 

76 
48 

82 

50 

89 
58 

92 
60 

90 
62 

81 
59 

82 

65 

83 
60 

87 
56 

89 
71 

65 
67 

83.3 
59.8 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

84 
71 

88 
75 

84 
77 

87 

71 

80 
65 

83 
63 

80 
60 

82 
60 

88 
63 

85 
71 

80 
64 

73 
51 

78 
46 

77 
50 

80 
53 

77 
55 

54 

41 

66 
34 

58 

40 

73 
42 

78 
45 

86 
60 

85 
61 

89 
64 

77 
59 

76 
55 

79 
59 

79 
68 

79 
69 

78 
57 

79.4 
58.5 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

84 
70 

82 
70 

85 
70 

85 
65 

88 
55 

87 

59 

84 
56 

87 
65 

94 
58 

85 
71 

75 
60 

75 
45 

76 
45 

73 
45 

77 
49 

71 
45 

64 
35 

54 
36 

59 
36 

72 
42 

85 
41 

63 
54 

86 
55 

86 
59 

79 
60 

77 
51 

80 
60 

82 

65 

81 
59 

84 
67 

80.0 

55.7 

BOONTON  2    SE 

MAX 
MIN 

79 
59 

86 

70 

84 
72 

90 
65 

87 
55 

92 
57 

88 
54 

84 
55 

88 
55 

93 
69 

83 
62 

76 
46 

76 
47 

77 
48 

72 
47 

77 
47 

54 

40 

61 

37 

62 
35 

68 

38 

72 
43 

79 
53 

84 
67 

87 
59 

85 
59 

79 
49 

77 
51 

81 
56 

83 
66 

84 
57 

79.9 
54.4 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

88 
68 

84 
68 

90 
73 

88 
72 

90 
65 

90 
64 

88 
62 

89 
63 

89 

64 

89 
68 

81 
57 

75 
46 

79 
54 

78 
57 

81 
56 

79 
65 

55 
46 

68 

40 

70 
45 

75 
50 

82 
52 

85 
58 

85 
62 

90 
53 

85 
64 

83 
67 

83 
64 

87 
68 

88 
72 

85 
68 

83.0 
50.0 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

83 
72 

84 
71 

82 

74 

88 
68 

86 

58 

90 
57 

88 
57 

84 
51 

89. 
67 

91 
72 

83 
62 

76 
46 

76 
45 

78 
48 

71 
49 

79 
49 

54 
35 

63 
35 

52 

37 

67 

41 

73 
46 

81 
64 

87 
57 

90 
50 

89 
60 

78 
52 

78 
53 

81 
65 

82 
58 

85 
68 

80.2 
56.3 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 

HIN 

85 
74 

83 

74 

85 
74 

87 
73 

84 
70 

83 
70 

85 
68 

83 
66 

85 
72 

85 
69 

82 
67 

78 
55 

75 

53 

80 

49 

55 
45 

57 
45 

71 
52 

77 
61 

84 
66 

82 
66 

82 
68 

78 
57 

74 
65 

79 
67 

83 
69 

80 
71 

80 
70 

80.1 
64.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

79 
69 

85 
69 

81 
71 

88 
61 

84 
49 

88 

51 

86 

49 

82 

54 

89 

63 

91 
69 

79 
58 

75 
43 

74 
43 

74 
40 

69 

40 

77 
42 

50 
35 

59 
31 

59 
32 

68 
34 

71 
38 

80 
46 

84 
54 

87 
54 

85 
66 

77 
46 

75 
45 

79 
57 

80 
65 

82 
57 

78.2 
51.0 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

85 
73 

84 
73 

86 
74 

85 
64 

87 
66 

85 
62 

85 
63 

85 
65 

91 

56 

85 
72 

80 
64 

73 
50 

76 
52 

75 
58 

78 
54 

53 
49 

54 

41 

56 
39 

59 

41 

73 
46 

79 
56 

86 
59 

88 

50 

89 

60 

87 
61 

77 
55 

81 
60 

84 
69 

85 
69 

84 
68 

80.5 
59.5 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

85 

70 

81 
71 

88 
74 

89 
69 

91 
61 

90 
59 

93 
60 

92 
65 

95 

59 

86 

73 

80 
62 

77 
50 

80 
60 

76 
51 

80 
54 

75 
49 

59 
40 

67 
38 

71 
38 

75 
43 

82 
48 

89 
55 

91 
60 

90 
60 

82 
62 

79 
59 

82 
55 

85 
65 

84 
70 

86 
66 

63.0 
68.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

MAX 
MIN 

89 
67 

86 

70 

84 
73 

84 
63 

84 
58 

88 
60 

89 
62 

87 
61 

89 
55 

92 
58 

84 
64 

80 
53 

78 
50 

77 
47 

68 

44 

81 
44 

57 
35 

58 
36 

65 
34 

72 
42 

78 
45 

80 
50 

81 
68 

86 
68 

90 
68 

86 
66 

86 
62 

76 
50 

80 
58 

78 
59 

81.1 
56.3 

FLEM1N6T0N  1  NE 

MAX 
HIN 

89 

70 

84 
72 

91 
71 

88 
66 

90 
57 

89 
54 

86 
54 

89 

51 

95 

66 

85 
71 

78 
59 

78 
46 

79 
46 

74 
48 

80 

49 

79 
48 

53 
39 

56 

31 

70 
33 

74 
34 

81 
44 

87 
55 

91 
55 

89 

66 

82 
50 

80 
49 

82 
65 

85 
63 

83 
58 

85 
65 

82.6 
64.9 

FREEHOLD 

HAX 
MIN 

88 
72 

82 

73 

89 
74 

86 
69 

89 
64 

87 
60 

85 
59 

87 
55 

92 

57 

84 
72 

78 
54 

74 
49 

78 
49 

73 
51 

60 
53 

75 
53 

52 
38 

56 
39 

68 
38 

74 
44 

81 
48 

87 
55 

90 
60 

89 

60 

83 
61 

75 

50 

80 
66 

84 

67 

85 
70 

83 
67 

81.2 
58.2 

HAHMONTON  2  NNE 

HAX 
MIN 

84 
67 

86 

70 

86 
71 

89 
72 

90 
68 

90 
63 

87 
57 

84 
53 

92 
55 

94 
65 

87 
64 

77 
50 

74 
47 

80 
49 

75 
50 

80 
53 

57 
50 

55 
39 

67 
36 

68 
36 

75 
43 

82 

47 

87 
54 

90 
54 

80 
61 

82 
58 

81 
52 

84 
54 

87 
53 

86 
68 

81.9 
55.8 

HIGH  POINT  PARK 

HAX 

HIN 

78 
68 

84 
64 

76 
65 

86 
59 

85 
57 

88 
59 

82 
50 

84 
51 

88 
62 

89 
65 

75 
50 

71 
40 

75 
42 

73 
42 

66 
46 

71 
35 

50 
30 

50 
35 

66 
33 

66 
39 

69 
49 

79 
52 

85 
57 

85 
62 

85 
49 

72 
52 

81 
53 

75 
56 

78 
63 

75 
62 

76.5 
61.6 

HIGHTSTOyN  1  N 

HAX 
HIN 

88 

72 

83 
72 

89 

73 

87 
69 

88 
61 

86 

58 

86 
57 

87 
53 

93 

67 

83 
72 

75 
52 

74 
49 

78 
47 

73 
51 

79 
54 

72 
52 

52 

40 

65 

35 

57 

38 

73 
42 

80 
49 

86 
56 

90 
60 

88 

61 

80 
61 

78 
50 

82 
54 

85 
56 

85 

70 

83 
64 

80.8 
57.5 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 
MIN 

88 
73 

85 
73 

88 
73 

90 
69 

89 
59 

88 
59 

88 
54 

89 
59 

96 

63 

86 
70 

78 
63 

74 
47 

80 
43 

77 
47 

80 
50 

59 
52 

54 
39 

65 

30 

70 
33 

75 
40 

81 
43 

88 
53 

91 

55 

90 
56 

80 
57 

79 
49 

81 
63 

85 
67 

85 
59 

82 
65 

82.0 
56.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

80 
71 

79 
72 

84 
75 

86 
71 

88 
62 

85 
64 

79 
63 

84 
59 

90 

69 

78 

73 

75 
62 

73 
51 

76 
53 

70 
54 

76 

67 

50 
48 

51 
43 

52 
42 

58 
43 

70 
49 

79 
54 

85 
61 

83 
66 

87 
57 

74 
63 

70 
57 

74 
69 

75 
67 

75 
69 

75 
69 

76.7 
60.8 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

86 
72 

86 

73 

90 
71 

88 
66 

90 
62 

89 
58 

87 
56 

88 
65 

94 

67 

85 
72 

81 
62 

75 
45 

79 
46 

76 
50 

80 

52 

77 
49 

53 
37 

67 

39 

59 

37 

75 
43 

81 

47 

87 

54 

90 
65 

89 
59 

84 
59 

79 
51 

83 

51 

87 
67 

92 

67 

86 
65 

82.6 
66.5 

LAUREL  TON  1  E 

MAX 
MIN 

87 
75 

83 
76 

88 
71 

87 
68 

89 
63 

85 
51 

85 
58 

85 
62 

90 
65 

86 
67 

81 
55 

76 
48 

77 
48 

78 
50 

81 
53 

65 

50 

64 
39 

68 
35 

68 
39 

74 
43 

84 
47 

90 
56 

87 
59 

92 
59 

75 
52 

75 

49 

79 
64 

81 
67 

81 
69 

82 

50 

80.7 
56.9 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

85 

70 

BO 
70 

85 
65 

84 
64 

87 
53 

85 
55 

85 
54 

86 
58 

90 
67 

90 
72 

82 
57 

75 
40 

74 
40 

71 
40 

76 
41 

78 
45 

65 
34 

50 
34 

70 
35 

57 
38 

80 
60 

83 
50 

85 

57 

85 
58 

78 
57 

74 
47 

80 
50 

81 
70 

80 
62 

80 
64 

79.4 
53.2 

LITTLE  FALLS  1  E 

HAX 
HIN 

87 
71 

89 

70 

88 
68 

92 
68 

91 
58 

94 
58 

92 

57 

87 
53 

93 
65 

95 

72 

84 
62 

79 
49 

80 
48 

80 
49 

75 
51 

80 
48 

55 

40 

65 
38 

54 
37 

72 
42 

76 
47 

83 
56 

84 
59 

89 
52 

90 
61 

83 
51 

79 
54 

82 
54 

85 
70 

85 
57 

32.9 
56.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

86 
74 

82 
7* 

87 
75 

88 
71 

88 
66 

85 
61 

80 
61 

85 
65 

88 

59 

83 
70 

75 
53 

74 
56 

75 
53 

73 
53 

81 
60 

63 
54 

65 

44 

64 
40 

57 
47 

70 
45 

84 
54 

88 
59 

38 
63 

91 
65 

74 
55 

74 
54 

76 
66 

80 
57 

79 
70 

79 
59 

79.1 
50.5 

LONG  VALLEY 

HAX 

MIN 

81 
69 

85 

70 

87 

71 

84 
64 

88 
52 

87 
52 

84 
50 

87 
60 

93 
63 

83 
70 

74 
58 

73 
46 

78 
45 

72 
43 

77 
48 

68 
45 

51 
35 

64 
30 

67 
31 

72 
35 

81 
42 

85 
60 

89 
52 

87 
53 

77 
58 

76 

50 

81 
62 

83 
54 

84 
63 

83 
67 

79.7 
53.0 

MILLVILLE 

HAX 

HIN 

84 
73 

86 

73 

87 
73 

89 
72 

91 
66 

88 
64 

87 
53 

86 
65 

86 
65 

91 
59 

85 

54 

77 
53 

75 
55 

80 
55 

75 
57 

60 
55 

50 
43 

64 

40 

68 
42 

70 
48 

73 
48 

79 
53 

87 
59 

88 
51 

87 
62 

81 
58 

78 
59 

82 
56 

85 
68 

85 
67 

81.2 
59.9 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

87 
72 

85 
74 

88 

71 

88 
68 

88 
62 

87 
61 

87 
50 

88 
54 

94 
69 

85 
71 

76 
58 

74 
50 

77 
63 

75 
56 

79 
53 

64 
52 

63 

43 

64 
37 

58 

47 

72 
48 

80 
54 

86 
58 

89 
62 

38 
53 

80 
54 

79 
52 

82 
59 

85 
68 

86 
59 

84 
67 

81.0 
59.2 

MORRIS  PLAINS 

HAX 
HIN 

83 
70 

86 

70 

81 
72 

89 
65 

87 
54 

89 
55 

88 
52 

83 
61 

88 
57 

91 
71 

81 
60 

76 
46 

77 
60 

77 
49 

72 
46 

77 
46 

53 
40 

62 
34 

64 
34 

70 
39 

72 
44 

79 
52 

85 

57 

88 
59 

87 
50 

78 
48 

76 
50 

80 
52 

83 
57 

84 
57 

79.9 
54.9 

NEWARK  HB  AIRPORT 

HAX 

HIN 

86 
72 

83 
74 

86 
76 

88 
72 

90 
66 

88 

64 

84 
54 

91 
58 

92 
72 

82 

74 

79 
61 

76 

80 
66 

74 
56 

81 
54 

64 
50 

55 
45 

55 
43 

71 
44 

75 
48 

84 
53 

90 
61 

93 
55 

92 

65 

78 
52 

76 
59 

78 
51 

82 
69 

83 
71 

82 
69 

81.3 
61.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

HAX 
HIN 

86 
70 

84 

70 

90 
73 

88 
68 

89 
61 

87 
67 

84 
57 

85 
64 

91 

57 

89 
72 

81 
62 

75 
47 

77 
48 

73 
50 

78 
53 

78 
48 

52 

40 

65 
37 

58 
39 

72 
42 

80 
48 

86 
52 

89 
59 

88 
60 

87 
51 

77 
51 

76 
54 

81 
66 

85 
59 

83 
55 

81.1 
57.0 

NEWTON 

HAX 
HIN 

81 
70 

85 
69 

80 
70 

87 
61 

81 
51 

88 
53 

88 
49 

84 
53 

90 
64 

92 
66 

82 
58 

74 
42 

75 
41 

75 
41 

72 
44 

78 
43 

61 
33 

61 
33 

52 
29 

59 
34 

72 
37 

81 
50 

86 
53 

89 
58 

87 
57 

77 
41 

76 
48 

80 
59 

83 
53 

83 
56 

79.3 
51.2 

PATERSON 

HAX 
MIN 

85 
69 

87 
69 

86 
72 

90 
67 

89 
59 

92 
59 

91 

50 

87 
65 

91 

70 

94 
73 

82 
52 

78 
62 

75 
51 

80 
50 

74 
54 

81 
47 

65 
42 

65 

41 

67 
42 

70 
45 

75 
51 

82 
55 

90 
53 

92 
66 

92 
62 

78 
55 

78 
66 

80 
64 

83 
69 

83 
68 

82.1 
58.7 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 

MIN 

88 
72 

83 

73 

91 
74 

88 
68 

88 
61 

86 
61 

87 
55 

89 
61 

93 
64 

88 

70 

83 
63 

75 
48 

80 
45 

76 
50 

80 
53 

76 
62 

55 
39 

69 
34 

70 
37 

75 
41 

81 
46 

87 
52 

90 
55 

89 

58 

85 

50 

79 
50 

32 
54 

86 
63 

85 
69 

83 
65 

82.6 
55.5 

PHILLIPSBURG 

HAX 

HIN 

87 

71 

85 
73 

89 
70 

90 
67 

90 
57 

90 
54 

89 
55 

91 
55 

99 
64 

95 
57 

85 
61 

85 
52 

78 
47 

77 
48 

79 
52 

78 
46 

54 
38 

66 
36 

70 
37 

75 
44 

81 
48 

87 
54 

90 
58 

90 
68 

88 
60 

80 
52 

83 
60 

86 
68 

86 
69 

85 
68 

83.9 
55.4 

PLAINFIELO 

HAX 
HIN 

87 
71 

83 
72 

91 
74 

88 
69 

90 
60 

89 
57 

85 
58 

87 
64 

93 
59 

85 

73 

80 
64 

78 
49 

80 
50 

76 
51 

80 
62 

55 

50 

66 
41 

56 
36 

71 
36 

75 
40 

82 
47 

89 
55 

90 
59 

90 
50 

80 
52 

78 
62 

79 
62 

84 
54 

87 
68 

85 
56 

31.9 
67.4 

RIOGEFIELO 

HAX 
HIN 

84 
72 

86 

71 

88 
76 

87 
59 

90 
61 

89 

61 

88 
60 

91 
55 

92 

71 

85 
73 

77 
58 

76 
61 

79 
51 

73 
49 

80 
52 

63 
49 

64 
42 

54 

40 

70 
39 

77 
45 

82 
53 

90 
51 

91 
53 

91 
67 

81 
59 

81 
56 

84 
57 

85 
67 

85 

71 

85 
55 

32.0 
59.1 

SHILOH 

HAX 
MIN 

83 
71 

84 
75 

88 
71 

88 
70 

89 
66 

86 
64 

85 
62 

86 
56 

90 
66 

87 
71 

80 
63 

75 
51 

78 
51 

77 
65 

79 
55 

75 
53 

65 
42 

56 

40 

68 
42 

72 
48 

79 
52 

86 
61 

82 
59 

87 
52 

85 
62 

75 
66 

81 
61 

86 
55 

84 
71 

84 
67 

81.1 
60.0 

S*e  Reforsace  Notes  FoUowing  SUtioa  Index 


Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 

:r; 

VT 

UE 

lES 

1 

NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1959 

Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SOHERVILLE 

MAX 
MIN 

82 

72 

8* 
72 

90 
73 

88 
61 

89 
58 

88 
56 

86 
55 

89 
64 

94 
67 

85 
72 

79 
62 

76 
48 

79 

47 

74 
50 

80 
51 

77   64 
48   39 

65 

34 

67 
36 

75 
40 

82 
45 

88 

54 

90 
58 

90 
59 

82 
59 

80 
49 

81 
55 

85 
66 

86 

71 

86 
67 

82.0 
56.3 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

SO 
6S 

86 
69 

81 
69 

87 
62 

85 
52 

88 

52 

89 

52 

84 
53 

90 
65 

93 
67 

84 
60 

75 
43 

75 
43 

75 
41 

69 

41 

77   61 
41   35 

60 
35 

59 
32 

59 
33 

71 
39 

80 
51 

87 
55 

89 
56 

87 
56 

77 
48 

75 
54 

80 
60 

83 
64 

82 
65 

78.9 
52.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

«7 
7* 

83 
75 

90 
73 

88 
71 

90 
67 

87 
63 

86 
63 

87 
68 

93 
70 

84 
72 

75 
58 

73 

51 

77 

53 

73 
56 

79 
58 

61   61 

51   44 

64 

43 

67 

44 

72 
50 

79 
53 

86 
59 

88 
64 

89 
64 

77 
51 

78 

57 

80 
61 

as 

68 

85 
71 

82 
68 

80.2 
61.0 

TUCKERTOH 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
69 

91 
72 

89 
68 

88 
65 

86 
63 

88 

60 

88 
65 

94 
65 

88 
71 

82 
63 

75 

79 
50 

77 
54 

80 
56 

70 
54 

64 
43 

68 

37 

69 

40 

74 
46 

82 
48 

87 
56 

89 
57 

89 
65 

87 

60 

78 
55 

82 
69 

86 
68 

86 
72 

84 
66 

82.4 
58.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1959 


Day  ol  month 

Station 

^^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^°i 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

_ 

.22 

.15 

.18 

.19 

.23 

.10 

.32 

.20 

.18 

.24 

.28 

.22 

.13 

.15 

.14 

.05 

. 

.42 

.13 

. 

. 

. 

.38 

.33 

.15 

.27 

.09 

.14 

.19 

B6.10 

WIND 

62 

83 

44 

21 

71 

19 

28 

30 

36 

36 

131 

96 

49 

44 

52 

55 

95 

90 

90 

60 

52 

47 

64 

61 

73 

36 

44 

46 

100 

81 

1796 

MAX 

86 

91 

92 

94 

90 

92 

89 

90 

95 

93 

86 

79 

84 

78 

83 

83 

74 

70 

76 

78 

84 

90 

90 

89 

82 

80 

85 

86 

88 

87 

85.5 

HIN 

76 

76 

78 

74 

69 

68 

66 

67 

68 

75 

67 

53 

54 

58 

60 

59 

46 

54 

46 

52 

53 

60 

58 

'64 

65 

61 

62 

71 

72 

70 

63.4 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.06 

_ 

_ 

.15 

.22 

.12 

.19 

.10 

.14 

.12 

.17 

.18 

.14 

.18 

.14 

.13 

.12 

.12 

.10 

.11 

.12 

.11 

.14 

.13 

.15 

.11 

.15 

.11 

.06 

.08 

B3.91 

WIND 

18 

11 

34 

2 

26 

16 

18 

4 

10 

19 

42 

45 

23 

18 

21 

50 

39 

21 

18 

20 

15 

20 

11 

9 

19 

6 

46 

18 

31 

28 

659 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

MIN 

83 
72 

80 
73 

84 
75 

83 
74 

82 

71 

81 
69 

81 
67 

82 
70 

81 
72 

79 
74 

80 
67 

77 
64 

77 
62 

76 
62 

75 
63 

67 
60 

62 
56 

67 
55 

73 
53 

74 
55 

76 
57 

80 
61 

85 
63 

83 
65 

77 
62 

78 
60 

81 
60 

79 
68 

79 
68 

80 
67 

78.4 
64.8 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

81 
73 

78 
73 

83 
75 

82 
75 

81 
72 

80 
70 

79 
68 

80 
71 

81 
72 

79 
74 

78 
68 

76 
65 

76 
64 

75 
63 

73 
64 

68 
63 

70 
58 

65 
57 

70 
55 

70 
56 

72 
58 

75 
62 

80 
64 

79 
66 

76 
63 

76 
61 

77 
61 

77 
68 

77 
69 

77 
67 

76.4 
65.8 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

79 
73 
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73 
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75 
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65 
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73 
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75 
68 

75 
70 

75 
68 
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66.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 
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73 
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74 
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69 
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66.4 

12  INCHES 

MAX 

MIN 

74 
73 

74 
73 

76 
74 

76 
75 

75 
75 

75 
74 

74 
73 

74 
73 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

73 
71 

71 
70 

71 
69 

70 
69 

70 
68 

68 
66 

65 
60 

65 
63 

65 
63 

66 
64 

66 
65 

68 
66 

69 
67 

69 
68 

69 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70.8 
69.2 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

73 
72 

73 
73 

75 
73 

75 
74 

74 
74 

74 
74 

79 
73 

73 
72 

74 
73 

74 
74 

74 
73 

73 
71 

72 
70 

71 
70 



70 
69 

69 
68 

68 
67 

66 
66 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

68 
66 

68 
67 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

69 
67 

69 
68 

70 
69 

70.4 
69.4 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1959 


USCOMM-lD-Ar-h.-vt  I  It  .  H.  C 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  arid  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table ;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  sho^s  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Groujid"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

If   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  ajnount  too  small  to  measure. 

V  Indludes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  6+  at  4  Stations 
Lowest  Temperature:   22°  on  the  29th  at  4  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:   9.49  inches  at  Greenwood  Lake 

Least  Total  Precipitation:   2.37  inches  at  Pemberton  3  E 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.27  inches  on  the  24th  at  Ringwood 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  2  Stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  28th  at  High 

Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  during  October  averaged  well  in  early  October  for  many  years.   For 
above  seasonal  normals  throughout  the  the  same  period  the  Atlantic  City  Air- 
State,  primarily  because  the  warm  spell  port  averaged  12.6°  above  normal,  New- 
of  late  September  continued  through  the  ark,  12.0°  above  normal  and  downtown 
first  11  days  in  October.   Much  above  Atlantic  City,  10.4°  above  normal, 
normal  temperatures  were  also  reported 

on  October  23rd  and  24th.   The  remainder  Donald  V.  Dunlap 

of  the  month  showed  temperatures  near  or  State  Climatologist 

below  normal.   For  the  first  11  days  in  U.  S.  Weather  Bureau 

October  Trenton  averaged  13.2°  above  Trenton,  New  Jersey 

normal,  the  highest  average  temperature 
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44.5 

55.8 

87 

6 

24 

30 

318 

0 

0 

5 

0 

8.23 

4.79 

2.60 

1 

.0 

0 

10 

4 

4 

MORRIS    PLAINS 

AM 

66.1 

45.8 

56.0 

86 

7 

25 

29 

317 

0 

0 

4 

0 

5.70 

2.07 

2 

.0 

0 

9 

4 

3 

NEWARK    WB    AIRPORT 

R 

67.7 

52.0 

59.9 

4.3 

91 

5 

35 

29 

233 

1 

0 

0 

0 

4.22 

1.02 

1.30 

24 

.0 

0 

10 

2 

1 

NEWTON 

AH 

65.0 

43.5 

54.3 

1.4 

87 

7 

23 

29 

365 

0 

0 

8 

0 

5.12 

1.59 

1.66 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

PATERSON 

AM 

67.5 

48.2 

57.9 

1.6 

90 

7 

30 

29 

258 

1 

0 

1 

0 

7.49 

4.23 

2.18 

9 

.0 

0 

9 

3 

3 

PHILLIPSBURG 

70.2 

47.9 

59.1 

6.9 

88 

7 

25 

29 

252 

0 

0 

4 

0 

4.51 

1.02 

1.05 

10 

.0 

0 

7 

6 

1 

PLAINFIELD 

68.3 

49.1 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1959 


Slalion 

Da7  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 
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10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 

70 

70 
63 

70 
57 

85 
57 

90 
58 

87 

57 

83 

70 

79 
68 

81 
72 

78 
65 

81 
53 

63 

47 

62 
41 

56 

47 

54 
41 

64 
39 

59 
43 

59 

45 

51 
35 

65 

41 

54 
45 

60 
61 

71 
60 

69 
50 

54 

50 

58 
43 

57 
44 

50 
34 

66 

30 

60 
37 

62 
46 

67.3 
51.6 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

79 
72 

70 
64 

70 
52 

82 
62 

81 
70 

77 
71 

75 
71 

76 

70 

76 
72 

60 
71 

77 
63 

63 
60 

63 
45 

59 
49 

54 
48 

62 
44 

65 
52 

60 
47 

52 
37 

64 
47 

57 
49 

61 
53 

58 
61 

69 
61 

62 
52 

68 
46 

58 
45 

61 
39 

55 
34 

67 
44 

62 
67 

66.9 
56.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

ei 

70 

75 
64 

75 
59 

88 
58 

92 
57 

90 
57 

86 
67 

84 
63 

86 
71 

79 
66 

86 
54 

72 
48 

64 
♦5 

64 
45 

59 
42 

66 
37 

74 
43 

64 
45 

64 

37 

71 
35 

55 

45 

56 
43 

75 
55 

76 
60 

67 
49 

60 
43 

61 
48 

62 

40 

58 
29 

64 
35 

61 
48 

70.5 
51.2 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

80 
71 

79 
55 

70 
58 

83 
52 

89 
53 

88 
62 

88 
69 

85 
69 

SO 
72 

82 
54 

83 
65 

79 
52 

68 
46 

58 

46 

56 

45 

55 
33 

70 
38 

66 

43 

60 
30 

58 
32 

68 

45 

56 
51 

73 
55 

72 

64 

67 
52 

50 

41 

54 
44 

56 
40 

59 
25 

58 
32 

65 

41 

70.5 
50.5 

BELVIOERE 

MAX 

MIN 

75 
69 

75 
58 

69 
56 

83 
57 

85 
60 

89 

64 

81 
63 

80 
61 

82 
66 

80 
56 

73 
53 

74 
46 

58 
43 

60 
45 

63 
45 

63 
32 

73 
36 

64 
38 

63 

31 

58 
30 

61 
36 

57 
34 

65 
46 

74 
64 

70 
45 

54 
38 

54 
41 

50 
34 

55 
25 

58 
28 

55 
44 

68.1 
46.6 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

84 
69 

79 
51 

74 
56 

70 
56 

85 
60 

83 
59 

86 
51 

71 
59 

78 
60 

80 
58 

72 
61 

70 
49 

62 
44 

60 
45 

48 
45 

58 
34 

64 
36 

70 
42 

51 

33 

51 
28 

66 

30 

53 
32 

64 

38 

67 
54 

72 
53 

54 
44 

58 
46 

55 
39 

48 
26 

66 
28 

58 
33 

66.3 

46.1 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

81 
70 

77 
63 

74 
57 

87 
50 

92 
57 

90 
67 

87 
58 

85 
65 

84 
70 

62 
58 

84 

64 

79 

60 

62 

35 

60 
45 

60 
45 

56 
39 

73 
43 

58 
44 

60 
35 

71 
35 

55 
42 

54 
43 

75 
52 

76 
65 

69 

47 

59 
44 

58 
45 

53 
36 

66 
33 

62 
35 

62 
45 

71.3 
51.0 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

83 
70 

75 
51 

73 
52 

71 
56 

85 
55 

82 

51 

88 
64 

75 
64 

77 
64 

83 
52 

73 
55 

72 
46 

62 
42 

60 
44 

50 
47 

59 
33 

64 

37 

73 

37 

62 

32 

62 
29 

69 
34 

61 
33 

56 
36 

66 

55 

76 
53 

67 
41 

59 
42 

55 

40 

49 
26 

56 
28 

58 
37 

67.2 
46.0 

CAPE  MAY  3  W 
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MIN 

79 
71 

78 
55 

71 
51 

83 
51 

83 
70 

83 
70 

80 

70 

81 

71 

83 
72 

82 

72 

84 
70 

80 
57 

6B 

60 

65 
46 

54 
42 

68 
53 

56 
52 

61 
39 

69 
49 

64 
61 

62 

55 

73 
61 

70 
63 

66 
55 

61 
50 

59 
52 

58 
42 

57 
37 

61 
42 

64 
48 

70.8 
56.6 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

82 
68 

74 
57 

70 
54 

59 
53 

83 
57 

80 
58 

86 
58 

65 
52 

75 
59 

80 
56 

70 
48 

68 
46 

60 
41 

57 
43 

47 
42 

58 
29 

52 

30 

70 
39 

60 
30 

49 
26 

67 
32 

62 

27 

54 
35 

63 

51 

70 
61 

54 
39 

57 
39 

50 
34 

45 
24 

56 
24 

55 
26 

64.5 
42.8 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

79 
70 

78 
64 

81 
63 

89 

54 

87 
71 

88 

57 

86 
54 

80 
61 

83 
67 

81 
52 

82 

64 

80 
62 

62 

40 

58 
40 

67 
44 

65 

37 

67 
38 

69 
42 

66 
34 

69 

36 

66 

45 

67 

43 

75 
62 

72 
65 

69 
51 

59 
42 

55 
48 

61 
40 

56 
29 

61 
33 

69 

50 

70.2 
50.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

76 
59 

78 
50 

72 
56 

85 
55 

83 
63 

89 
53 

80 
55 

79 
64 

82 
64 

79 
61 

75 
56 

73 
49 

62 
42 

56 
45 

68 
46 

65 
35 

73 
40 

64 
40 

59 
32 

59 
31 

64 
40 

54 
39 

57 
50 

73 
60 

69 
55 

58 
43 

55 
43 

53 

38 

56 
29 

61 
33 

59 

33 

58.9 
48.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

80 
65 

75 
52 

76 
51 

77 
50 

88 
61 

81 
54 

84 
50 

77 
62 

83 
56 

84 
50 

83 
59 

77 
47 

74 
46 

71 
52 

59 
41 

62 
34 

64 

37 

72 
36 

57 
33 

56 
37 

68 
35 

55 
40 

57 
38 

55 
50 

58 
48 

70 
40 

58 
38 

61 
39 

53 

31 

62 
32 

50 
35 

69.9 
47.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

78 
68 

77 
62 

70 
56 

85 

57 

88 
50 

88 
60 

82 
65 

84 
52 

85 
57 

79 
59 

81 
55 

67 
48 

60 
41 

61 
46 

69 
45 

65 

30 

73 
36 

70 
39 

54 
30 

58 
28 

54 
39 

52 

35 

59 

47 

75 
59 

56 
49 

60 
41 

57 
41 

60 
36 

58 
22 

59 
25 

59 
39 

68.6 
45.7 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

77 
70 

74 
52 

71 
54 

84 
56 

83 
65 

89 
53 

66 
57 

81 
66 

84 
55 

76 
65 

82 

58 

76 
49 

61 
40 

57 
48 

57 
46 

64 
37 

73 
43 

53 
40 

57 
32 

69 
33 

66 

45 

52 

43 

72 
52 

73 
60 

65 
43 

58 
44 

57 
44 

60 
36 

56 
27 

69 

31 

60 
44 

68.7 
49.3 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

85 
67 

79 
52 

73 
52 

75 
55 

85 
65 

92 
64 

89 
66 

8-7 
64 

84 
64 

83 
57 

79 
52 

83 
49 

65 
39 

64 
41 

50 
42 

55 
36 

73 
38 

78 
42 

62 
32 

53 
34 

69 

40 

52 

40 

50 
43 

73 
58 

73 
50 

57 
40 

60 
42 

51 
36 

51 
27 

68 
30 

65 
35 

70.1 
47.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

75 
62 

70 
53 

67 
49 

65 
49 

82 
56 

76 
58 

86 
54 

64 
54 

73 
54 

78 
48 

69 

47 

53 

38 

58 
39 

53 
35 

45 
36 

54 

33 

59 
34 

54 
32 

56 
25 

45 
25 

63 
26 

44 
25 

48 
26 

53 
35 

58 

44 

62 
35 

54 
35 

45 
28 

43 
22 

52 
27 

55 
25 

51.3 
39.2 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 
MIN 

77 
59 

75 
52 

73 
56 

84 
57 

87 
52 

89 
55 

85 
67 

83 
65 

83 
67 

77 
55 

83 
58 

74 
49 

61 

40 

55 
45 

66 

45 

53 
34 

72 

41 

62 

40 

58 
31 

57 
34 

53 
42 

53 
38 

71 
50 

75 
64 

70 
53 

57 
42 

55 
43 

51 
35 

53 
26 

58 
30 

59 
41 

58.7 
49.0 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

76 
70 

75 
54 

75 
52 

86 

55 

92 

55 

90 
55 

85 
57 

83 
65 

83 
71 

77 
64 

83 
50 

74 
50 

63 
36 

55 
46 

66 
42 

55 
31 

73 
38 

51 
41 

51 
32 

70 
30 

54 
41 

55 
39 

72 
54 

72 
64 

55 
52 

59 
40 

57 
46 

50 
35 

59 
22 

62 
26 

61 
40 

69.1 
4B.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

73 
59 

70 
60 

55 

58 

83 
58 

75 
65 

82 
65 

74 
52 

74 
63 

82 

65 

73 
63 

70 
59 

62 

50 

59 
48 

49 

47 

56 

47 

58 
43 

70 
48 

60 
44 

51 
34 

64 
42 

53 
42 

53 
38 

56 
50 

66 
63 

63 
52 

59 
48 

54 
46 

49 
36 

53 
32 

54 
34 

57 
62 

63.8 
51.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

79 
70 

77 
53 

73 
55 

85 
60 

88 
53 

90 
66 

84 
58 

84 
55 

85 
59 

80 

51 

81 
58 

77 
49 

51 

40 

57 
46 

50 
46 

65 
35 

73 
40 

67 
38 

59 
30 

59 
33 

62 
40 

52 
37 

75 
49 

75 
57 

66 

51 

56 
42 

57 
46 

51 
38 

57 
26 

62 
29 

59 
42 

69.9 
48.8 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

78 
68 

72 
51 

70 
53 

89 
54 

90 
54 

91 
55 

83 
58 

78 
68 

83 
71 

60 
61 

81 
61 

67 
41 

64 

40 

52 
47 

66 

37 

64 
34 

73 
39 

63 
39 

56 
32 

71 
31 

61 
47 

58 
48 

59 
58 

58 

51 

67 
49 

62 

43 

56 

41 

64 
29 

54 
27 

50 
30 

50 
48 

68.4 
48.9 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

76 

70 

73 
57 

57 
56 

86 
51 

81 

56 

81 
60 

74 
60 

80 

60 

81 
50 

80 

60 

65 
48 

65 
43 

58 
47 

55 
43 

50 
40 

64 
34 

74 
34 

62 
32 

51 
32 

55 
24 

50 
34 

51 
33 

53 

45 

73 
55 

52 
48 

60 
43 

56 
48 

56 
39 

56 
22 

55 

30 

57 
42 

56.0 
45.4 

LITTLE  FALLS  I  E 

MAX 
MIN 

84 
70 

76 
50 

73 
56 

72 
S7 

89 
51 

84 
62 

90 
60 

73 
61 

78 
63 

84 
50 

75 
54 

71 
50 

64 

45 

50 

47 

51 
45 

63 
36 

65 
39 

74 
40 

54 
32 

54 

31 

70 
39 

53 
34 

56 
42 

67 
55 

70 
52 

68 
44 

61 
44 

55 
38 

51 
28 

60 
31 

60 
40 

58.3 
47.6 

LONG  RRANCH 

MAX 
MIN 

78 
69 

70 
51 

58 
58 

85 
58 

85 
65 

89 
65 

82 
67 

75 
55 

85 
70 

75 
51 

79 
51 

63 
49 

61 
42 

51 
50 

55 
42 

53 
39 

64 
45 

60 
43 

51 

37 

70 
39 

55 
45 

59 
49 

68 
58 

69 
53 

67 
54 

57 
45 

56 
45 

50 
39 

53 
30 

58 
35 

61 
54 

55.5 
51.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

74 
68 

73 
5B 

71 
56 

84 

83 
57 

87 
56 

80 
61 

79 
57 

82 
53 

75 
54 

75 
50 

59 

45 

61 
35 

56 
44 

50 
43 

54 
29 

70 
33 

60 
43 

62 

26 

67 
25 

60 
35 

51 
30 

57 
41 

72 
61 

67 
51 

55 
41 

52 
38 

50 
36 

55 
25 

57 
24 

58 
39 

67.1 
44.5 

HILLVILLE 

MAX 
MIN 

82 
68 

81 
55 

75 
58 

74 
55 

87 
55 

90 
66 

88 
58 

85 
67 

85 
67 

6? 
58 

81 
66 

83 
53 

55 

41 

64 
43 

63 
45 

57 
40 

56 
40 

71 
35 

53 
36 

70 
38 

54 
47 

51 
45 

77 
57 

73 
52 

65 
44 

60 
41 

58 
41 

52 
31 

58 
35 

63 
45 

70.4 
50.8 

MOORE STOWN 

MAX 

MIN 

80 
69 

76 
54 

75 

58 

B6 

59 

90 
59 

88 
57 

85 
58 

83 
65 

83 
72 

78 
52 

82 
52 

64 
48 

52 

43 

51 
44 

58 

40 

55 
35 

71 
42 

62 

43 

52 
34 

70 
33 

64 
45 

55 
42 

74 
56 

75 
59 

56 
45 

59 

43 

67 
46 

50 
32 

58 

27 

53 
32 

61 
48 

58.8 
50.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

82 
68 

73 
60 

71 
56 

71 
55 

85 
60 

82 
52 

86 

50 

72 
58 

76 
62 

62 
56 

74 
52 

72 
47 

51 
38 

59 
41 

47 
44 

59 
34 

54 
38 

71 
40 

50 
32 

51 
26 

56 

37 

50 
33 

54 
39 

67 
54 

74 
53 

64 

41 

58 
41 

55 
38 

49 
25 

55 
27 

57 
38 

65.1 
45.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
71 

75 
53 

70 
58 

87 
50 

81 
57 

91 
56 

78 
66 

76 
55 

65 
56 

76 
64 

73 
50 

55 
49 

62 
45 

52 
46 

51 
46 

63 
42 

75 
46 

54 

41 

54 
36 

70 
38 

55 

43 

55 
40 

68 
54 

70 
53 

67 
53 

51 
49 

57 
46 

50 
38 

58 
35 

57 
41 

61 
61 

67.7 
52.0 

NEW  BRUNSWICK  FXP  -iTA 

MAX 
MIN 

78 
67 

75 
60 

70 
54 

85 

57 

84 
52 

88 
63 

85 
54 

77 
53 

84 
54 

62 

53 

79 
57 

75 
48 

62 

47 

65 
42 

59 
44 

54 
35 

71 
42 

70 
39 

56 
34 

67 
33 

67 
40 

52 
35 

70 
49 

75 
62 

71 
52 

58 
42 

56 
43 

51 
35 

55 
27 

55 
32 

50 
42 

69.0 
48.2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

87 
67 

75 
58 

70 
55 

55 

84 
55 

84 
61 

87 
62 

70 
60 

79 
50 

60 
•i4 

73 
50 

59 
46 

60 
43 

56 
43 

48 
43 

58 
29 

53 

33 

56 
35 

59 
32 

50 
27 

65 
30 

51 
28 

51 
34 

65 
40 

72 
52 

63 
36 

56 
40 

53 

37 

45 
23 

55 
25 

56 
32 

65.0 
43.5 

PATER50N 

MAX 
MIN 

85 
70 

75 
59 

75 
55 

70 
57 

85 
62 

83 
62 

90 
60 

73 
60 

77 
6? 

S3 
51 

73 
56 

70 
49 

6j 

46 

51 
45 

■;o 

46 

50 
41 

54 
42 

74 
41 

65 
35 

53 
35 

69 

37 

53 
37 

66 
39 

68 
54 

69 
53 

59 
46 

52 

42 

55 
39 

51 
30 

55 
35 

58 
36 

67.5 
48.2 

PEMHERTON  3  E 

MAX 
MIN 

77 
68 

76 
63 

75 
54 

85 
54 

91 
62 

90 

55 

85 
56 

82 
65 

83 
56 

62 

53 

83 
50 

75 
49 

55 
37 

61 

46 

58 
44 

66 
30 

74 
39 

65 

44 

60 
30 

71 
32 

65 
42 

53 
41 

74 
52 

75 
53 

58 

49 

64 
41 

58 

44 

53 
35 

59 
24 

62 

27 

62 

40 

70.9 
48.3 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

84 
71 

77 
62 

72 
57 

84 
57 

85 
62 

87 
64 

88 
50 

81 
63 

83 
57 

62 
"^5 

76 
56 

77 
47 

62 
42 

51 
47 

50 
45 

65 
34 

71 
39 

73 
39 

52 
32 

59 
31 

70 
38 

55 
36 

59 
48 

57 
58 

55 
50 

50 
44 

60 
44 

56 
37 

57 
26 

60 
27 

58 
46 

70.2 
47.9 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

76 
70 

79 
64 

78 
56 

85 
62 

R2 
62 

89 
52 

80 
56 

79 
64 

84 
56 

75 
57 

77 
57 

55 

52 
39 

49 
47 

62 
46 

55 
34 

74 
39 

54 
41 

56 

32 

70 
31 

55 
41 

56 
38 

68 

51 

74 
65 

68 
53 

51 
42 

55 
43 

53 
39 

57 
26 

59 
32 

58 
41 

68.3 
49.1 

RIDGEFIELD 

MAX 

MIN 

74 
68 

71 
59 

71 
56 

86 

50 

84 
64 

89 
66 

75 
64 

78 
55 

62 
65 

74 
57 

72 
58 

64 
51 

60 
45 

51 
47 

58 

41 

55 
38 

73 
45 

53 

40 

52 
35 

59 
36 

54 
42 

52 
39 

69 

51 

68 

61 

68 
55 

62 

46 

54 
46 

50 
35 

54 
29 

59 

35 

59 
45 

55.5 
50.1 

SHiLOH 

MAX 
MIN 

84 
67 

79 
64 

75 
59 

81 
=,9 

89 
5B 

88 
56 

85 

69 

86 
54 

82 
71 

61 
'0 

S3 
64 

76 
50 

54 
41 

50 
47 

^1 
44 

64 
38 

70 
45 

55 

59 
33 

70 
40 

67 
45 

53 

44 

75 
52 

73 
64 

67 
49 

•^9 
42 

59 
45 

52 
40 

56 
31 

63 
35 

50 
45 

70.4 
61.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  19S9 


StaUon 

Dar  Oi  Montli 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SOHFRVILLE 

MAX 

76 

77 

71 

85 

85 

89 

81 

79 

8* 

an 

77 

77 

60 

55 

60 

55 

72 

64 

58 

58 

97 

52 

59 

74 

68 

57 

56 

50 

54 

99 

58 

68.2 

MIN 

59 

53 

57 

56 

61 

61 

65 

60 

66 

61 

55 

*9 

39 

46 

46 

32 

35 

38 

29 

29 

40 

35 

51 

64 

52 

43 

40 

36 

29 

29 

43 

47.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 

S2 

7* 

71 

59 

8* 

81 

87 

66 

73 

80 

71 

69 

99 

99 

49 

97 

63 

70 

50 

49 

64 

92 

90 

66 

71 

64 

57 

52 

45 

95 

56 

64.9 

MIN 

65 

57 

55 

55 

58 

59 

60 

59 

59 

53 

50 

*7 

45 

♦J 

42 

33 

33 

36 

32 

29 

3» 

30 

33 

47 

56 

40 

40 

39 

29 

25 

31 

44.1 

TREMTOH  WB  CITY 

MAX 

70 

75 

72 

8* 

88 

88 

8* 

82 

82 

75 

81 

62 

59 

91 

58 

63 

71 

61 

51 

68 

54 

56 

71 

73 

64 

56 

56 

49 

99 

99 

60 

67.3 

MIN 

70 

63 

58 

51 

69 

59 

70 

65 

71 

62 

61 

90 

*5 

49 

45 

43 

47 

41 

37 

41 

43 

41 

96 

60 

50 

45 

47 

37 

33 

37 

47 

91.9 

TUCKERTON 

MAX 

60 

78 

69 

88 

85 

89 

80 

78 

91 

79 

82 

79 

65 

63 

59 

53 

69 

69 

58 

69 

64 

55 

71 

69 

65 

60 

61 

60 

54 

99 

63 

69.9 

MIN 

71 

65 

57 

50 

57 

69 

70 

70 

71 

67 

62 

♦9 

*0 

48 

44 

32 

35 

41 

30 

30 

42 

49 

53 

62 

52 

42 

49 

38 

26 

28 

46 

49.9 

WOODSTOWN 

MAX 

81 

77 

75 

86 

90 

89 

89 

83 

84 

79 

83 

SO 

64 

51 

59 

70 

72 

55 

70 

68 

54 

76 

74 

59 

50 

97 

53 

97 

62 

61 

71.9 

MIN 

70 

65 

59 

58 

65 

6* 

59 

6» 

72 

68 

52 

51 

39 

47 

45 

35 

43 

34 

36 

44 

44 

52 

54 

48 

42 

46 

38 

27 

32 

45 

91.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.01 

.19 

.16 

.15 

.28 

.11 

.02 

.09 

.31 

.03 

.13 

.23 

. 

. 

.14 

.13 

.19 

.17 

.06 

.09 

.05 

.02 

.01 

.22 

.02 

.06 

. 

. 

. 

. 

33.82 

WIND 

117 

169 

52 

SI 

49 

85 

81 

56 

97 

66 

47 

108 

55 

87 

122 

51 

34 

139 

110 

59 

71 

110 

77 

140 

69 

88 

91 

- 

- 

- 

- 

B2525 

MAX 

81 

78 

75 

87 

91 

90 

86 

80 

82 

81 

86 

81 

65 

61 

54 

67 

66 

68 

58 

69 

66 

55 

73 

73 

70 

63 

58 

- 

_ 

- 

- 

72.7 

MIN 

72 

66 

60 

59 

71 

73 

70 

74 

76 

75 

68 

54 

55 

52 

47 

40 

46 

48 

35 

38 

48 

49 

55 

66 

57 

47 

50 

- 

- 

- 

- 

57.4 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.13 

.07 

.17 

.05 

.12 

.09 

.10 

.09 

_ 

.04 

.10 

.01 

.19 

.05 

.07 

.06 

.06 

.11 

.10 

.11 

.08 

.08 

_ 

_ 

_ 

.00 

.06 

.11 

.03 

.05 

B2.54 

WIND 

49 

48 

29 

28 

1 

15 

7 

32 

8 

38 

13 

12 

26 

36 

20 

38 

17 

12 

39 

64 

32 

35 

41 

15 

45 

38 

40 

23 

53 

44 

9 

25 

931 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  month 

& 

And 
Deptli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

1 

INCH 

UAX 

72 

73 

73 

78 

73 

81 

77 

73 

76 

73 

72 

67 

68 

58 

59 

61 

64 

59 

57 

60 

53 

51 

61 

65 

62 

58 

55 

53 

53 

52 

54 

64.5 

UIN 

69 

66 

64 

63 

65 

66 

68 

68 

69 

65 

64 

56 

54 

55 

50 

50 

51 

50 

47 

46 

48 

46 

54 

60 

54 

51 

50 

45 

42 

42 

48 

55.9 

2 

INCHES 

MAX 

72 

74 

72 

75 

75 

78 

75 

73 

75 

73 

71 

66 

67 

59 

59 

60 

61 

59 

55 

57 

53 

51 

60 

64 

61 

57 

54 

52 

52 

51 

54 

63.6 

MIN 

69 

67 

65 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

66 

65 

58 

56 

56 

S3 

51 

53 

52 

49 

48 

49 

48 

54 

60 

55 

52 

51 

46 

43 

44 

48 

57.0 

4 

INCHES 

UAX 

71 

73 

71 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

73 

71 

66 

67 

59 

59 

59 

60 

58 

54 

56 

53 

51 

59 

63 

60 

56 

54 

51 

51 

50 

54 

62.8 

MIN 

70 

68 

65 

64 

66 

67 

69 

68 

70 

66 

66 

59 

57 

56 

54 

52 

54 

53 

50 

49 

50 

49 

54 

60 

56 

53 

51 

47 

44 

45 

49 

57.6 

8 

INCHES 

UAX 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

69 

68 

64 

62 

59 

59 

60 

59 

57 

56 

56 

54 

58 

61 

60 

59 

56 

55 

52 

51 

53 

62.5 

UIN 

69 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

64 

61 

59 

57 

56 

56 

57 

54 

52 

54 

53 

55 

58 

59 

56 

54 

51 

49 

48 

50 

59.9 

12 

INCHES 

UAX 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

63 

61 

60 

60 

60 

59 

57 

56 

56 

58 

60 

60 

59 

57 

56 

54 

53 

53 

62.8 

UIN 

69 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

66 

63 

61 

60 

59 

59 

59 

57 

55 

56 

55 

55 

58 

59 

57 

56 

54 

52 

51 

52 

61.4 

16 

INCHES 

UAX 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

66 

64 

62 

61 

60 

60 

59 

58 

57 

57 

58 

59 

60 

58 

58 

57 

55 

53 

53 

62.0 

UIN 

69 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

64 

62 

61 

60 

59 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

58 

59 

58 

57 

55 

53 

52 

53 

61.8 

32 

INCHES 

UAX 

UIN 

- 

_ 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.._, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

- 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass,   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Rsference  Notes  FoUowiog  Sutioa  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
CX:T0BER  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 


nSS   (»1V«   ST   POKEST 

HLWII 
■CLVIDfRC 
■CMIAItDSVIU.E   Z   E 
•LACKMkLS   HILLS 

■OORTON   2   SE 

aOORO   8l*0Qr    1    M 
BKARCMVILLE 
■UKLINCTOa 
CANISTEAR    ftESCRVOItt 


CMTOl 

CKK  RAT  S  * 
dOM  OtOVE 
CCMTEKTON 

OlAKLOTTEBUftC 
OUTWH 
OMTSVORTH   3   S 
CLATTOB 
CLIHTOB 

ELIZASETH 

ELIZASETMWJdT 

ESSEX    FELLS    SERV   BLO& 

FLCttlNCTOM    1   HE 

FWTESCUE 

FREEHOtO 

GLASSBOftO 

MEAT    MEADOWS    *    N 

GRCEMWOOO    LAKE 

HACKENSAOC 

HAiVOITOII   3   NNC 
NlfiM    *OINT    MRK 
KICMTSTOHR    1    N 
ttlGHTSTOWN    PUWING   &TA 
INOUN   HILLS   2   « 

IRV1H6TOH 
JEKSET  CITT 
LAI0ERTVILLE 

LAIWELTON   1    E 
LATTOM    3    NK 

LITTLE   FALLS    1   E 
LON«  SRAHCH 
LONG  VALLET 
LUHBCRTOM 
HACVIM    INTAKE 

NAMVAn 
MAMVILLE 
MARLeOffO   SCS 
HATS   LANDIN« 
MIDLAND   FAnC 


KR«CN 

ATLANTIC 
ATLANTIC 
CAHKN 
BUItLINGTON 

CAFE    MAY 


WAttttEN 

SOMERSET 

SOMERSET 


SOMERSET 
'7«]S03SEX 

11  'eu'^INCTON 
27 'SUSSEX 

35    ESSEX 

lASlSALEH 
SI  CAPE  HAV 
.72  ESSEX 

12  SALEM 

b:  PASSAIC 

90:NO»«IS 
9e|eU»LlNGT0N 
OSiGLOUCESTER 
HUNTERDON 

UNION 
ZtSZlUHIOH 
8 j ESSEX 
129  HUNTERDON 
02  CUMBERLAND 

SI Ihomhouth 

'91 iGLOUCESTER 
16|NAR«EN 
16. PASSAIC 

72  iaERGCN 

>&2:ATLANTIC 
39  I  SUSSEX 

♦SI 'mercer 

««  ,  MERCER 
229  8UBLINGT0M 

260  ESSEX 
339;mUDS0M 
A«3S  HUNTERDON 
TOO  I  OCEAN 
T35 I  SUSSEX 


es? 


A3SAK 


BERGEN 

SOMERSET 

MONMOUTH 

ATLANTIC 

BERGEN 


7A  2( 

7»  0' 

7*  21 

7A  92 

75  0! 


7*  2 
79  2 
7*  »■ 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

U*S.  HEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  MY6I»EN 

M.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
BELMAR  MATER  WORKS 
CLEMENT  NAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 
HENRV  M.  MILLER 

JERSEY  CITY  WATER  WOPKS 
AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  Et  +  G.  COi 
NEWARK  WATER  DEPARTMENT 


I  WATER  CO. 


COMMON W I 
GEPTBUOE  S.  I 

WEST  MAGNESITE  CO. 
A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  HATER  DEPT> 
EDWARD  P.  MOLITOH 
INACTIVE  9/58 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  W.  KLOCKNER 

UNION  CO,  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  Bi  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP, 

GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

W*  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAHES  p.  PICKERING 
OEPT.  HATER  +  SEWAGE 
EDWARD  ENTHISTLE 

JOINT  MEETING  GARAGE 


SSAIC  VLY.  WTB.  I 
LLIAM  0.  MARTIN. 

ARTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 

NEWARK  HATER  OEPT, 

ROBERT  6.  GLASGOW 
JOHN  L.  BADCLIFFE 
GEPOW  8RILL 
ELMER  EARLE 

WATEI 


CO. 


MILLVIUE 
MILTON 
MOORE STOHN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  HB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXF  S 

NEW  MILFOnO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOHICK 

ORANGE 
PATER SON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBUBG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 


SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  we  CITY 
TUCKER TON 
WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 
HERTSVILLE 
HESTFIELO 
WEST  WHARTON 
HOODCLIFF  LAKE 

WOOD ST OWN 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 
BERGEN 
SUSSEX 
PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 
BURLINGTON 

^WARREN 
WARREN 


7328 J MERCER 
7393  UNI OM 
75*5  BERGEN 
7587JPASSAIC 

8051 icuM8ERLAND 
819* [SOMERSET 
8*02  WORRIS 
8*23|uNION 
8S**t SUSSEX 


8816 


OCEAN 
8858  WARREN 
8883  MERCER 
8899  OCEAN 
9187  IPASSAIC 


*1 

01 

3'J 

*0 

50 

*0 

*2 

40 

?B 

*0 

57 

*0 

36 

*0 

sn 

«1 

08 

39 

?R 

♦0 

58 

39 

■ifi 

*I 

03 

*0 

*0 

*0 

77 

*0 

19 

*1 

01 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


L.    J.    GALLAHER 

JER<;EY    city    HATER    WKS. 

H.    J.    HILLARO 

JAMES    C.    LONG 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 
HACKFNSACK    WATER    CO, 
NEWTON    HTR,    ♦    SWR.COMM. 
NEWARK    WATER    OEPT. 
DAN    A.    COUGHLIN 

COUNTY    FNGINEEff 
P.     J.    OEL    VECCHIO 
PHILIP    E.    MARUCCI 
SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 


VIV 


I    SCHER1 


BAHWAY    VLY.     SHG.     AUTH. 
GEOPr.E    P.    KIRSTEN 
.NO.    JERSEY    HTR.     SUPPLY 


JEVERETT    DICKINSON 

:w.    E.   HAVER 
JERSEY    CITY    0.    P.    W 
N,    J.    DEPT.OF    CONS. 
BRICE    B.    STANTON 

TOMS    RIVER    WATER    CO 

lu.S.    WEATHER    BUREAU 
REV.    EOWARO    0.    MEGI 
WATFP    SUPPLY    COMM, 

■BONNIE    BURN    SANITAR 
ROBERT    M.    MANNERS 
CITY    ENGINEER 

hacicensack  water  CO 

1-C0ASTAL|      2-0ELAMREi       3-CREAT   EGG   HARBORt      4~HACKENSACKi       S-HUDSON|      6-MAURICEi 


11 -ROC KA WAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-terra  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground , 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec ial  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Siuuiary) .   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  aubscriptioas  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  5th  at  Belleplain 
Lowest  Temperature:   7°  on  the  18th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   5.37  inches  at  Bass  River  St  Forest 

Least  Total  Precipitation:   3,00  inches  at  Belvidere 

Greatest  One  Day  Precipitation:   2.83  inches  on  the  24th  at  Atlantic 

City  WB  Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.2  inches  at  Paterson 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   1  inch  on  the  29th  at  7 

stations 
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No  ol  Da/s 

Stainn 

Max 

Mm 

^ 

1  1 
1  S 

s 
a 

o 
o 

1 
o 
o 

1 
5 
o 

5  « 

&J 

5  t 

5  J 

hi 

NORTHERN 

BELVIDERE 
BOONTON    2    SE 
CANOE    BROOK 
CHARL0TTEBUR5 
ELIZABETH 

AM 
AM 
AM 

S3. 2 
52.3 
53.7 
50.7 
55. 7M 

32.6 
32.9 
32.6 
30.2 
34.5 

42.9 
42.6 
43.2 
40.5 

45. IM 

.2 

.4 
.5 

-  1.5 

-  .3 

72 
71 
76 
70 
76 

14 

6 
6 
6 

5 

16 
19 
19 
15 
IB 

18 

18 

20+ 

19+ 

30+ 

656 
566 

651 
730 
597 

0 
0 

d 

0 

0 

0 

1 
1 
1 

0 

15 
16 
17 
20 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
3.73 
3.85 
3.91 
4.96 

-  1.03 

-  .39 

-  .38 

-  .78 
1.03 

.85 
1.08 
1.10 
1.23 
1.28 

7 

7 

25 

7 
7 

T 

.5 

.6 
1.0 

0 

1 
1 

0 

29 
29 

9 

9 
8 
8 
8 

2 

3 

3 
2 

4 

0 

1 

1 
1 

2 

ESSEX    FELLS    SERV    SLOG 
FLEMIN6T0N    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAM8ERTVILLE 

AM 
AM 

52.6 
53.6 
*7.i 
50.8 
54.3 

31.3 
32.4 
26.8 
36.6 
34.5 

42.1 
43.0 
37.1 
43.7 
44,4 

-  1.4 

-  .2 
.2 

69 
74 
65 

70 
76 

6 
5 

7 
6 
5 

16 
19 
7 
19 
20 

18+ 
20+ 
18 

le 

19+ 

663 

651 
S34 
634 
613 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

3 

1 

0 

13 
16 
26 

7 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 
4.08 
3.92 
3.39 

-  .09 

.51 

-  .39 

1.05 
1.12 
.64 
1.25 
1.36 

25 

7 

7 

24 

7 

.0 

T 

.0 

T 

0 

0 

0 
0 

7 
9 
7 
8 

3 

4 
3 
1 

2 

1 
0 

1 
1 

LAYTON    3    NW 
LITTLE    FALLS    1    E 
LONG    VALLEY 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPORT 

AM 

AM 

R 

51.3 

5*. 8 
51.6 
51.4 
54.0 

29.5 
35.4 
31.1 
31.7 
36.9 

40,4 
45.1 
41,5 
41,6 
45.5 

.4 
.8 

.6 

71 
77 
69 
72 

77 

14 

7 
5 
6 
6+ 

14 
20 
15 
17 
21 

le 

18 
18 
18 
18 

731 
595 
698 
696 

578 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

IS 
15 
15 
16 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 
3.93 
4.08 
4.24 
3.94 

-  .39 

-  .47 

-  .28 

.64 

1.10 
1.13 

.90 
1.17 

.96 

28 

25 
6 

7 
24 

1,0 
,0 
.5 

.4 

1 

0 
0 

T 

29 
29 

10 
9 
7 
9 
6 

1 
3 
5 
3 
4 

1 
2 

0 

1 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIOGEFIELD 

AM 
AM 

51.8 
54.7 
55.7 
54.6 
52.8 

30.5 
35.7 
33. B 
35.2 
34.5 

41.2 
45.2 
44.8 
44,9 
43.7 

.1 

,4 

1,9 

.3 

-      .5 

77 
75 
74 
76 
74 

7 

7+ 
5 
5 

5 

16 
19 
19 
19 
20 

18 
18 
18 
19 

18 

708 
592 
599 
501 
636 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

17 
10 
17 
14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.96 

4.00 
3.70 
4.41 
4.20 

.22 

-  .06 

-  .06 
.49 
.26 

1.27 
1.39 
1.35 
1.04 
.99 

7 
25 
24 

6 

7 

T 

1.2 
.0 
.4 

1.0 

0 

1 

0 

0 

T 

29 

29 

8 

7 
5 
7 
8 

3 
2 
3 
4 

4 

1 

2 

2 

1 
0 

SOHERVILLE 
SUSSEX    3    N 

//    AM 

53.3 

50.4 

34,0 
30.6 

43.7 
40.5 

-  .1 

-  1.6 

74 
69 

5 
15+ 

19' 
15 

19+ 
19+ 

632 
727 

0 
0 

0 

1 

14 
20 

0 
0 

3.54 
3.85 

-  .11 

-  .15 

1.16 
.95 

7 
7 

T 
T 

0 
0 

8 
10 

2 

3 

1 
0 

DIVISION 

42.9 

-       .4 

3.90 

-      .09 

.3 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CLAYTON 

54.2 
55.3 

57.6 

54.9 

36.4 
35.6 
36.0 
36.1 
36.6 

45.3 
45.5 
46.8 

M 
45.9 

-    1.2 

73 
78 
79 
78 
76 

6 

6+ 

5 

5 

6+ 

21 
21 
18 
21 
20 

18 
18 
19 
18 
18 

586 
582 
549 

568 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

11 
11 
14 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
3.93 
4.88 
5.18 
5.34 

2.03 

.70 
1.44 

2.83 
1.25 
1.90 
1.50 
1.59 

24 
24 
24 

14 

7 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
6 
7 
8 
9 

2 
3 

3 
4 

5 

1 

2 

1 
2 
2 

FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 
LAURELTON    1    E 

AM 

54.9 
55.9 
54.8 
55.1 
53.4 

36.1 
33.5 
36.1 
33.6 
33.7 

45.5 
44.7 
45.5 
44.4 
43.6 

.3 

1.6 

.5 

-  .9 

-  1.5 

77 
78 
77 
78 
74 

5 
6 
5 
5 
5 

20 
19 
21 
15 
20 

18 

18 

19+ 

19 

30 

583 
507 
580 
618 
639 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

13 
15 
13 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.01 
3.85 
3.78 
4.50 
4.87 

-       .05 
.08 
.31 
.70 
.66 

1.60 
1.46 
1.60 
1.81 
1.40 

7 
7 
7 
7 
24 

.3 
.0 
,3 
T 

T 

0 
0 
0 

0 
T 

29 

7 
5 
5 
7 
8 

3 

2 
2 
4 
5 

1 

2 
1 
1 
1 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

AM 

55.5 
53.8 
54.9 
56.9 
55.5 

36.0 
34.3 
34.9 
35.0 
37.2 

45.8 
44.1 
44,9 
46.0 
46.4 

-  .7 

-  .1 

-  .1 
.3 

76 
77 
75 
78 
75 

6 
6+ 

6+ 
6+ 
5 

22 
21 
18 
17 
20 

19+ 

18 

18 

19 

18 

573 
620 
600 
571 
552 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

9 
16 
13 
15 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

5.20 
4.43 
4.28 
4.06 
4.50 

.79 
.65 
.50 
.86 

1.43 
1.34 
1.43 
2.01 
2.04 

5 
26 

7 
7 
7 

T 

,0 

,5 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
S 
8 
5 

7 

4 
3 
2 
2 
3 

3 
2 

2 

1 
1 

TOMS    RIVER 
TRENTON    WB    CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

R 

56.5 
52.9 
55.9 
56.1 

34,7 
36.8 
35.1 
36.4 

45.6 
44.9 
45.5 
46.3 

-       .7 

77 
76 
72 
77 

5 

5 
6 

5 

17 
21 
19 
21 

19 
18 
19 
20+ 

580 
598 
577 
559 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

14 

6 

14 

14 

0 
0 
0 
0 

5.00 
4.10 
4.60 
5,07 

1.24 

1,30 
1.13 
1.40 
1.82 

7 
24 
24 

7 

.0 

.1 
.0 

T 

0 

T 
0 
0 

29 

6 
7 
4 
5 

4 
4 
4 
4 

3 
1 
3 
2 

DIVISION 

45,5 

.0 

4.55 

.77 

T 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 

R 
R 

53.6 
56.  5M 
53.2 

39,1 

41. 2M 
37.5 

46,5 
48, 9M 
45.4 

-  1.6 

-  .1 

67 
71 
74 

6+ 

6 

5 

23 
26 
22 

18 
18 
30+ 

551 
482 
585 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

8 
4 
8 

0 

0 
0 

4.82 
5.13 
4.12 

1.50 
.18 

2.75 
1.43 
1.19 

24 
25 
24 

•  0 

T 

.2 

0 
0 
0 

7 
7 
7 

2 

3 

1 
2 
1 

DIVISION 

46.9 

-      .2 

4.69 

1.04 

•  1 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

P.T" 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

1 

a 

Station 

> 
« 

o  »  > 

sas 

o.»  a 

1 

> 

< 

£  a 

g       1 

5     J 

-2 

9   O 

01 

O  H 
am 

a 

O  M 

a. 

OE-. 
o  tn 
..  M 

g 
• 

S 

3 

0) 
O) 

8 

I 

4 

CM    S 

3 
(2 

a 

•  8  S 

ATLAMTIC   CITY   WB   AIRPORT 

s 

16 

13.5 

- 

- 

- 

80 

85 

61 

71 

5 

5 

5 

1 

0 

1 

17 

- 

7.0 

ATLAMTIC  CITY 

- 

- 

12.4 

34 

NW 

17 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

5 

1 

0 

1 

12 

39 

- 

LONG   BRANCH 

s 

16 

15.3 

37 

S 

28 

- 

80 

68 

70es 

3 

4 

4 

2 

1 

0 

14 

40 

7.0 

NEWARK   ra   AIRPORT 

ssw 

14 

10.5 

30 

WN7I 

17 

70 

77 

58 

63 

6 

7 

2 

4 

0 

0 

19 

- 

7.2 

TRENTON    WB   CITY 

- 

- 

10.1 

36 

S 

28 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

3 

3 

1 

0 

15 

43 

7.2 

0   12:00  Noon 

See   Relerence   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12 


13      14 


15 


22      23      24 


25      26      27      2B      29      30 


ATLANTIC  CITY  We  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 
BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  2  SE 

BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CMARLOTTEBURG 

CrUTHAM 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 
FOHTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 
MIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MAMWAH 
MANVILLE 
MAYS  LANOING 

MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 
MOORE  ST OWN 
MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP    STA 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 
PEHBERTON  3  E 
PMILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

ftlOGEFIELD 


5*19 

4*82 
3*93 


3*00 
4a33 
4*99 

3i73 

3*67 
3tW 

5*18 


5i3A 

3.23 
4«9» 
3*69 


3»67 
5.19 
4«01 
4.73 
3*S5 


•  OS 


4.24 
5*20 
4177 
4*43 
4*24 

3.94 
4.2B 
3«6« 
3a96 
4*46 


3.29 
4<41 
4«76 
3*09 


RINGHOOO 

Al32 

smt-OH 

«i9C 

SOMERVILLE 

3.M 

SPLIT  ROCK  POND 

4.7* 

SUSSEX  3  N            // 

i,»i 

TOMS  RIVED 

5.00 

TRENTON  WB  CITY         R 

OilC 

TOCKERTON 

A«6C 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3>es 

WERTSVILLE 

Ai6* 

WESTFIELD 

3.S6 

WEST  WHARTON 

».15 

WOODCLIFF  LAKE 

4*34 

WOOOSTOWN 

5.07 

U59       .44 


liSO 
T  .02 

.01      T 


See   Befereoce  Rotes    Folloving   Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  19S9 


Da?  Oi  Month 

1 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

_^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  HB  AP 

MAX 
MIN 

66 

48 

54 

40 

49 
28 

63 
49 

72 
60 

73 
48 

4« 

35 

44 
36 

52 

34 

52 

31 

56 
29 

59 
36 

60 
34 

69 
54 

62 
44 

52 
42 

53 
27 

31 
21 

44 
23 

43 
25 

51 
32 

52 
35 

54 
35 

61 
51 

57 
33 

4* 
30 

63 
42 

62 

38 

39 

27 

41 
24 

54.2 
36.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

66 
♦9 

55 
39 

53 

31 

62 
53 

67 
61 

67 
50 

50 
36 

45 
38 

52 
38 

52 

36 

55 

40 

59 
43 

60 
38 

65 
56 

61 
45 

61 
43 

53 
28 

31 
23 

44 
26 

45 

27 

53 

38 

62 
36 

54 
38 

60 
52 

56 
33 

50 

31 

59 
50 

60 
38 

38 

28 

40 
26 

53.8 
39.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

65 
48 

55 

40 

50 
34 

65 

44 

78 
60 

78 
47 

48 
37 

45 
36 

52 

30 

54 
29 

59 
28 

56 
35 

61 
33 

72 
54 

63 

37 

49 
40 

52 
25 

32 
21 

44 
22 

46 
27 

52 
33 

52 
35 

57 
33 

61 
48 

56 
30 

42 
30 

66 
38 

65 
38 

39 
30 

40 
26 

55.3 
35.6 

8ELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

66 

56 

65 
43 

53 
26 

68 
39 

79 
58 

77 
66 

72 

37 

45 
35 

53 

37 

52 

26 

60 
25 

60 
36 

63 
29 

75 
55 

72 
43 

47 
40 

55 
42 

42 
20 

46 
16 

46 
19 

48 
23 

55 
38 

55 

30 

60 
50 

60 
38 

45 
30 

68 
32 

63 

31 

34 

31 

44 
27 

57.6 
36.0 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

61 
49 

54 
37 

il 

55 

41 

70 
43 

70 
54 

55 
35 

45 
33 

48 
24 

55 
23 

55 
24 

53 
39 

57 
28 

72 
50 

66 

37 

62 
37 

49 
36 

37 
16 

42 
19 

45 
22 

48 
28 

52 
25 

50 
24 

58 
44 

57 
35 

41 
28 

60 
31 

62 

38 

40 
27 

39 
21 

53.2 
32.6 

BOONTON  2    SE 

MAX 

MIN 

59 

♦  7 

60 
41 

51 

30 

49 
35 

60 
43 

71 
59 

70 
37 

38 
35 

44 
26 

52 

27 

52 
25 

56 
28 

58 
30 

64 
34 

69 
41 

45 

37 

47 
39 

50 
19 

32 
20 

41 
23 

42 
28 

48 
26 

63 
28 

49 
38 

60 
37 

47 
31 

42 
32 

62 

37 

63 

31 

34 
24 

52.3 
32.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

62 
55 

62 
44 

50 
33 

65 
43 

76 
54 

77 
53 

55 
36 

45 
36 

54 
32 

53 

33 

59 
28 

59 

39 

56 
34 

73 
47 

65 
42 

48 
40 

52 
39 

41 
21 

22 

25 

26 

25 

26 

47 

39 

30 

34 

39 

34 

37 
27 

36.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

62 

47 

61 

40 

55 
27 

51 
39 

64 
42 

76 
63 

73 
37 

49 
35 

43 
26 

52 
25 

53 
24 

57 
32 

58 
27 

61 
32 

69 
42 

45 
38 

47 
40 

50 
19 

31 
20 

41 
19 

43 
28 

50 
28 

53 
26 

50 
33 

61 

37 

47 
29 

46 
29 

64 
46 

64 
28 

36 

20 

53.7 
32.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

65 
51 

63 
49 

61 

40 

64 
46 

69 

56 

71 
61 

65 

37 

52 

41 

53 
35 

58 
33 

55 

37 

62 
42 

66 
53 

62 
45 

62 
42 

54 
36 

38 
26 

45 
31 

43 
31 

52 

40 

50 
41 

57 
40 

59 
60 

58 

40 

45 
36 

60 
43 

59 
45 

46 
35 

42 
32 

56.5 
41.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

60 
42 

57 
38 

49 

30 

48 
31 

59 
41 

70 
58 

67 
36 

37 
32 

41 
24 

49 
22 

51 
20 

55 
24 

56 
25 

57 
27 

68 
48 

48 
34 

48 
36 

49 

15 

30 
15 

39 
24 

41 
25 

42 
26 

50 
24 

48 
37 

59 
35 

45 
29 

41 
29 

60 
32 

61 
28 

35 
20 

60.7 
30.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

61 
59 

59 
44 

51 
30 

61 
42 

76 
59 

76 
52 

52 
34 

45 
34 

50 
32 

52 

31 

57 
30 

57 
40 

60 
32 

71 
48 

62 

41 

51 
40 

51 
35 

35 

20 

43 

21 

44 
23 

50 
31 

56 
36 

55 
34 

60 
48 

60 
38 

42 

30 

66 
39 

62 

43 

45 
32 

38 
25 

54.9 
36.8 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

65 
52 

57 
39 

51 

27 

56 
39 

76 
45 

75 
57 

60 
35 

44 
34 

55 
27 

56 

30 

28 

39 

35 

50 

40 

38 

39 

18 

45 

20 

47 
22 

52 
29 

58 
30 

51 
38 

59 
46 

61 
36 

45 
27 

65 

30 

65 
40 

43 
27 

39 
18 

55.7 
34.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

62 
38 

60 
39 

58 
30 

50 
34 

56 
34 

69 
35 

65 
35 

40 
35 

46 
27 

50 
31 

52 
29 

58 
30 

56 
35 

60 
36 

56 
16 

49 
38 

50 
40 

55 
15 

39 
24 

40 
26 

49 
33 

52 
33 

50 
30 

54 
32 

56 

34 

44 
36 

50 
38 

60 
34 

59 
16 

38 
20 

52.8 
31.3 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

63 

52 

53 
39 

49 
26 

57 
39 

74 
44 

70 
49 

49 
36 

45 
30 

55 
23 

66 
24 

58 
22 

57 
35 

57 
27 

71 
60 

55 

40 

46 
39 

52 
42 

42 
19 

42 
19 

43 
19 

49 
25 

51 
28 

53 
22 

59 
46 

58 

37 

41 
26 

63 
26 

63 

37 

37 
28 

40 
21 

53.6 
32.4 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

58 
54 

54 
41 

49 
28 

65 
39 

77 
54 

76 
58 

58 
36 

43 
35 

50 
32 

61 
31 

58 
32 

58 
41 

58 
32 

70 
52 

62 
42 

48 
38 

62 
43 

43 

20 

42 
21 

43 
26 

52 
30 

53 
34 

52 
30 

60 

47 

60 
37 

49 
29 

66 
34 

60 
39 

39 
27 

40 
22 

54.9 
36.1 

HAMMONTON  ?  NNE 

MAX 
MIN 

62 
54 

64 
42 

55 
27 

53 
30 

68 

50 

78 

64 

76 
35 

41 
33 

43 
30 

52 

30 

52 
26 

61 
29 

68 
31 

66 
36 

72 

40 

47 
38 

51 
38 

51 
19 

32 

20 

51 
23 

51 
32 

52 
29 

62 

30 

55 

33 

62 
36 

50 
26 

55 
36 

67 
34 

65 
34 

36 
21 

55.9 
33.5 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

57 
43 

49 
32 

51 
24 

41 
27 

57 
38 

64 
38 

65 
26 

32 
24 

36 
21 

47 
21 

49 
31 

49 
31 

66 
28 

66 
32 

62 
29 

42 
29 

41 
29 

43 

7 

26 
12 

36 

18 

44 
24 

42 
26 

47 
31 

44 
32 

54 
32 

48 
22 

44 
24 

57 
39 

52 
22 

29 
13 

47.3 
26.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

64 
55 

55 

42 

49 
29 

58 
44 

77 
53 

74 
56 

56 
36 

44 
36 

50 
30 

50 
30 

58 
26 

58 
40 

67 
30 

72 
52 

57 
42 

47 
39 

51 
42 

45 
21 

41 
21 

42 

24 

51 
30 

62 

34 

53 
29 

60 

47 

60 

37 

41 
29 

67 
35 

65 
42 

42 

31 

39 
22 

54.8 
36.1 

INDIAN  MILLS  2  V 

MAX 
MIN 

64 
52 

53 
40 

49 
25 

67 
40 

78 
55 

77 

51 

51 
35 

43 
35 

52 

30 

52 

24 

58 
22 

57 
34 

60 
26 

72 
53 

63 

41 

50 
39 

51 
36 

36 
20 

43 
15 

44 
18 

51 
26 

62 
32 

55 
27 

52 
47 

60 
36 

43 
29 

67 
29 

64 
38 

38 
30 

40 

22 

56.1 
33.6 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

62 
48 

54 
36 

48 
33 

56 
46 

70 
58 

67 
45 

45 
35 

41 
33 

49 
34 

51 
33 

52 
34 

57 
46 

53 
41 

63 

46 

48 
41 

47 
37 

50 
24 

31 
19 

41 
26 

41 
29 

50 
38 

51 
38 

49 
38 

65 

47 

55 
34 

41 
30 

62 
43 

50 

37 

37 
25 

37 
23 

50.8 
36.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

64 
54 

55 
43 

50 
31 

58 
42 

76 
46 

70 
52 

53 
36 

44 
36 

54 
25 

53 
25 

57 
25 

56 

37 

57 
28 

72 

50 

54 
39 

46 
39 

51 
39 

40 
20 

42 
20 

45 
21 

50 
29 

52 

30 

53 
27 

60 
46 

59 
36 

40 
29 

63 
31 

63 
39 

40 
31 

41 
26 

64.3 
34.5 

LAURELTON  1  E 

MAX 

MIN 

66 
46 

55 
36 

52 
26 

63 
45 

74 
58 

73 
46 

46 
37 

43 
37 

53 
30 

54 
27 

56 
24 

60 
29 

56 
30 

65 
47 

48 
44 

♦9 
41 

51 
25 

31 
21 

45 
21 

45 
23 

51 
28 

55 
29 

51 
30 

60 
46 

56 
32 

43 
28 

65 
41 

61 
37 

37 
25 

39 
20 

53.4 
33.7 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

55 
40 

50 
32 

50 
28 

50 
35 

66 

40 

70 
50 

55 
34 

45 

30 

52 
22 

50 
20 

53 

IB 

50 
38 

55 
24 

71 
47 

64 

37 

48 
33 

48 
32 

32 

14 

40 
20 

47 
15 

48 
24 

50 
28 

52 

19 

50 
30 

54 
37 

45 
33 

55 
28 

50 
35 

36 
23 

37 
18 

51.3 
29.5 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

60 
47 

62 
42 

55 
32 

50 
40 

64 
45 

76 

53 

77 
37 

40 
35 

45 

28 

53 

28 

56 
26 

58 
32 

60 
31 

62 
36 

66 
41 

47 
38 

50 
42 

50 
20 

34 
23 

43 
30 

45 
30 

51 
30 

54 
30 

50 
42 

62 
36 

49 

30 

55 
35 

66 
52 

66 
32 

36 
24 

54.8 
35.4 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

65 
50 

53 
39 

51 
33 

65 
46 

74 
60 

73 
49 

46 

38 

45 
39 

49 
36 

51 
35 

55 
30 

58 
38 

56 

40 

65 
62 

52 
44 

48 

42 

52 
28 

33 
22 

41 
25 

42 
27 

52 
34 

52 

37 

52 
35 

61 
49 

57 
34 

43 

30 

66 
43 

63 

40 

40 
27 

38 
22 

53.2 
37.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
48 

51 
36 

48 
30 

53 
38 

69 

48 

64 

47 

49 
33 

42 
34 

51 
22 

52 

21 

55 
20 

68 
35 

55 
25 

68 
47 

65 
39 

45 
35 

48 
38 

38 
16 

40 
17 

42 

19 

46 
26 

51 
23 

50 
22 

56 
45 

64 
35 

42 
27 

60 
29 

61 
36 

44 
25 

36 
18 

51.8 
31.1 

HILLVILLE 

MAX 
MIN 

64 
54 

67 
46 

56 
33 

54 
36 

67 

51 

76 
61 

75 

37 

39 
35 

45 
34 

54 

32 

53 
29 

56 
36 

58 
33 

65 
38 

73 
43 

48 
41 

50 

41 

52 
22 

33 
22 

46 
24 

45 
29 

50 
37 

53 

33 

58 
35 

60 
39 

48 
28 

51 
35 

67 
37 

53 

32 

38 
26 

65.5 
36.0 

MOOPESTOWN 

MAX 
MIN 

64 
50 

54 
36 

50 
30 

65 
47 

77 
50 

77 
44 

44 
37 

43 
35 

52 
29 

53 

28 

58 

27 

58 
32 

60 
30 

71 
49 

49 
42 

47 
40 

61 
25 

31 
21 

44 
22 

44 
25 

51 
29 

62 

31 

56 

31 

52 

48 

52 
33 

41 
30 

57 
38 

65 
36 

36 
27 

40 
26 

63.8 
34.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

MIN 

59 
52 

59 
39 

53 
29 

48 

37 

60 
41 

72 
41 

69 
35 

38 
34 

43 
26 

51 
27 

53 
23 

56 

37 

59 
30 

60 
40 

63 
38 

43 

37 

47 
38 

49 

17 

32 
19 

34 
22 

43 
27 

48 
29 

53 
25 

47 
39 

58 
35 

42 
22 

47 
29 

62 
32 

52 

30 

33 
21 

61.4 
31.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
47 

54 
38 

52 
35 

56 

47 

77 
54 

77 
47 

47 
36 

44 
35 

52 

34 

55 
37 

57 
34 

59 
44 

55 
38 

69 
5] 

51 
41 

49 
39 

51 
25 

33 
21 

43 
25 

46 
28 

62 
35 

55 
35 

51 

38 

62 
49 

60 
35 

43 
30 

67 
41 

65 
38 

38 
27 

39 
23 

54.0 
36.9 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

64 
54 

55 

40 

48 
28 

S6 
40 

75 
48 

75 
61 

63 
35 

44 
33 

60 
26 

52 
31 

58 
26 

58 
38 

55 
34 

71 
49 

69 
40 

47 
37 

50 
41 

43 
18 

41 
21 

43 
23 

50 
28 

53 

33 

52 
32 

50 
45 

62 

35 

41 
28 

55 

30 

65 
40 

42 
29 

38 
21 

54.9 
34.9 

NEWTON 

MAX 

MIN 

58 
46 

57 
40 

48 

31 

49 

35 

61 

41 

70 

41 

77 

35 

40 
33 

42 

?0 

48 
21 

50 
21 

54 
26 

55 
27 

60 
32 

70 
36 

49 
35 

46 
36 

49 
16 

38 

17 

38 
23 

39 
27 

47 
25 

47 
22 

49 
34 

56 
38 

45 
27 

44 
31 

51 
43 

50 
30 

45 
23 

51.8 
30.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

60 
54 

63 

42 

54 
33 

53 
35 

53 

47 

75 
61 

75 
37 

40 
35 

44 
31 

51 
31 

55 
30 

56 
35 

60 
35 

64 
38 

66 

40 

45 
37 

50 
40 

51 
19 

34 
20 

45 
26 

48 

30 

52 
34 

52 
34 

52 

40 

60 

38 

50 
30 

56 
34 

64 
50 

54 
31 

37 
23 

54.7 
35.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

65 
49 

57 
43 

51 
26 

59 

40 

78 
52 

78 
64 

66 

36 

45 
35 

53 
76 

54 

27 

59 

25 

60 
36 

59 
27 

72 
52 

63 

40 

51 

40 

51 
42 

43 
21 

44 

17 

45 

21 

53 
30 

55 
31 

56 
28 

51 
47 

52 
38 

41 
29 

69 
31 

62 
44 

44 
30 

40 
22 

55.9 

35.0 

PHILLIPSBUPG 

MAX 

MIN 

63 
45 

57 
41 

54 
33 

56 
43 

74 
51 

73 
48 

58 
37 

46 
27 

53 

27 

53 
22 

56 
21 

51 
31 

67 
25 

73 
55 

57 
45 

51 
45 

49 
10 

41 
19 

45 
20 

48 
21 

52 
30 

65 
32 

58 
28 

50 

47 

53 

30 

42 
32 

63 

31 

63 
39 

39 
24 

41 
25 

55.7 
33.8 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

62 
54 

54 
40 

52 
28 

56 
42 

76 
45 

75 
55 

65 

37 

44 
35 

55 
28 

55 
30 

59 
26 

60 
39 

55 
33 

71 
52 

58 
42 

46 
39 

50 
34 

34 
20 

43 
19 

45 
22 

50 

30 

55 

31 

61 
30 

50 
48 

58 
39 

43 
29 

64 

30 

65 
35 

35 

31 

39 
22 

54.6 
36.2 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

60 
44 

52 

35 

55 

30 

56 
46 

74 
50 

72 

45 

45 
35 

41 
32 

51 
29 

53 
31 

58 
30 

58 

40 

57 
34 

70 
50 

50 
38 

48 
37 

60 
25 

32 
20 

44 
22 

45 
25 

56 
33 

53 
32 

55 
34 

60 
49 

57 
32 

44 
30 

59 
34 

61 

37 

35 
24 

34 
22 

52.9 
34.5 

5HILOH 

MAX 

MIN 

66 
54 

56 
43 

50 
30 

55 
40 

75 
55 

73 
55 

58 
36 

43 
37 

56 
34 

54 

31 

55 
31 

59 
42 

65 
35 

69 
54 

63 
42 

51 
40 

51 
41 

41 
20 

44 
24 

45 
27 

48 
33 

52 
35 

56 

33 

50 
47 

59 

37 

45 
31 

53 

38 

63 
35 

40 
31 

39 
26 

55.5 
37.2 

Sea  Batorence  Notes  FoUowiag  SUtton  fatdax 
-    Ill    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1959 


Station 

Day  Ol  Month 

• 
01 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

63 

51 

52 
39 

49 
30 

55 
41 

74 
47 

72 
54 

54 
36 

45 
35 

52 
29 

52 
26 

57 
23 

57 
38 

56 
31 

70 
42 

63 

41 

45 
39 

50 
36 

36 

19 

40 
19 

43 

21 

48 
29 

91 
30 

52 
28 

59 
48 

59 

37 

41 
28 

64 
39 

64 
39 

39 
28 

38 
22 

93.3 

34.0 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

57 
45 

56 

37 

50 
31 

46 
32 

61 

40 

69 
59 

69 

35 

37 
32 

42 
22 

50 
22 

52 
23 

54 
24 

52 

30 

57 
32 

69 

37 

43 
34 

44 
34 

45 
15 

30 
15 

37 
22 

41 
22 

46 
20 

49 
25 

49 
32 

98 
48 

49 

30 

42 
32 

62 
39 

62 
29 

33 

20 

50.4 
30.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

65 

55 

55 

46 

51 
25 

67 
36 

77 
56 

76 

58 

58 

37 

45 
36 

58 
26 

59 
34 

58 
24 

96 

30 

57 
28 

71 
46 

69 

37 

51 
40 

52 
42 

44 
21 

44 
17 

44 
18 

93 
27 

55 

35 

52 
28 

62 

48 

62 

38 

4* 
29 

66 
28 

62 
42 

44 
30 

42 
24 

96.9 

34.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

6? 

53 
40 

49 
34 

61 
46 

76 
58 

74 
42 

42 

37 

43 
36 

50 
32 

51 

36 

57 
34 

57 
42 

56 
39 

70 
50 

50 
42 

48 

40 

51 
26 

30 
21 

42 
26 

43 
28 

49 
36 

91 
36 

54 
35 

61 

47 

56 

>3 

41 
31 

66 
38 

66 

37 

37 
28 

40 
26 

92.9 
36.8 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

65 
52 

57 
41 

51 
26 

5* 
41 

71 
56 

72 
60 

65 

37 

45 
35 

55 
37 

55 
28 

57 
24 

61 
30 

60 
29 

67 
47 

61 
44 

50 
40 

53 
42 

43 
20 

45 
19 

46 
21 

51 
22 

55%  54 
36   28 

59 
46 

60 
43 

47 
28 

63 

30 

60 
42 

44 
28 

40 
22 

95.9 
35.1 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

65 
56 

57 
43 

49 

31 

66 

40 

77 
57 

76 
56 

57 
37 

45 

37 

51 
31 

54 
29 

57 
29 

59 

41 

62 
31 

72 

50 

64 
42 

50 

41 

52 
39 

40 
21 

45 
21 

46 
21 

90 
30 

52 

31 

56 

30 

60 

47 

61 
38 

44 
31 

67 
33 

63 
42 

49 
32 

40 
26 

56.1 
36.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

25 

.14 
53 

.07 
96 

13 

22 

.13 
51 

60 

56 

26 

.08 
15 

.01 
3 

.06 
38 

.06 
18 

14 

.05 
84 

63 

.15 
20 

86 

40 

41 

33 

7 

13 

39 

51 

87 

13 

84 

14 

136 

1301 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

0 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

1  INCH 

MAX 

MIN 

56 
49 

51 
44 

50 
41 

51 
45 

60 
49 

62 
54 

54 
49 

46 

50 
43 

50 
41 

50 
40 

50 
43 

49 
47 

58 
51 

54 
46 

49 
45 

SO 
41 

42 
38 

41 
36 

43 
36 

44 
38 

47 
40 

46 
40 

53 
41 

52 
40 

41 
37 

50 
40 

53 
44 

42 

37 

50.1 
42.8 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

55 
50 

51 
46 

49 
42 

50 
46 

58 
49 

61 
55 

55 
50 

47 

50 

44 

49 
43 

49 
42 

49 
44 

55 
46 

71 

45 

64 
47 

49 
46 

49 
42 

42 
39 

41 
37 

43 
37 

44 
38 

46 
40 

46 
41 

52 
41 

52 
42 

41 
39 

49 
40 

52 
45 

43 

37 

48.2 
43.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
50 

50 
46 

48 
43 

50 
46 

57 
49 

60 
55 

55 
50 

47 

49 
45 

49 
44 

49 
44 

49 
45 

49 
46 

56 
50 

54 
48 

49 
47 

49 
43 

43 
40 

40 
38 

42 
38 

43 
40 

45 
41 

46 
41 

51 
41 

51 
42 

49 
39 

49 
40 

52 
45 

43 

37 

49.1 
44.1 

8  INCHES 

UAX 
BIN 

55 
53 

53 
50 

50 
47 

50 
48 

55 
50 

58 
56 

56 
53 

53 
49 

50 
48 

49 
47 

48 
45 

49 
47 

49 
46 

54 
49 

54 
50 

50 
49 

50 
48 

48 
43 

43 
41 

43 
40 

43 
42 

45 
42 

46 
43 

50 
46 

50 
46 

45 
43 

48 
42 

50 
48 

46 

40 

49.6 
40.4 

12  INCHES 

UAX 

MIN 

55 
54 

54 
52 

52 
50 

51 
50 

55 
51 

57 

55 

56 
55 

56 

61 

51 
50 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

49 
48 

53 
50 

53 

51 

51 
50 

50 
50 

50 
46 

46 
44 

44 
44 

44 
43 

45 
44 

46 
44 

49 
46 

49 
48 

47 
45 

47 
44 

49 
48 

47 

42 

50.1 
48.3 

16  INCHES 

MAX 

UIN 

55 
54 

55 
53 

53 
51 

52 
51 

54 

56 

56 
55 

55 
52 

52 
51 

51 
50 

50 
50 

50 
49 

50 
49 

52 
50 

52 
52 

52 
50 

51 
50 

50 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

46 
43 

46 
43 

48 
46 

49 
48 

48 
47 

47 
45 

49 
48 

48 

44 

51.0 
49.1 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


Instrumentation:  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  EXectronik  Potentiometer. 
Slope  of  Ground:  Flat.  Ground  Cover:  Kentucky  Bluegrass.  Instrumentation:  Copper-Constantan 
Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


S««  Reier«nce  Notes  Following  SUttioa  Index 
-    112    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
NOVEMBER    1959 


Day  of  month 


ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREBiOLD 

HIGffrsTOWN  1   N 

INDIAN   HILLS    2    » 

LAMBERTVILLE 

LAYTON   3    N* 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONC  BRANCH 

HAYS  LANDING 

UILLVILLE 

HORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


PEHBERTON  3  E 


PLAINFIELD 


RIDGEFIELD 


SOMERVILLE 


TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 

T 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1959 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be    ■ 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  *'-°^„':«"^^"„^"^^^^"°^^ J^iJ^^ly 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


BASS  qiWER 

BELLCPLAlN 

BELMAR 

BELVIOeoE 

BERNARDSVIL 

BLACKWELLS 


B00NT1N  2    SE 
BOUND  BROOK  1  W 
BBANCHVILLE 
RUBLINGTON 
CANlSTEflff  flESFRVOIf 

CA»*OE  BOnOK 

CAMTON 

rAPF  MAY  -i    V 

CEOAP  GROVE 

CFNTERTON 

CHARLOTTEBURG 


CLINTON 

ELI^ABE^M 

ELIZARETHPORT 

eSSEK  FELLS  5EPV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FOHTESCUE 

FREEHOLD 

GLAS5B0P0 

GREAT  MEADOWS  4  N 

GREENWOOD  LAKE 

HACEENSACK 

MAMMOnTON  ?  NNE 
HIGH  "OINT  park 
HIGMTSTOWN  1  N 
MIGHT'^TOWN  PUMPING  STA 
INDIAN  MILLS  2  W 

IRVIN6T0N 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAUREUTON  I  E 
LAY TON  3  NW 

LITTLE  FALLS  I  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
UUMBERTON 
MACOPIN  INTAKE 

MAHHAH 


01?S 

ATLANTIC 

CAMDEN 

0426 

BURIINGT 

0690 

CAPE  MAY 

0771 

MONMOUTH 

0T79 

WARREN 

0797 

SOMERSET 

0847 

SOMERSET 

ESSEX 
SALEM 
CAPE  Mi 


MORR I S 
BURLINGTON 
GLOUCESTER 
HUNTFROON 


ESSEX 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

WARREN 


MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

HUNTERDON 

OCEAN 

SUSSEX 

PASSAIC 
MONMOUTH 
MORR 1 S 
BURLINGTON 


<.o 

«.o 

40 

19 

40 

39 

40 

41 

40 

40  22 

40  04 

41  15 


39 

■Sfl 

4J 

01 

41 

Oft 

33 

40 

20 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


BELMAR    WATER    WORKS 
CLEMENT     MAUPT 
BERNARDS    WATER    COMPANY 
HENRY    M.    MILLER 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 
AMERICAN    CTANAMIO   CO. 
ALBERT    M.    DAVENPORT 


NEWARI 


lTER  oepartmen- 


COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
N.WEST  MAGNESITE  CO. 
J.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  DEPT. 
EDWARD  P.  MOLITOR 
INACTIVE  5/56 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  W.  KLOCKNER 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPEB 

FRANK  J.  MOREAU 
PROf.  J.  a.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT. OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
DEPT.  WATER  ♦  SEWAGE 
EDWARD  ENTWISTLE 

JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WATER  OEPT, 
E.  E.  CASE 
GEORGE  G.  WADOILL 


PASSAI 

C  VLY. 

WTR. 

RTIN 

ARTMUt 

BARKM 

JAMES 

LAWTON 

NEWARK 

WATER 

OEPT 

ROBERI 

G.  GL 

*S60W 

.  RAOCLIFFE 

BRILL 

ELMER 

EARLE 

RIDGEWOOO  WA 

ER  C( 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

i 


HDVIMMIt  Itn 


OBSERVER 


NEWARK    WB    AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP    $Tj 

NEW    MILFORD 

NEWTON 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

0LDW1CK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURC  BRIDGE 


PLA 


lELD 


SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCIf  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WESIFIELD 
WEST  WHARTO 
WOOOCLIFF  L 

WOODSTOWN 


>  CUnBERLANO 

'  MORRIS 

I    BURLINGTON 


.  BERGEN 

-  Sussex 

I  PASSAIC 
.  HUNTERDON 

I  ESSEX 
.    PASSAIC 
I  BURLINGTON 
>  WARREN 
ARREN 


'   UNION 


I  HUNTERDI 
>  UNION 
I  MORRIS 
I  BFRGEN 


HID 
HID 

>  MID 


I.  QALLAHER 
JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

i*  MILLARD 
JAMES  C.    LONG 

.    MEATN6R    BUREAU 

ARTHUR    K.    AMLOUIST 
HACKENSACK  HATER   CO. 
NEWTON    WTR.    *    SMR.COMH* 
NEWARK   WATER   OEPT. 
A.    COUGHLIN 

COUNTY    ENGINEER 

J.   DEL   VECCMIO 
miLI^    E.    KARUCCI 
SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 
(T    TOCL    BRIDGE    COMM. 

VIVIAN    &CNERER 
PRINCETON    WATER    CO. 

fAT    VLY.    SWG.    AUTH. 
GEORGE    P.    KIRSTEN 

JERSEY   WTR.    SUPPLY 

EVERETT   DICKINSON 

=.    HAVER 
JERSET   CITY  0.    P.   H. 

J.    DEPT, OF   CONS. 
BRICE   B.    STANTON 

TOMS   RtVER   WATER   CO. 
J.   ERVEV 
I    iJ,S^    WEATHER    BUREAU 
V.    EDWARD   0.    MEGILL 
iTER    SUPPLY    COMN. 

BONNIE    BURN    SANITARIUM 
ROBERT   M.   MANNERS 
CITY   ENGINEER 
N.J.    POWett    *■    LIGHT    CO. 
HACKENSACK   WATER   CO. 

CREAM   VALLEY    DAIRY 


3-GftEAT   EGC   HARBORj      4-HACKENSACK|      S-HUDSONi      6-HAURICEi      7-MULLICA|       6-PASSAICi      9-ftAHWAYi      10-RAAITAN|      II-ROCKAWAY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Fignjres  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are'  not  listed  In  the  tables ,  either  are  miss ing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Hind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   62°  on  the  16+  at  3  Stations 
Lowest  Temperature:   -6°  on  the  23rd  at  Sussex  3  N 

Greatest  Total  Precipitation:   6.02  inches  at  Long  Valley 

Least  Total  Precipitation:   2.36  inches  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.98  inches  on  the  13th  at 

Phillipsburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   14.0  inches  at  Flemington  1  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   11  inches  on  the  23+  at 

Freehold 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


Tempefatuie 


Precipilalion 


NORTHERN 

BELVIDERE 

BOONTON  2    SE  AM 

CANOE  BROOK  AM 

CHARLOTTEBURG  AM 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG      AM 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK  AM 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  IE  AM 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  AM 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

NEWTON  AM 

PATERSON  AM 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELD 

RIOGEFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  N  // 

DIVISION 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CLAYTOO 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE  AM 

HI6HTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

LAURELTON  1  E 

MILLVILLE  AM 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY  R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

DIVISION- 
COASTAL 

ATLANTIC  CITY  R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH  R 


42.5 

42.7 
41.4 
45.8 

42.9 

43.8 
37.5 
41.9 
44.3 

41.0 
44.3 
43.7 
42.2 
44,7 


44.7 
43.7 


43.5 
38.9 


45. 7M 
48.6 

44.5 
46.2 
43.9 
46.6 
45.4 


47. 


47.5 

46.5 
44.4 
48.7 
47. 9M 


48. 6M 
45.3 


25.5 
26.4 
2f  .1 
24.0 
27.5 

26.1 
25.3 
20.5 
30.9 
27.4 

22.6 
27.7 
24.8 
25.6 
31.2 

24,1 
29.2 

27.8 
27.7 
29.1 

26.8 

23,2 


30.6 
31.0 
30.7 
30.2 
30.4 

28.8 
27.4 
28.6 
27.5 
27.3 

29. 9M 

29.3 

27.5 

27.9 

31.5 

26.6 

31.3 
28.8 
30. OM 


34.0 
35. IM 
31.5 


34.0 
34.5 
33.9 
32.7 
36.7 

34.5 
34.6 
29.0 
36.4 
35.9 

31.8 
36.0 
34.3 
33.9 
38.0 

31.8 
36.6 
36.6 
35.2 
36.4 

35.2 
31.1 


39.0 
38.7 
40.2 
38. OM 
39.5 

36.7 
36.8 
36.3 
37.1 
36.4 

38. 7M 
37.4  • 
36.0 
37.5 
39.5 

36,6 
37.9 
38,8 

39, OM 

37.9 


40.7 
41  •9M 

38.4 


1.5 
1.9 


2.8 
2.2 


3.0 
2.4 


4.0 

1.9 
2.5 
4.1 
2.1 
2.9 

2.0 

.5 


2.0 
.7 
2.0 
2.1 
1.3 


2.5 
1.8 
1.8 
3.4 


952 
936 
956 
994 

870 

939 

935 

1112 

880 

896 

1020 
892 
945 
958 
832 

1022 
874 
871 
885 
882 

917 

1045 


799 
810 
762 
827 
779 

872 
867 
885 
851 
883 

804 
845 
895 
847 
784 

875 
837 
804 
800 


748 
709 

819 


3.98 
5.38 
5,47 
5.85 
4.97 

5.46 
4.98 

3.07 
3.93 
4.24 

4.31 
4.93 
6.02 
5.05 
4.17 

4.19 


5.21 
4.14 


4.57 
3.55 


3.15 
3.58 
3.32 
4.29 

4.70 


4.19 
3.74 


4.56 
4.00 
2.59 


3.58 

D  4.10 

3.53 


.34 
2.14 
1.95 
1.90 
1.55 


.75 
I  .09 

1.57 
1.15 
2.45 

1.07 

1.05 
1.36 

.41 
1.78 

.54 

1.34 
.13 


.21 
1.35 


1.27 
.62 


1.98 

1.60 

1.09 

.53 


.99 

1.41 
1.55 
1.68 
1.20 

1.52 
1.48 
1.13 
.92 
1.15 

1  .37 
1.52 
1.70 
1.41 
.95 

1.27 
1.32 
1.98 
1.29 
1.10 

1.54 

1.10 


.87 
1.00 
1.43 


1.15 
1.07 
1.00 


1.20 

1.54 

1.25 

.73 


1.09 
.55 
.95 


10.5 

11.5 

9.5 


12.0 

10.0 

9.1 


9.5 

5.0 

13.0 

13.5 

9.2 
11.3 

10.1 


7.8 
5.0 
4.8 

T 
7.5 
9.5 
4.8 


4.5 
5.2 

1.0 


8.0 
8.0 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  dixecTtion 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relab 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with 

precipitation 

III 

1 

?  8  S 
III 

Station 

1 

1 

OS? 
III 

> 
< 

1   = 

.2 
g        1 

n 

o  H 

o  to 

a 
o  h< 

a 

O  t-" 

ti 

g 

3 

0> 

I' 
o 

8! 
A 

I 

si 

=2 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

NNW 

12 

11.8 

- 

- 

- 

81 

81 

61 

78 

7 

3 

2 

3 

0 

0 

15 

- 

7.0 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

9.5 

34 

sw 

7 

- 

' 

- 

- 

- 

5 

3 

1 

1 

0 

43 

- 

LONG    BRANCH 

sw 

13 

12.7 

45 

sw 

7 

- 

76 

68<2 

67 

0 

3 

4 

4 

0 

0 

11 

SO 

6.2 

NEWARK    IfB   AIRPORT 

NNE 

16 

9.0 

30 

ssw 

7 

73 

74 

59 

69 

2 

4 

3 

4 

0 

0 

13 

- 

7.0 

TRENTON    WB   CITY 

- 

- 

8.6 

35 

s 

7 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

S 

3 

0 

0 

14 

49 

6.5 

a   12:00    Noon 

See  Rcfeience   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13      14       15 


25      26      27 


28     29      30 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.1% 

>TLANTIC  CITY           B 

3.49 

AUDUBON 

3.6B 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.63 

BELLEPLAIN 

3.32 

BELHAR 

3.21 

BELVinFRF 

3.98 

BERNARDSVILLE  2    E 

5.69 

SLACKWFLLS  MILLS 

5.09 

BOONTON  3  SE 

5,38 

BOUND  BROOK  1  W 

(».69 

BRAHCHVILLE 

<>.23 

RURLTNGTON 

'..29 

CANISTEAR  RESERVOIR 

(•.SO 

CANOE    BROOK 


CANTON 

2.*7 

CAPE  MAY  3  W 

2.36 

CEDAR  GROVE 

4.B0 

CHARLOTTEBURG 

5.S5 

CHATHAM 

5,33 

CLAYTON 

*.70 

CLINTON 

5.12 

ELIZABETH 

4,97 

ELIZABETHPORT 

4.26 

ESSEX  FELLS  SERV  6L0G 

5.46 

FLEMIN6T0N  1  NE 

4,99 

FORTESCUE 

2.80 

FREEHOLD 

D3.72 

GREENWOOD  LAKE 

4.84 

HAMMONTON  2  NNE 

- 

HIGH  POINT  PARK 

3.07 

HI6HTSTDWN  I  N 

4,19 

INDIAN  MILLS  2  W 

3,74 

IRVINGTON 

4.21 

JERSEY  CITY 

3.93 

LAMBERTVILLE 

4.24 

LAURELTON  I  £ 

D3.42 

LAYTON  3  NW 

4.31 

LITTLE  FALLS  1  E 

4.93 

LONG  BRANCH             R 

4.29 

LONG  VALLEY 

D6.02 

MACOPIN  INTAKE 

5.73 

MAHWAH 

5.00 

MANVILLE 

D3.52 

MAYS  LANDING 

2.9% 

MIDLAND  PARK 

5.11 

MILLVILLE 

3,20 

MILTON 

5.95 

MOORE S TOWN 

4.73 

MORRIS  PLAINS 

5.06 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

4.17 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.66 

NEW  MILFORD 

4,17 

NEWTON 

4.19 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5,45 

OLDWICK 

5.39 

ORANGE 

5.55 

PATERSON 

5.04 

PEMBERTON  3  E 

4.00 

PHlLLlPSeURG 

3.98 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  PONO 

SUSSEX  3  N  / 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOOD ST OWN 


1.43   .15 


1.63 
1.68 
1.58 


1.34 
1.02 
1.20 


.15 
1.37 
1.52 


1.30 
1.72 
1.31 


.95 

.63' 
1.03 


1.25 
1.92 
1.32 


.10 

1.34 
.73 
1.54 
1.37 
1.10 

.95 


1.01 
1.52 
.75 


•  12  1 

#07  I 

•  OS  1 


See  Reference  Notes  rollowlog  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


StaUon 

Day  Of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



1  ^ 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

♦5 
27 

52 

25 

54 
31 

52 
35 

53 
34 

53 

45 

52 
33 

46 
28 

50 
23 

49 
27 

51 
25 

57 
49 

56 
36 

42 

30 

48 
22 

61 
39 

57 
41 

46 
40 

42 

27 

35 

21 

38 
23 

33 
19 

24 

11 

37 
16 

45 
32 

49 

31 

48 

41 

56 

47 

54 

31 

45 
30 

38 
29 

47.4 
30.6 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

32 

51 
34 

52 

38 

50 
37 

52 
40 

52 

47 

52 
34 

47 
33 

50 
32 

50 
36 

52 
32 

56 
52 

54 
36 

43 
32 

46 
27 

61 
42 

58 
45 

48 
41 

42 
28 

35 

23 

42 
28 

32 

20 

24 

14 

37 

20 

46 
32 

46 
34 

47 
41 

54 
47 

53 
34 

47 
34 

39 
30 

47.3 
34.0 

AUOUBON 

MAX 
MIN 

♦  5 
32 

53 
26 

53 
32 

54 
34 

55 
32 

54 
45 

51 
29 

42 
32 

51 
24 

48 
32 

49 

28 

58 
44 

59 

37 

43 
30 

47 
29 

60 
36 

56 
38 

46 

40 

43 
30 

36 
26 

37 
23 

32 

20 

26 
12 

33 
15 

39 

30 

44 

30 

43 
38 

52 
40 

42 
33 

45 
32 

39 
31 

46.4 
31.0 

BttLEPLAIN 

MAX 
MIN 

4* 
28 

55 
22 

55 
29 

55 
38 

54 
38 

54 
46 

52 
37 

49 

33 

52 
21 

52 
29 

51 
23 

58 

45 

58 
42 

46 

30 

50 
19 

62 
26 

59 
37 

58 

40 

46 
36 

43 
16 

38 
23 

36 
25 

30 
11 

40 
15 

36 

30 

48 
30 

50 
40 

58 
43 

58 
37 

46 
32 

42 
30 

49.6 
30.7 

BtLVIOERE 

MAX 
MIN 

*2 

27 

47 
23 

50 
25 

51 
24 

49 

26 

48 
41 

48 
29 

39 
29 

45 
21 

47 
24 

42 
24 

56 

35 

57 
35 

46 
21 

43 
19 

58 
31 

54 
28 

45 

33 

41 
31 

34 
19 

32 

18 

32 
20 

24 

2 

30 
10 

32 
22 

37 
30 

36 

33 

38 
33 

38 
30 

41 
30 

37 
19 

42.5 
25.5 

BOONTCM  2  SE 

MAX 
MIN 

38 
26 

43 
23 

48 
25 

55 
31 

55 

32 

55 
33 

50 
41 

42 

31 

38 
20 

43 
26 

46 
26 

43 
30 

57 
42 

52 
26 

41 
20 

45 
22 

55 

33 

52 

33 

39 
34 

40 
24 

32 

17 

32 

19 

30 
3 

28 
3 

32 
12 

36 
27 

42 
34 

37 
34 

40 
33 

36 

31 

40 
24 

42.6 
26.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

42 
31 

26 

30 

31 

55 

32 

52 

45 

51 
31 

41 

31 

50 
24 

47 
32 

47 
27 

59 

41 

59 
40 

44 
29 

47 
24 

34 

55 
37 

50 
40 

43 
32 

37 
25 

36 
23 

34 
25 

33 

10 

34 
15 

38 
27 

41 
26 

41 
34 

56 
38 

54 
33 

43 
32 

26 

45.7 
30.2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

38 
25 

44 
21 

50 
24 

55 
26 

53 
27 

50 
35 

50 
38 

39 
29 

38 

20 

46 
27 

45 
22 

43 

30 

58 
41 

49 
28 

42 
18 

45 
22 

55 
28 

53 
31 

42 

33 

41 
19 

32 

16 

31 
21 

30 

-  3 

24 
4 

34 
18 

36 
27 

47 
34 

37 
34 

40 
3^ 

36 
30 

40 
19 

42.7 
25.1 

CARE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

*6 

36 

54 
29 

52 

39 

55 
40 

55 
46 

52 
26 

46 
42 

52 
34 

55 
47 

56 

42 

45 
35 

49 
26 

54 
42 

53 
43 

53 
41 

48 
37 

41 

30 

41 
30 

41 
28 

33 
16 

43 
20 

46 
30 

45 
36 

50 
40 

52 
36 

53 
39 

47 
38 

43 
32 

48.6 
35.1 

CHARLOTTEBURO 

MAX 

MIN 

35 
23 

41 
21 

48 
23 

54 
30 

53 
27 

49 

30 

48 

40 

46 
28 

37 
18 

43 
25 

45 
28 

42 
30 

57 
41 

54 
25 

37 
17 

42 
17 

55 
27 

51 
30 

37 
30 

39 
20 

29 
13 

28 
16 

27 
4 

22 

3 

34 

10 

36 
26 

45 
33 

37 
32 

40 
31 

34 
28 

38 
19 

41.4 
24.0 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

39 
25 

50 
29 

52 
29 

52 
35 

53 
30 

54 

42 

52 
32 

42 
31 

52 
24 

47 
34 

50 
25 

58 

45 

58 
41 

44 
27 

47 
22 

51 
36 

57 
36 

51 
40 

43 
30 

46 
21 

38 
24 

34 
24 

34 
11 

45 

17 

47 
26 

54 
36 

55 
37 

57 
36 

57 
34 

45 
32 

43 
30 

48.6 
30.4 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

*7 
27 

52 

le 

57 
27 

56 

31 

52 

35 

49 
36 

56 

30 

41 
29 

46 

22 

48 
27 

44 
23 

57 
41 

58 
35 

46 
26 

44 
21 

58 
35 

55 
30 

49 

37 

49 
37 

42 
19 

36 
20 

33 
20 

26 
6 

34 

13 

37 
27 

39 
26 

40 
33 

43 
38 

41 
31 

43 
30 

41 
22 

45.8 
27.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

37 
18 

44 
20 

50 
29 

50 
33 

51 
30 

48 

39 

50 
42 

44 
30 

38 
20 

39 
23 

49 

30 

45 
35 

58 

40 

45 
32 

42 
20 

45 
21 

56 
34 

55 
30 

46 
26 

36 
20 

35 
18 

33 
16 

35 
6 

28 
8 

40 
20 

38 
24 

39 
33 

40 
36 

41 
33 

35 
18 

37 
20 

42.9 
26.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

45 
26 

51 
20 

56 
21 

57 
26 

51 
31 

48 
42 

48 
31 

38 
26 

46 
14 

45 
21 

41 
21 

57 
36 

56 
36 

42 
26 

47 
16 

57 
29 

54 
29 

39 
34 

41 
32 

35 
19 

34 
16 

29 
18 

24 
-  1 

36 

2 

39 
27 

41 
30 

36 
33 

41 
36 

42 
32 

42 
32 

38 
21 

43.8 
25.3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

44 
29 

50 
27 

55 
26 

53 
30 

52 
35 

50 
43 

49 

32 

41 
30 

49 

23 

47 
31 

45 
27 

57 
41 

55 
36 

42 
26 

47 
21 

58 
34 

53 
37 

48 
39 

43 
34 

32 
20 

35 
21 

33 
21 

23 
2 

33 
6 

41 
28 

39 
27 

40 
36 

45 
38 

40 
34 

43 
31 

37 
26 

44.5 
28.8 

MAMtTOHTOW  2  NNE 

MAX 
MIN 

39 
25 

46 
22 

54 
25 

54 
27 

54 
29 

57 
39 

54 
33 

37 
29 

44 
22 

52 
28 

48 
26 

68 
38 

56 
44 

46 
29 

41 
28 

46 

31 

50 
37 

58 
38 

46 
33 

42 
19 

36 
19 

37 

21 

28 
6 

22 
6 

38 

12 

39 
27 

46 
26 

49 
38 

56 
34 

38 
29 

46 
28 

46.2 
27.4 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

33 
20 

35 

25 

43 
25 

50 
27 

46 
31 

41 
34 

42 

34 

38 
22 

34 

17 

38 
24 

40 
24 

44 
26 

54 
34 

36 

16 

32 

19 

39 
23 

50 
22 

42 
22 

32 
22 

33 
11 

26 
8 

19 

9 

25 

-  4 

29 

-  4 

39 
4 

34 
26 

40 
27 

36 
26 

36 
25 

33 
23 

38 
16 

37.5 
20.5 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 
MIN 

43 
29 

51 
23 

52 
26 

51 

30 

53 
29 

48 
44 

50 
31 

38 
31 

48 
24 

47 
31 

45 
26 

58 

41 

58 
38 

41 
27 

46 
21 

56 
35 

53 
35 

46 
36 

42 
34 

34 
21 

35 
20 

30 
21 

22 

5 

31 
9 

36 
26 

39 
29 

38 
34 

44 
37 

43 
34 

41 
31 

38 
26 

43.9 
28.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

45 
26 

53 
19 

55 
25 

54 

32 

55 
24 

54 
44 

50 
30 

41 
31 

62 
19 

47 
31 

48 
22 

58 
44 

68 
40 

41 
26 

46 
16 

60 
34 

57 
33 

46 
39 

42 
32 

35 
16 

38 

19 

33 
20 

23 
4 

33 

7 

40 
26 

44 
26 

43 
37 

55 
42 

53 
33 

43 
29 

36 
25 

46.6 
27.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

43 
34 

46 
34 

51 
34 

51 
38 

49 
42 

47 
44 

50 
28 

39 
32 

44 
27 

47 
34 

47 
34 

52 
48 

52 
30 

41 
29 

42 
28 

55 
39 

52 

41 

41 
37 

38 
26 

31 
23 

32 

20 

27 
14 

22 
8 

26 
15 

36 
26 

40 
34 

39 
35 

41 
35 

37 
31 

42 
30 

37 
26 

41.9 
30.9 

LAMBSRTVILLE 

MAX 
MIN 

45 
39 

50 
23 

53 

25 

55 

27 

52 

27 

48 
41 

50 
31 

39 
31 

48 
19 

47 
23 

43 
25 

57 
37 

58 
38 

43 
27 

47 
20 

57 
31 

53 
30 

47 
36 

43 
33 

36 

21 

33 
20 

31 
22 

26 
5 

30 

10 

36 
28 

40 
29 

38 
35 

42 
36 

43 
33 

43 
32 

39 
23 

44.3 
27.4 

LAORELTOK  1  E 

MAX 
MIN 

47 
24 

50 
20 

53 
25 

52 
2» 

52 
29 

51 
45 

52 
31 

41 
25 

52 
22 

48 
26 

49 
24 

55 
49 

56 
33 

43 
25 

49 
19 

59 
38 

55 
•  35 

44 
36 

42 
24 

36 
20 

37 

18 

32 

13 

22 
5 

33 
11 

41 
30 

43 
29 

42 
37 

46 
42 

42 
32 

43 
25 

39 
23 

45.4 
27.3 

LAYTON  3  N« 

MAX 
MIN 

40 
27 

45 
23 

53 

18 

52 
19 

45 

22 

4« 

33 

48 
30 

40 
28 

44 
11 

45 
20 

37 
18 

54 
30 

57 
35 

40 
24 

43 
15 

54 
29 

50 
24 

43 
26 

40 
29 

30 

15 

30 
10 

30 
19 

25 
-  2 

28 
-  2 

33 
22 

40 
23 

36 
30 

35 
35 

37 
30 

37 
32 

34 
25 

41.0 
22.6 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

38 
29 

46 
24 

52 

27 

58 
31 

57 
31 

51 
37 

52 

38 

39 

30 

42 
25 

47 
31 

48 
29 

44 
34 

60 
42 

45 
26 

45 

21 

46 
25 

59 

30 

55 
35 

41 
33 

43 
24 

35 
18 

33 
20 

30 
4 

26 

10 

34 

17 

36 
32 

46 
35 

39 
35 

42 
33 

37 
30 

44 
22 

44.3 
27.7 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

48 
31 

51 
27 

53 
29 

52 
37 

52 
37 

51 
47 

53 

32 

40 
31 

50 
27 

47 
35 

50 
30 

56 

50 

56 
35 

42 
29 

50 
25 

68 
40 

55 
42 

46 
40 

40 
27 

35 
22 

35 
27 

31 
15 

24 
12 

32 
20 

42 
33 

42 
32 

45 
37 

46 
36 

40 
32 

43 
29 

38 
28 

45.3 
31.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

41 
26 

46 
20 

54 
22 

56 
25 

48 
25 

45 
40 

48 
26 

38 
28 

42 
20 

46 
26 

42 
19 

66 

32 

60 
33 

42 
24 

52 

22 

57 
29 

52 

27 

42 
32 

41 
28 

35 
19 

33 
15 

32 
18 

25 
5 

33 
7 

35 
24 

43 
28 

42 
35 

41 
36 

47 
32 

41 
29 

39 
18 

43.7 
24.8 

nlLLVILLE 

MAX 
MIN 

41 

47 
26 

52 
29 

55 
32 

55 
32 

56 
42 

56 

40 

48 
23 

54 

27 

50 
26 

55 
31 

58 
49 

50 
31 

42 
22 

49 
26 

61 

36 

58 

41 

47 
36 

43 
23 

37 
25 

39 
25 

31 
12 

25 
13 

38 
18 

45 
33 

48 
34 

50 
42 

56 
38 

40 
33 

47 
31 

47.5 
29.9 

MOORE STOWN 

MAX 
MIN 

45 
30 

53 
25 

53 
27 

54 

31 

55 
30 

53 
44 

50 
31 

41 
30 

51 
24 

47 
33 

48 
28 

39 
41 

58 
33 

42 
29 

47 
21 

60 
37 

55 
40 

43 
39 

43 
26 

35 
24 

37 
22 

30 

15 

24 
8 

34 
12 

39 

30 

42 
26 

42 
40 

51 
39 

39 
32 

43 
31 

39 
29 

45.5 
29.3 

MAX 
MIN 

37 
26 

43 
22 

60 
25 

57 
29 

55 
29 

48 
31 

49 

38 

39 
27 

38 
19 

43 
23 

46 
24 

42 
31 

57 
41 

51 
27 

42 
20 

45 

23 

55 

30 

52 
35 

38 
32 

40 
22 

32 
16 

29 
16 

29 
5 

27 
8 

31 
16 

36 
28 

44 
32 

38 
34 

39 
33 

35 
28 

40 
21 

42.2 
25.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
33 

50 

30 

34 
34 

54 
38 

51 
38 

50 
44 

52 
32 

41 
30 

47 
26 

48 
32 

46 
32 

68 
43 

59 
36 

44 

30 

46 
28 

59 
38 

55 
40 

45 
39 

42 

27 

34 
23 

34 
22 

30 
17 

26 

10 

33 
17 

38 
28 

42 
32 

41 
36 

43 
37 

38 
34 

43 
32 

39 
28 

44.7 
31.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  stA 

MAX 
MIN 

45 
29 

50 
23 

55 

27 

52 

30 

51 
31 

48 
42 

52 

29 

39 
29 

46 
18 

46 
28 

43 
26 

58 
39 

56 
37 

43 
25 

45 
21 

57 
35 

54 
35 

51 
37 

42 
32 

36 
20 

32 
16 

30 
19 

28 

3 

32 
12 

37 
27 

40 
28 

39 
34 

43 
35 

43 
32 

42 

30 

36 
24 

44.4 
27.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

36 
26 

41 
24 

41 
24 

50 
27 

49 
26 

48 
?9 

48 

40 

41 

29 

36 

20 

42 
23 

44 
25 

39 

30 

67 
36 

50 
22 

38 
19 

42 
24 

54 
26 

50 
31 

37 
32 

36 
18 

30 
15 

28 
18 

27 

5 

16 
6 

23 
9 

33 
22 

40 
31 

35 
31 

36 

31 

33 
29 

39 
16 

39.5 
24.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

34 

27 

45 

28 

50 
30 

55 
34 

54 

37 

50 
38 

51 
41 

43 
31 

41 
25 

48 

30 

43 
30 

55 
35 

58 
45 

46 
29 

42 
26 

45 
29 

58 
36 

55 
36 

45 
36 

43 
23 

35 
19 

33 
19 

30 

7 

25 

7 

32 
15 

40 
30 

43 
37 

45 
35 

41 
33 

37 
30 

43 
26 

44.0 
29.2 

PEMBERTOH  3  E 

MAX 
MIN 

46 
26 

54 
22 

55 
25 

55 
29 

55 
28 

53 

44 

51 
29 

41 
30 

57 
20 

48 

27 

48 
22 

58 
42 

66 
41 

43 
25 

48 
18 

59 
35 

55 

33 

49 
39 

45 
34 

37 

17 

37 
21 

34 
22 

25 

4 

35 
9 

39 
27 

41 
28 

42 
36 

56 

40 

54 
36 

44 
32 

40 
25 

47.1 
27.9 

PHILLIPSBDRG 

MAX 
MIN 

43 
31 

49 
25 

50 
27 

54 
29 

55 
27 

51 
41 

49 

31 

39 

30 

47 
24 

47 
29 

47 
25 

57 
38 

58 

29 

51 
26 

48 
21 

56 
29 

59 

30 

51 
36 

42 
33 

46 
21 

32 
21 

32 

21 

30 
13 

28 
12 

36 
24 

40 
32 

42 
30 

41 
36 

41 
37 

42 
32 

41 
22 

45.4 
27.8 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

46 

27 

51 
23 

55 
26 

55 
27 

51 
31 

50 
40 

44 
33 

40 
31 

47 
21 

48 
29 

48 
25 

58 
39 

56 
32 

45 
27 

46 

21 

56 
33 

55 
33 

42 
36 

45 
34 

37 
19 

34 
20 

32 
22 

30 
2 

36 
14 

37 
26 

40 
28 

39 
35 

42 
36 

36 
34 

42 
32 

39 
22 

44.7 
27.7 

RIDSEFIELO 

MAX 
MIN 

46 
29 

50 
28 

54 

30 

54 
32 

51 
35 

47 
44 

50 
32 

41 
33 

47 
26 

48 
32 

43 
27 

56 

44 

57 
36 

42 
28 

45 
24 

56 
36 

52 
36 

42 
37 

42 
26 

33 
23 

33 
20 

30 
11 

25 
7 

30 
13 

39 
25 

41 
31 

42 
35 

42 
36 

36 

32 

42 
32 

36 
24 

43.7 
29.1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

46 

31 

51 
28 

52 

30 

51 
33 

55 
34 

56 

42 

50 
32 

45 

31 

S3 

27 

50 
35 

49 
26 

57 
44 

57 
41 

43 
29 

47 
23 

60 
34 

57 

40 

52 
39 

44 
37 

37 
23 

37 
23 

33 
24 

28 
12 

34 
16 

40 
26 

44 
32 

48 
39 

55 

43 

55 
36 

46 
33 

40 
30 

47.5 
31.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


Day  Of  Month 

S. 

Station 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

44 
27 

50 
21 

51 
25 

54 

27 

51 

29 

47 
41 

49 
31 

39 
31 

46 

20 

45 

24 

42 
21 

57 
41 

57 
38 

42 
26 

45 
19 

56 
29 

53 

30 

43 
37 

42 
27 

42 
22 

32 

19 

31 
22 

25 

4 

33 
8 

36 
28 

39 

27 

39 
35 

42 
37 

40 
32 

41 
31 

38 
21 

43.6 
26.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

36 
24 

40 
25 

46 
25 

52 
30 

48 
29 

47 
31 

45 

40 

48 
28 

41 
20 

40 
20 

44 
24 

37 
26 

57 
36 

37 
24 

37 
19 

40 
20 

53 
32 

51 

30 

37 
30 

38 
19 

30 
14 

22 

15 

23 
-  6 

15 

-  1 

29 

5 

32 

20 

39 
31 

36 

31 

35 

31 

32 

30 

38 

17 

38.9 
23.2 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

42 
25 

52 

19 

54 
24 

52 
26 

57 
24 

54 
35 

52 
32 

42 
32 

52 

20 

42 
24 

47 
20 

56 
44 

60 
38 

44 
28 

42 

18 

62 
29 

56 
31 

48 
40 

50 
35 

36 
15 

23 

8 

42 
18 

41 
8 

25 
9 

38 
28 

44 
28 

44 
37 

53 
42 

47 
33 

44 
32 

39 
24 

46.5 
26.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

44 
34 

51 
31 

53 
33 

53 
37 

53 
36 

49 
45 

51 
31 

40 
32 

50 
28 

46 

34 

47 
33 

59 
43 

58 
34 

42 
29 

45 
28 

59 
38 

55 

41 

43 
37 

41 
26 

34 
24 

35 
22 

29 

17 

23 

11 

31 
17 

39 

30 

40 
30 

42 
37 

45 
38 

38 
33 

42 
32 

38 

30 

44.4 
31.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

50 
27 

50 
20 

55 
26 

54 
29 

62 

27 

52 
45 

52 
29 

46 

30 

53 
21 

■bO 
33 

48 
23 

55 
43 

55 
40 

43 
26 

47 
17 

62 
36 

60 
35 

53 
38 

48 
34 

37 
17 

38 
20 

40 
22 

24 

7 

38 

13 

45 

30 

49 

30 

46 
40 

53 
42 

54 
36 

53 
31 

40 
26 

46.7 
28.8 

WOOOSTOWN 

MAX 
MIN 

46 
26 

52 
25 

53 
29 

52 
29 

55 
29 

55 

43 

52 

31 

44 
31 

53 

23 

49 
33 

49 
24 

58 
♦3 

58 
41 

43 
28 

47 
21 

61 
35 

58 
35 

53 
39 

44 
36 

37 
21 

37 
23 

33 
23 

28 

11 

33 
14 

39 
29 

44 
29 

47 
40 

56 
42 

57 
36 

45 
30 

47.9 
30.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  oi  month 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

1  INCH 

MAX 

MIN 

41 
35 

41 
34 

45 
35 

44 
36 

44 
37 

45 
43 

46 
39 

39 
36 

39 
35 

40 
35 

38 
35 

48 
39 

48 
40 

41 
35 

38 
33 

43 

36 

43 
38 

41 
39 

40 
34 

37 
33 

34 
31 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

39 
36 

38 
36 

39 
34 

11 

39.8 
35.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

40 

37 

41 
36 

42 
37 

43 
38 

43 
38 

45 
43 

45 
40 

40 
37 

39 
36 

39 
36 

38 

35 

47 
39 

47 
41 

41 
36 

38 
34 

42 
37 

42 
38 

41 
40 

40 
36 

37 
34 

34 
33 

35 
34 

36 
33 

36 
33 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

39 
36 

38 
36 

38 
35 

36 
34 

39.8 
46.6 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

40 
37 

41 
36 

42 
37 

42 
38 

43 
38 

45 
43 

45 
40 

40 
37 

38 
36 

39 
36 

38 
35 

47 
39 

47 
41 

41 
36 

38 

35 

42 
37 

42 
38 

41 
40 

40 
36 

36 
34 

34 
33 

35 
34 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

39 
36 

38 
36 

38 
35 

36 
34 

39.6 
36.6 

8  INCHES 

MAX 

HIN 

41 
39 

41 
38 

42 
39 

42 
40 

43 
39 

44 
43 

45 
41 

42 
39 

39 
38 

39 
37 

39 
37 

45 
39 

46 
43 

43 
40 

40 
37 

41 
39 

41 
40 

41 
41 

40 
39 

39 
37 

37 
35 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

38 
36 

38 
37 

38 

37 

36 
35 

40.0 
38.2 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

43 
42 

42 
41 

43 
41 

42 
42 

43 
42 

45 
43 

45 
43 

43 
41 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

43 
40 

45 
43 

44 
41 

42 
40 

41 
40 

42 
41 

42 
41 

41 
41 

41 
39 

40 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

38 
37 

41.1 
34.6 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

43 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
44 

44 
42 

43 
41 

42 
41 

41 
40 

43 
41 

43 
43 

44 
42 

43 

41 

42 

41 

42 
41 

42 
42 

42 
42 

42 
40 

41 
38 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

41.7 
40.6 

Slope  of  ground: 


Flat .   Ground  co 
Potentiometer. 


Kentucky  Bluegrass,   Instru 


Copper-Constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk 


See  Refereoce  Notes  Following  Statioa  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


ATLANTIC  CITY  KB  AIRPORT 

ATLANTIC  CITY 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

CLAYTON 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

LAMBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  m 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HAYS  LANDING 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NE*  BRUNSWICK  EXP  STA 


PEMBERTON  3  E 


PHILLIPSBURG 


PLAINFIELD 


RIDGEFIELD 


SOMERVILLE 


TRENTON  WB  CITY 


WANAQUE  RAYMOND  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWrALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


2Q 


8.0 
8 


1.0 
1 

1.5 


5.0 
5 


5.0 
5 

5.0 

2.7 

5 
,4 

7.0 


7.3 

7 


2 
2.0 


)  110.0 
10 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED   OAT* 


Tempe.alu.e 

P.ecip 

„ahon 

II 
<  s 

|i 
<  1 

< 

»  i 

1  -2  s 
1  Jl 

X 

S 

1 

-2 

t 

o 
S 

No   o)  Days 

1 

1  J  1 
1  1  1 

6 

i 

Sno»,  Sleoi 

No,  ol  Dan 

Slalior. 

Max 

Mm 

, 

1"? 
S  i 

s  8 

o 

1 

s 

o 
o 

s 

bi 

sJ 

li 

ol 

NOVEMBER    1956 

SANDY    HOOK 

53.0 

41.6 

47.3 

.5 

69 

16 

24 

24 

522 

0 

6 

0 

0 

2.74 

-      .64 

1.19 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

FtBRUARY    1959 

TOCKERTON 

44.4 

22.2 

33.3 

57 

10 

5 

2 

682 

0 

23 

2 

0 

3.30 

1.00 

5+ 

0 

5 

3 

2 

MARCH    1959 

TUCKERTON 

51.5 

28.5 

40.0 

74 

20 

14 

22 

770 

0 

21 

0 

0 

5.43 

2.00 

8 

0 

7 

3 

2 

APRIL    1959 

TUCKERTON 

62.0 

39.7 

50.9 

85 

8 

29 

24+ 

415 

0 

7 

0 

0 

3.95 

1.10 

2 

.0 

0 

5 

5 

1 

MAY    1959 

TUCKERTON 

76.1 

50.3 

63.2 

92 

30 

34 

17 

148 

3 

0 

0 

0 

1.80 

.70 

29 

.0 

0 

3 

3 

0 

JUNE    1959 

TUCKERTON 

82.5 

59.1 

70.8 

100 

29 

45 

15 

31 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

AUGUST    1959 

TUCKERTON 

84.6 

65.1 

74.9 

94 

22 

47 

3 

4 

8 

0 

0 

0 

4.10 

2.10 

5 

.0 

0 

4 

4 

1 

SEPTEMBER    1959 

TUCKERTON 

79.5 

56.5 

68.0 

1     90 

i 

9+ 

34 

18 

63 

2 

0 

0 

0 

3.68 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

3 

1 

2          3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

NOVEUBER  1956 

SAHDY   HOOK   LB   STA 

.56 

.28 

T 

.05 

T 

T 

.04 

1.19 

.44 

.02 

.15 

2.74 

FEBRUARY   1959 

TUCKERTON 

1.00 

1.00 

.80 

.40 

.10 

3.30 

MARCH   1959 

TUCKEHTOH 

2.00 

.30 

1.40 

.13 

.90 

.40 

.30 

5.43 

APRIL   1959 

TUCKERTON 

1.10 

.90 

.80 

.65 

.50 

3.95 

BAY   1959 

TUCKERTON 

.60 

.50 

.70 

1.80 

JUNE   1959 

TUCKERTON 

• 

• 

• 

1.50 

- 

- 

- 

- 

- 

JULY   1959 

CHATHAM 

.47 

.04 

.50 

.77 

.20 

.69 

1.18 

.42 

4.27 

AUGUST   1959 

TUCKERTON 

2.10 

.90 

.55 

.50 

.05 

4.10 

SEPTEMBER  1959 

TUCKERTON 

.08 

• 

2.50 

.50 

.60 

3.68 

See   Refeience   Notei    Following   Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S 

NOVEMBER  1956 

SANDY  HOOK  LB  STA 

MAX 

67 

62 

57 

65 

61 

58 

60 

56 

55 

46 

50 

63 

53 

56 

65 

69 

58 

45 

44 

51 

63 

55 

38 

33 

44 

45 

44 

41 

46 

41 

53.0 

HIN 

61 

57 

SO 

51 

53 

52 

48 

53 

43 

34 

29 

49 

41 

39 

47 

54 

40 

39 

33 

40 

47 

38 

29 

24 

30 

38 

35 

32 

35 

28 

41.6 

FEBRUARY  1959 

TUCKERTON 

MAX 

34 

27 

37 

50 

48 

43 

43 

53 

40 

57 

55 

34 

53 

48 

55 

47 

51 

48 

42 

23 

40 

44 

42 

45 

40 

43 

50 

50 

44.4 

HIN 

13 

5 

7 

34 

32 

25 

14 

32 

28 

36 

31 

13 

27 

38 

37 

17 

24 

33 

21 

8 

12 

15 

25 

25 

15 

11 

20 

23 

22.2 

MARCH  1959 

TUCKERTON 

MAX 

43 

47 

42 

48 

48 

67 

52 

45 

50 

46 

40 

50 

40 

43 

53 

53 

47 

44 

56 

74 

65 

54 

51 

72 

61 

52 

46 

70 

40 

44 

53 

51.5 

UIN 

26 

30 

24 

34 

21 

35 

32 

19 

29 

31 

25 

32 

20 

29 

35 

36 

23 

20 

19 

36 

41 

14 

17 

32 

29 

41 

37 

27 

17 

34 

37 

28.5 

APRIL  1959 

TUCKERTON 

MAX 

55 

58 

62 

55 

60 

80 

67 

85 

76 

65 

51 

53 

45 

53 

70 

76 

80 

78 

75 

60 

52 

53 

53 

62 

67 

65 

60 

47 

63 

55 

62.0 

HIN 

30 

39 

36 

41 

29 

32 

30 

45 

51 

43 

43 

33 

32 

34 

37 

44 

47 

44 

51 

46 

44 

38 

32 

29 

36 

52 

45 

42 

42 

44 

39.7 

MAY  1959 

TUCKERTON 

MAX 

68 

66 

72 

67 

65 

78 

80 

77 

70 

65 

78 

83 

81 

69 

65 

62 

68 

76 

75 

83 

83 

90 

85 

73 

70 

70 

82 

87 

89 

92 

90 

76.1 

HIH 

44 

40 

48 

37 

38 

41 

50 

52 

36 

38 

55 

57 

62 

59 

43 

35 

34 

45 

55 

59 

60 

62 

58 

54 

41 

40 

61 

64 

68 

62 

62 

50.3 

JUNE  1959 

TUCKERTON 

MAX 

65 

70 

80 

99 

88 

85 

86 

90 

89 

95 

92 

72 

83 

71 

73 

74 

65 

71 

75 

85 

85 

86 

80 

85 

80 

90 

84 

78 

100 

99 

82.5 

HIN 

57 

60 

60 

54 

57 

58 

54 

64 

53 

64 

65 

59 

60 

52 

45 

50 

51 

46 

51 

52 

60 

67 

69 

53 

65 

67 

70 

65 

69 

75 

59.1 

AUGUST  1959 

TUCKERTON 

MAX 

85' 

85 

78 

78 

74 

70 

75 

75 

79 

83 

83 

85 

91 

88 

90 

90 

90 

85 

85 

90 

93 

94 

87 

78 

89 

87 

88 

92 

88 

83 

84 

84.6 

HIN 

74 

61 

47 

48 

65 

59 

60 

61 

69 

67 

65 

64 

67 

71 

70 

73 

73 

73 

68 

60 

67 

74 

66 

65 

65 

66 

68 

68 

65 

60 

58 

65.1 

SEPTEMBER  1959 

TUCKERTON 

MAX 

84 

85 

90 

84 

85 

82 

83 

84 

90 

85 

80 

80 

75 

74 

78 

74 

63 

66 

66 

70 

78 

85 

87 

84 

80 

75 

78 

78 

81 

80 

79.5 

HIN 

59 

71 

72 

69 

60 

59 

56 

59 

62 

69 

62 

48 

48 

50 

59 

55 

39 

34 

38 

40 

44 

53 

54 

61 

58 

54 

53 

68 

71 

70 

56.5 

Evaporation  and  Wind  Table: 

Atlantic  City  WB  AP 


Climatological  Data  Table: 

Essex  Fells  Serv  Bldg 


CORRECTIONS 
MONTH:   JUNE  1959 


MONTH:   NOVEMBER  1959 


Water  temperature,  minimum  average  for  month 
should  be  64.1 


Greatest  day  of  precipitation  should  be  1,10 
on  7th. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


s-n;»;:tr::.'=fLKr^H::,;rs;ss;.rs."'"";..S"a.E';:'ss  ss.-;:;  — x;.sss"r  ■"' 


be  available  in  the  pub 
particularly  in  mountainous  areas 


-  128 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 


be  available  in  the  publ 
particularly  in  mountainous  areas 


STATION  INDEX 


.K-»    A  *   A  A    ^  ■N-^ 

HEW  JERSEY 

DECEMBER   19S9 

1 

STATION 

g 

COUNTY 

1 

M 

3 

M 

1 
•< 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

STATION 

6 

as 

i 

COUNTY 

3 

3 

i 

< 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

i 

o. 

Si 

it 
is 

H 

1 

t 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

41    02 

T*    OS 

270 

7P 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

MILLVILLE 

MILTON 

MOORESTOMN 

9S76 

5597 

CUMBERLAND 
MORRIS 

39   24 

41    01 

79   03 
7*    32 

60 
950 

BA 

MID 
7A 

C    H 

L.    J.   GALLAHER 

JERSEY    CITY  WATER    WKS. 

ATLANTIC    CITY    KB    *P 

0311 

ATLANTIC 

1 

39    27 

74    39 

98 

MID 

MID 

MID 
MID 

'    IflVIN    J.     NYGBEN 
H    '  N.J.    FORESTRY    SERVICE       I 

9728 

BURLINGTON 

39    58 

7*    58 

5S 

MID 

BA 

K 

H.    J.    WILLARD 

ATLANTIC    CITY 

ATLANTIC 

I 

39    73 

74    26 

10 
50 
20 

MORRIS    PLAINS 

MORRIS 

40    90 

74    30 

900 

8A      BA| 

JAMES    C.    LONG 

AUDUBON 

BASS    dlVER    ST    FOREST 

03»6 

CAMDEN 
BURLINGTON 

2 

1 

39    9* 

79   04 

74    26 

IIP 

IIP 
6P 

NEWARK    WB   AIRPORT 

6026 

ESSEX 

40    42 

74    16 

11 

MID 

C   HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

SP 

MRS.    ED    C.    HOFFMAN 
BELMAR    WATER    WORKS               , 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40    2« 

74    26 

BO 

9P 

SP 

Gh      ARTHUR    H.    AHLOUIST 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE    MAY 

39    16 

5P 

NEW  MILFOAD 

6146 

BERGEN 

40   57 

74    02 

12 

HID 

C            HACKENSACK    WATER    CO. 

BEL MAR 

OTZl 

MOMMOUTH 

1 

40    10 

74    02 

19 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

41    03 

74    45 

569 

BA 

C    H      NEWTON    WTR.    ♦    SWR.COMM. 

BELVIDEBE 

0729 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

279 

5P 

SP 

M 

CLEMENT    HAUPT                            ' 
BERNARDS    WATER    COMPANY 

OAK   RIDGE   RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

41    02 

74    30 

B70 

aA 

NEWARK    WATER    DEPT. 

BERNARDSVILLE    2    F 

0797 

SOMERSET 

a 

40    43 

7*   32 

240 

7A 

OLDWICK 

HUNTERDON 

10 

40   40 

74    49 

260 

OAN    A.    COUGMLIN 

BLACKWELLS    MILLS 

SOMERSET 

10 

*0    29 

74   39 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

ORANGE 
PATERSON 

ESSEX 

40    47 

7*    I* 

146 

MID 

C 

COUNTY   ENGINEER 

BOONTON    2    SE 

0907 

MOWRIS 

8 

40    5* 

74    24 

280 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS; 

4779 

PASSAIC 

40    99 

74    09 

100 

BA 

8A 

P.  J.  DEL  veecMio 

BOUND    BROOK     1    U 

092T 

SOMERSET 

10 

40    33 

7*   33 

20 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO.       | 

PEMBERTON    3    E 

BURLINGTON 

39   58 

60 

5P 

9P 

PHILIP    e.    MARUCCI 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

2 

41    09 

74   49 

570 

7A 

1  PUBLIC    SVC.    E*    *    G,    CO.I 

'  NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

PHILLtPSBURG 

6974 

WARREN 

40   41 

75    12 

183 

3P 

3P 

H 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

BURLINGTON 
CANISTEAR    RESEfvOin 

1!11 
1327 

BURLINGTON 
SUSSEX 

8 

40  04 

41  07 

74    30 

12 
1040 

6P 

6P 

eA 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

6979 

WARREN 

40   42 

79    12 

19* 

9* 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

CANOE    BROOK 
CANTON 

1339 

13*3 

ESSEX 

SALEM 

2 

40   49 
39    28 

7*    21 
75    25 

20 

" 

9A 
9A 

9A 

1  COMMONWEALTH    WATER    CO.    j 
GERTRUDE    S.    WILLIS               1 
C         '  N.WEST    MAGNESITE    CO. 

1  J,    A.    PLUNKETT                          1 
C          1   JOHN    HOPKINS    UNI. 

PLAINFIELD 

PfllNCETON    WATER    WORKS 

7079 
7393 

UNION 
MERCER 
UNION 

10 

40  36 
40  19 
40   36 

74    25 
7*    40 
7*    19 

126 
90 
20 

BPI    ap 
[mio 
1  mio 

H    1  MRS    VIVIAN    SCHEREP 
PRINCETON    WATER    CO. 
C    H    1  RAHWAY    VLY.    SWG.    AUTH. 

CAPE    MAY    3    H 

I3S1 

CAPE    MAY 

1 

38    96 

74    57 

17 

SP 

SP 

RIDGEFIELD 

7949 

BERGEN 

40    50 

7*    01 

80 

mid{  mid 

H    ,  GEORGE    P.    KIHSTEN 

CEOAR   GROVE 
CENTEHTON 

1*72 
1912 

ESSEX 

SALEM 

8 

40    52 
39    31 

7»    13 
75    10 

*00 

80 

8* 

RtNGMOOD 

7587 

PASSAIC 

41    08 

7*    16 

309 

lOA 

,  NO.    JERSEY   WTR.    SUPPLY 

SHILOH 

e05i 

rilMRERLAND 

7 

39   28 

75    18 

120 

9P 

SP 

;  EVERETT    DICKINSON 

CHARLOTTEaURG 

1982 

PASSAIC 

8 

41    03 

74    26 

760 

7A 

7A 

M        MCWni",     WBICK     UCf  1  • 

8194    SOMERSET              i  10 

40    34 

74    37 

79 

6P 

6P 

H      W.    E.    HAVER 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

40    ** 

74    Zt 

IBf 

BA 
SP 

1         M    1   M4UPT    P       CAMPRFLL                                   SPRINGFIELD 
1           n        n»     r  .      '*     '■-'"^            '-'-                                    ,    ctfCCCY     1     M 

8*02 

MORR I S                             B 

74    28 

800 

lOA 

JERSEY    CITY    D.    P.    W. 

CKATSWORTM    5    S 

1598 

BURLINGTON 

1 

39    44 

74    32 

90 

40    43 

C 

N.    J.   DEPT.OF   CONS. 

CLAYTON 

170B 

GLOUCESTER 

75    06 

120 

SUSSEX                          5 

74    35 

530 

7A 

7A 

BRICE    B.    STANTON 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40    36 

74    59 

300 

6P 

1  L.    W.    KLOCKNER 

ELIZABETH 

ELUASETHPORT 

ESSEX    FELLS    S£RV    BLOG 

264* 
2652 

2768 

UNION 
ESSEX 

I 
B 
B 

40    40 
40    38 
40    50 

7*    14 

33 
10 
290 

5P 
6A 

9P 
MID 

''  UNION    C0>    PARK    COMM.         ', 
\  C         I  SEWAGE    TREATMENT    PLANT    ! 
'  C            BOROUGH    ESSEX    FELLS                   • 

TOMS    RIVER 

TRANQUILITY    2    W 

TRENTON    HB    CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

8816 
8858 
8883 
8  899 
9187 

OCEAN                       j      1 
WARREN                          2 
MERCER                    1      2 
OCEAN                            1 

39  57 

40  57 
40  13 
39   36 

74    13 

74    90 

74    2C 

10 
591 
96 
10 

MIO 

6P 

MID 
6P 

C    HJ 

TOMS    RIVER    WATER    CO. 
H,    J,    ERVEY 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
REV.   EDWARD   0.    MEGILL 

FLEMINGTON    1    NE 
fORTESCUE 

3029 
3102 

HUNTERDON 
CUMBERLAND 

10 
2 

40    31 
39    1* 

7ft    51 
79    16 

13* 

9 

5P 

SP 

(        H    '  DONALD    YOUNG 
j              I  JOHN    LOPER 

PASSAIC                       B 

*1    63 

320 

BA 

C    H    1  WATER    SUPPLY    COMM. 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

6P 

«P 

C         1  PROF.    J.    8.    SANGREE 

C         '  GAMMA    CHEMICAL    CORP.                 * 

■  GEORGE    T.    WIGGINS 
C            BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 

9363 

UNION                       i      8 

HUNTERDON            ,  10 

*0  *0 
46    27 

74    25 

7*    *8 

160 

7* 

C 

BONNIE    BURN    SANITARIUM 
ROBERT    M.    MANNERS 

CLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

39    42 

79    07 

150 

WESTFIELD 
WEST    WHARTON 
WOOOCLIFF    LAKE 

9499 

UNION                            9 

40    39 

7*    21 

138 

SP 

C 

CITY   ENGINEER 

GREAT    MEADOWS    4    N 

3*16 

WARREN 

2 

40   96 

74   95 

540 

960  b 

MORRIS 

B 

40    9* 

74   36 

660 

N.J.    POWER    ♦    LIGHT    CO. 

1  GHEENWOOO    LAKE 

3516 
3972 

PASSAIC 
BERGEN 

8 

41    09 

40    93 

74   20 
74   03 

660 

10 

7A 

9832 

BERGEN 

41    01 

74    03 

103 

MIO 

C 

HACKENSACK   WATER   CO. 

MAMMONTON    2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74   48 

as 

BA 

SA 

W.    HUBBARD    PARKHUBST 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39   39 

75    19 

90 

9P 

SP 

CREAM  VALLEY   DAIRY 

1  HIGH    POINT    PARK 

SUSSEX 

2 

41     IB 

74    40 

1570 

8A 

BA 

1  N.    J.    DEPT.OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3991 

MERCER 

10 

40    16 

74    31 

lOO 

8P 

8P 

JAMES    R.    PICKERING 

HIO1TST0WN    PUMPING    STA 

MERCER 

10 

40    17 

74    32 

79 

C 

DEPT.    WATER    *   SEWAGE 

4229 

BURLINGTON 

39    48 

74    47 

IOC 

7P 

" 

EDWARD   ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40    43 

7.15 

120 

c 

JOINT    MEETING    GARAGE 

JERSEY    CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40    44 

74    04 

135 

M+0 

MIOJ 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAHBERTVILLE 

4639 

HUNTERDON 

2 

40    22 

74    57 

7! 

6P, 

E.    E.    CASE 

LAURELTON    1    E 

4700 

OCEAN 

1 

40    04 

74    07 

20 

MID 

MID> 

C    H 

GEORGE    G.    WAODILL 

LATTON    3    NW 

4739 

SUSSEX 

41    19 

74    51 

480 

6P 

6pI 

" 

A.    K.    DEPUE                                 ■ 

LITTLE    FALLS    1    E 

*BB7 

PASSAIC 

8 

40    53 

74    I* 

151 

9^ 

C    M 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM.| 

LONG   BRANCH 

MONMOUTH 

1 

40    18 

73    59 

i* 

MID 

Mie 

C    HJ 

WILLIAM    D.    MARTIN.    JR.    , 

LONG    VALLEY 

5003 

MORRIS 

IC 

40    *B 

74    46 

66C 

6P 

6F 

H 

ARTHUR    6ARKMAN 

LUMBERTON 

5059 

BURLINGTON 

39    58 

74    48 

2- 

c 

JAMES    LAWTON                               ' 

HACOPIN    INTAKE 

5071 

PASSAIC 
BERGEN 

41-  01 

*i  oe 

7*    10 

984 
293 

9t 

71 

NEWARK    WATER    DEPT. 
ROBERT    G.    GLASGOW 

519' 

SOMERSET 

1  '' 

*0    33 

9C 

HH 

. 

,  JOHN    L.    RADCLIFFE 

'  MARLBORO    SCS 

5244 

MONMOUTH 

40    20 

74    14 

12C 

1  c 

GEROW    BRILL                                 1 

'  HAYS    LANDING 

ATLANTIC 

39    21 

74    4* 

5( 

S 

'  ELMER    EARLE                                 i 

,  MIDLAND    PARK 

9503 

BERGEN 

i 

40    5? 

74    09 

Zl( 

"■ 

RIDGEWOOO    WATER    CO. 

1 

dit 


I  OttU 


t    1-COASTAL:  2-DELAWARE;  3-GREAT  EGG  HARBOR;  4-HACKENSACK;  5-HUDSON;  6-yAURICE;  7-UULLICA:  B~PASSAIC;  9-RAI 

REFEREHCE  NOTES 
ardlng  the  cllnate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Offli 


>  General  Dell' 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  poat  offli 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degrees  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bul 
Stations  appearing  In  the  Inden,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  li 
Divisions,  as  used  In  "Cllnatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  m  "P,  precipitation  and  evaporation 


.  of  1 


lepar 


of  i 


■  Bur< 


.  by  footnote  following  the  "E' 


and  Wind"  Tabic 


Monthly  degree  day  totals 
Max  and  Uln  In  "Evaporot 


1  means  for  all 


"Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  1 


local    I 


al  Snowfall-  Table   Include  i 


'  and  sleet.      Entries  of   si 
1  published, 


d  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Buri 
n  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  a: 
Table.      Omission  of   data    In  any   month   indicates   no  snowfall  and/or   sm 


C  Recording  Rain  Gage   Stat 

G  "Soil    Temperature"    Table 

H  "Snowfall    and    Snow  on  Gr< 

J  "Supplemental   Data"   Tabl 


lU   and   PAA  stations.      For    these  statli 
ind   Tables" .    indicate    the    following; 
!   published    later    In   "Sourly  Preclplti 


on   ground    valuei 


I   grot 


that 


ntb. 


Ko  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperati 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual 
No  record  tn  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table.  "Evapo: 


oluan  in  Statloi 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
Table  is  indicated  by  no  entr; 


* 

And  also  on   an   earlier  da 

Fastest    observed   one  mlnu 

§ 

Thermometers   are   general] 

on    the    roof    of    a    building 

Gage    is    equipped   with    a    w 

AH 

B 

Adjusted    to   a    full    month. 

H  One  or  more  days  of  record  i 

R  Amounts  from  recording  gage 

SS  This  entry  In  tine  of  obser< 

T  Trace,  an  amount  too  small  ' 

V  Includes  total  for  previous 

X  Observation  time  is  1:00  a.i 


'  Table;  "Dally  Soil  Temper: 


lightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Preclpltai 


Information  concerning  the  hlsi 
publication  may  be  obtained  fn 
may  be  found  In  the  latest  anni 


(Yearly 


I  HONTHLT  WEATHER  REVIEW.  yONTHLT  CLIHATOLOCICAL  DATA -NATIONAL  SUUHART,  and  ! 
igton  25,  D.  C, 

found  la  the  publication  "Subc 
cents.   Similar  Information  f< 


all   of  which 
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Volume  LXrV      No.  13 
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ASHEVILLE:  1960 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

31 

5 

ATLANTIC  CITY 

31 

9 

AUDUBON 

31 

9 

BELLEPLAIN 

37 

5 

BELVIOERE 

29 

3 

BOONTON  2  SE 

27 

♦ 

BURLINGTON 

37 

6 

CANOE  BROOK 

27 

7 

CAPE  MAY  3  H 

34 

SK 

CHARLOTTEBURG 

25 

9 

CLAYTON 

31 

8 

ELIZABETH 

31 

9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

26 

* 

FLEHINGTON  1  NE 

29 

1 

FREEHOLD 

31 

4 

HAMMONTON  2  NNE 

31 

8 

HIGH  POINT  PARK 

77 

R 

HIGHTSTOWN  1  N 

31 

3 

INDIAN  MILLS  2  W 

30 

9 

JERSEY  CITY 

30 

2 

LAMBERTVILLE 

31 

0 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NH 

26 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

31 

6 

LITTLE  FALLS  1  E 

29 

6 

LONG  BRANCH 

37 

2 

LONG  VALLEY 

2B 

5 

MILLVILLE 

31 

3^ 

MOORESTOWN 

31 

3 

MORRIS  PLAINS 

27 

* 

NEWARK  W6  AIRPORT 

31 

4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

31 

2 

NEWTON 

25 

4 

PATERSON 

29 

5 

PEMBERTON  3  E 

31 

6 

PHILLIPSBURG 

30 

5 

PLAINFIELD 

31 

0 

RIDGEFIELO 

30 

2 

SANDY  HOOK  LBSTA 

33 

2 

SHILOH 

32 

3 

SOMERVILLE 

29 

e 

SUSSEX  3  N 

25 

1 

TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

29 

ov 

TRENTON  WB  CITY 

31 

7 

TUCKERTON 

31 

5 

WOOOSTOWN 

32 

2 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


42 

8 

34 

4 

41 

8 

40 

8M 

38 

3 

38 

8 

39 

9 

38«9   -  lt9 
37,0 
42 1  e 
38*8   - 


75.7 

75.6 
70.8 
74.9 
75.2 
74.8 


75.6 

75.2 
72.4 
77.3 
76.9 
73.3 

77.6 
75.2 
72.2 

75.0 
75.4 

73.9 
75.5 
76.1 


71,5 
69.1 
65.3 


3 

7 

56.2 

2 

7 

61.2 

" 

2 

56.6 
63. 7M 

2 

0 

53.7 
60.6 

3 

5 

58.7 
58,5 

1 

9 

57,6 

3 

3 

59.0 

55.9 
59.8 
61.1 


45.9 
45. IM 
42.1 


44.4 
43.6 
40.4 


41.5 
45.8 
44.1 
41.6 

45.5 
44.9 
41,2 
45.2 
46.0 

44*8 
44.9 
43.7 

46.4 

43.7 
40.5 
45.6 


35.2 
31.1 
36.6 


54.9 
54.8 
96.0 
55.8 
53.0 

51.8 

52.2 
56.6 
49.6 


54.9 
48.0 
54.4 
54.3 
53.1 

54.6 

50.8 


54.2 
51.5 
55.9 
54.8 
51.7 

55.3 
54.2 
50.3 
53.9 
54.9 

54.6 


3.0 
1.4 
1.5 


A  narrative  Special  Weather  Stimmary  appeared  in  the  August,  September 
and  October  issues  of  this  publication  for  1959. 


see  Befereace  Notes  Following  statloa  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JANUARY 

FE&RUARY 

MARCH 

APRIl 

»>Y 

JUNE 

JUIY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

. 

STATION 

5 

3 

3 

1 

5 

3 

5 

5 

1 

« 

« 

« 

m 

a; 

g 

ft 

t 

£ 

ft 

£ 

ft 

£ 

^ 

£ 

^ 

J 

ft 

g 

a. 

a.' 

£ 

^ 

g 

^ 

K 

^ 

t 

0 

i. 

I 

i 

4 

< 

a 

< 

i 

< 
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< 

i 

^ 

J 

s 

i 

E 

i 

2 

i 

9 

i 

' 

DC 

u 

l€ 

' 

lU 

lU 

Ul 

OE 

tu 

' 

° 

o 

° 

O 

a 

a 

*■ 
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*■ 

o 

*" 

a 

*■ 

a 

"■ 

"■ 

O 

s 

O 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

li5^   -1.89 

i.se 

-1.12 

3.64 

.49 

3.33 

.00 

5.03|      2.05 

1.29 

-1.70 

13.09 

9.39 

3.57 

-1.01 

1.48 

-1.89 

4.37 

1.32 

5.15 

2.03 

3.16 

.07 

47.76 

7.74 

ATLANTIC    CITY 

1.19   -2.60 

i.ee 

-1.36 

3.94 

.41 

3.83 

.43 

3.50{         .52 

1.14 

-1.8J 

15.69 

11.91 

5.08 

.36 

.39 

-3.12 

9.47 

2.26 

4.62 

1.60 

3.49 

.18 

60.41 

8.64 

AuoueoN 

2.07 

1.58 
2.27 

3.44 

2.37 

.75i 

5.79 

5.93 

3.77 

2.44 

4.28 

3.93 

3.66 

40.03 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

•     1.97 

4.78 

3.20 

1.55, 

1.67 

11.59 

4.47 

1.81 

4.80 

9.37 

3.63 

E47.31 

9ELLEPLAIN 

;  1.60 

-2.02 

■    2.45 

-    .55 

3.87 

-    .44 

2.86 

-    .70 

1.17    -2.90 

1.19 

-1.24 

16.64 

12.46 

5.96 

.10 

.63 

-3.51 

4.00 

.36 

4.66 

.70 

3.32 

-    .21 

E46.49 

2.05 

BELHAR 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

1.29 

3.67 

. 

3.21 

_ 

BELVIDERE 

[    3.A2    -    .3» 

2.53 

-    .50 

3.19 

-1.05 

3.36 

-    .56 

.40    -3.83 

5.79 

1.39 

3.76 

-1.61 

5.40 

.24 

3.61 

•  08 

4.61 

1.20 

3.00 

-1.03 

3.96 

.34 

E43.27 

-    5.69 

BERLIN    1    W 

;  2.«9 

2.06 

5.28 

2.65 

1.35 

3.68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BERNARDSVILLE    2    E 

- 

- 

- 

- 

1.53 

6.65 

3.06 

4.44 

1.82 

6.23 

4.33 

5.69 

- 

BLACI^WELLS    HILLS 

2.3<« 

1.94 

3.66 

2.59 

1.86 

5.98 

5.26 

7.13 

2.48 

3.23 

4.66 

5.09 

46.13 

BOONTON    2    SE 

2.i>a  -  .61 

1.64 

-    .73 

3.60 

-    .41 

2.94 

-    .76 

2.35,  -2.00 

6.22 

2.16 

3.90 

-    .30 

5.42 

.46 

2.21 

-2.07 

7.09 

3.87 

3.73 

-    .39 

6.3d 

2.14 

47.16 

1.16 

BOUNO    BROOK    1    W 

1.9? 

1.58 

4.12 

2.26 

1.36i 

4.60 

4.61 

5.14 

1.46 

3.65 

3.67 

4.69 

39.34 

BRANCHVILLE 

3.131 

2.48 

3.19 

3.74 

■  82 

5.97 

2.71 

5.26 

2.44 

4.69 

3.99 

4.23 

42.64 

BURLINGTON 

3.06   -    .29 

2.76 

.02 

3.58 

-    .93 

2.50 

-    .92 

1.03    -3.05 

3.54 

-    .19 

5.41 

1.17 

6.03 

1.44 

1.96 

-1.77 

3.14 

-    .18 

9.16 

1.44 

4.29 

1.35 

42.46 

-    1.91 

CANISTEAR    RESERVOIR 

2.A5 

2.26 

3.99 

3.44 

.81 

5.57 

2.29 

6.25 

2.68 

7.00 

4.32 

4.60 

49.86 

CANOE    BROOK 

2.33   -1.26 

1163 

-    .99 

4.22 

-    .14 

2.57 

-1.29 

1.48!  -3.05 

5.46 

1.27 

3.35 

-1.27 

6.36 

.94 

3.41 

-    .96 

6.72 

3.48 

3.85 

-    .38 

6.47 

1.95 

47.27 

-    1.74 

CANTON 

1.76 

1.82 

■    2.91 

3.02 

1.72 

4.12 

6.30 

2.97 

1.30 

2.79 

4.01 

2.47 

E35.19 

CAPE    MAT    3    W 

1.10, 

1.65 

3.05 

3.91 

1.69 

.90 

10.52 

6.13 

.25 

3.49 

5.13 

2.36 

40.42 

CEDAR    OROVE 

2.9d 

1.86 

4.45 

3.82 

1.84! 

6.53 

3.33 

5.45 

2.75 

7.54 

4.51 

4.60 

49.60 

CHARLOTTEBURO 

2.3^  -1.43 

2.14 

-    .88 

4.61 

.02 

3.41 

-    .68 

.97    -3.44 

5.36 

.69 

3.66 

-1.07 

6.52 

1.64 

1.54 

-2.86 

7.05 

3.26 

3.91 

-    .76 

5.86 

1.90 

47.40 

-    3.51 

CHATHAM 

2.36i  -1.51 

1.97 

-1.10 

4.00 

-    .57 

2.76 

-1.23 

1.20  -3.23 

5.71 

1.49 

4.27 

-    .29 

5.42 

-    .11 

3.22 

-1.25 

6.35 

3.12 

4.07 

-    .24 

5.33 

1.54 

46.66 

-    3.36 

CLAYTON 

2.6S 

2.63 

5.55 

1.65 

3.72 

5.02 

9.73 

2.17 

.74 

5.18 

5.34 

4.70 

49.28 

CLINTON 

2.26 

;    2.22 

3.85 

3.19 

1.26 

4.94 

4.54 

5.11 

1.03 

5.02 

3.23 

5.12 

E41.77 

OEEPMATER 

1.4t 

1.63 

2.93 

1.99 

1.18 

4.28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ELIZABETH 

2.89 

-1.26 

1.92 

-1.14 

4.03 

-    .44 

3.10 

-    .76 

1.76    -2.56 

4.03 

.12 

6.25 

1.87 

8.61 

3.80 

2.49 

-1.85 

6.45 

2.14 

4.95 

1.03 

4.97 

1.56 

50.67 

2.50 

ELIZABETHPORT 

2.27 

1.87 

4.00 

2.21 

1.61 

3.62 

5.50 

9.23 

1.62 

4.27 

3.69 

4.26 

44.25 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2.61 

1.98 

3.87 

2.49 

1.72 

4.63 

3.34 

5.27 

2.69 

6.27 

[    4.22 

6.46 

E46.75 

FLEMINGTON    1    NE 

2.77 

-    .59 

2.28 

-    .35 

3.71 

-    .42 

3.13 

-    .52 

1.47    -2.87 

4.66 

.76 

6.61 

2.43 

6.33 

1.00 

2.27 

-1.22 

5.64 

2.46 

3.67 

-    .09 

4.96 

1.63 

47.74 

2.22 

FORTESCUE 

l.BO 

2.02 

3.06 

2.94 

4.06, 

1.73 

12.41 

2.64 

2.99 

3.03 

5.19 

2.80 

44.69 

FREEHOLD 

2.09 

-1.55 

;  1.77 

-1.16 

5.02 

.82 

2.45 

-l.U 

2.18    -1.95 

4.14 

.41 

6.60 

4.58 

3.65 

-1.35 

1.20 

-2.67 

3.91 

.39 

4.01 

-    .05 

;    3.72 

.34 

E42.74 

-    3.32 

GREENMOOO   LAKE 

2. A3 

2.34 
1.86 

4.29 

3.75 

1.09, 

6.31 

3.08 

4.60 

1.96 

9.49 

4.73 

4.84 

46.91 

HAHHONTON    2    NNE 

3.A1 

-    .28 

-1.20 

4.10 

-    .20 

3.10 

-    .57 

3.06    -1.07 

2.73 

-1.31 

9.35 

5.16 

4.24 

-1.71 

1.32 

-2.17 

2.74 

-    .93 

3.85 

.06 

;    4.15 

1.03 

E43.93 

-    3.17 

HIGH    POINT    PARK 

2.17 

1.90 

2.34 

3.52 

1.09 

7.14 

3.67 

4.90 

2.67 

5.77 

4.06 

3.07 

42.52 

HIOHTSTOKN    1    N 

1.991  -1.29 

1.60 

-    .99 

3.96 

.06 

2.56 

-    .74 

1.39    -2.45 

3.73 

-    .27 

7.57 

3.32 

4.91 

.14 

1.35 

-2.76 

2.95 

-    .32 

3.78 

.31 

4.19 

1.27 

40.00 

-    3.70 

INDIAN    MILLS    2    W 

2.191  -1.53 

1.85 

-1.07 

4.45 

.21 

2.69 

-    .77 

2.37    -1.73 

2.94 

-1.11 

7.19 

3.35 

3.57 

-2.04 

1.47 

-1.98 

3.01 

-    .34 

4.50 

.70 

3.74 

.62 

39.97 

-    5.69 

IRVINGTON 

2.37i 

2.03 

4.40 

2.24 

1.86, 

4.44 

4.29 

6.48 

2.74 

9.41 

3.87 

4.21 

44.34 

JERSEY    CITY 

1.82!  -1.69 

2.02 

-    .74 

;    3.51 

-    .49 

2.97 

-    .48 

1.42    -2.53 

4.36 

.84 

4.16 

.20 

9.19 

4.69 

1.78 

-2.08 

4.55 

1.67 

3.92 

.51 

3.93 

.75 

E43.63 

.59 

LAMBERTVILLE 

2.06    -1.38 

1.81 

-    .78 

3.64 

-    .47 

2.59 

-1.00 

1.67:  -2.70 

5.05 

1.10 

3.71 

-    .76 

6.16 

.77 

1.26 

-2.03 

3.75 

.76 

3.39 

-    .39 

4.24 

1.09 

39.32 

-    5.79 

LAURELTON    1    E 

;    2.23;  -1.62 

2.02 

-1.08 

4.90 

.63 

;    2.60 

-    .92 

3.12'  -1.04 

2.32 

-1.19 

18.24 

14.44 

3.12 

-2.02 

2. OS 

-1.66 

3.63 

-    .28 

4.87 

.66 

:    3.42 

.13 

E52.75 

6.06 

LAYTON    3    NW 

2.*^  -    .»5 

2.23 

-    .05 

3.58 

.10 

3.71 

-.06 

1.65;  -2.46 

5.26 

1.05 

4.72 

-    .19 

5.76 

1.21 

3.43 

-    .32 

5.61 

2.24 

3.44 

-    .39 

4.31 

1.57 

46.16 

2.25 

LEESBURG    STATE    FARM 

1.45 

2.85 

2.88 

2.60 

1.79 

1.06 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

LITTLE    FALLS    1    E 

2.63 

-1.12 

1.78 

-1.15 

4.69 

.29 

2.71 

-1.53 

1.41!  -3.17 

6.26 

1.83 

3.60 

-    .90 

5.17 

-    .10 

3.40 

-1.20 

6.97 

6.48 

3.93 

-    .47 

4.93 

1.15 

49.50 

-       .89 

LONG    BRANCH 

2.03 

-1.90 

1.70 

-1.67 

5.17 

.38 

2.52 

-1.02 

1.40<  -2.24 

3.11 

-    .48 

6.05 

3.96 

5.54 

.17 

1.35 

-2.66 

3.64 

.34 

4.12 

.18 

4.29 

.75 

43.12 

-    3.69 

LONG    VALLEY 

;    2.87 

-    .74 

;    2.44 

-    .42 

;    4.30 

-    .05 

3.39 

-    .42 

1.67!  -2.43 

5.73 

1.44 

5.10 

-    .04 

5.16 

-    .13 

1.54 

-2.36 

8.23 

4.79 

4.06 

-    .26 

:    6.02 

2.46 

E50.56 

1.63 

MACOPIN    INTAKE 

2.A& 

1.92 

4.43 

3.91 

1.051 

5.46 

4.66 

6.60 

2.06 

7.62 

4.54 

5.73 

60.64 

MAHWAH 

2.99 

2«09 

4.18 

3.63 

.941 

6.29 

5.29 

5.76 

1.90 

6.61 

4.19 

5.00 

60.87 

MANVILLE 

E    2.27 

1.60 

:    4.16 

2.62 

1.531 

5.36 

5.66 

6.13 

.96 

4.36 

3.68 

:    3.52 

E42.06 

MARLTON    1    W 

2.18 

1.66 

4.00 

2.68 

1.51 

3.63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYS    LANDING 

2.24 

2.70 

3.31 

3.24 

2.40^ 

1.29 

12.86 

7.76 

1.04 

3.16 

3.71 

2.96 

46.69 

MIDLAND    PARK 

2.10 

1.96 

4.90 

2.96 

1.50' 

6.51 

3.04 

7.42 

1.22 

7.24 

4.24 

5.11 

48.22 

MILLVILLE 

1.99 

1.80 

3.32 

2.84 

1.70 

3.32 

7.73 

4.66 

1.65 

4.43 

5.20 

3.20 

41.76 

MILTON 

2.61 

2.55 

4.55 

4.03 

1.14, 

6.74 

4.70 

6.71 

3.40 

7.27 

4.77 

6.95 

54.42 

MOORESTOWN 

2.01 

-1.22 

1.50 

-1.07 

3.47 

-    .40 

2.50 

-    .97 

1.28!  -3.05 

3.77 

.13 

6.80 

2.82 

4.36 

-    .57 

4.63 

.96 

2.83 

-    .17 

4.43 

.79 

4.73 

1.98 

42.31 

-      .77 

MORRIS    PLAINS 

2.53 

2.02 

3.73 

3.49 

2.12 

5.74 

3.31 

5.42 

1.65 

6.70 

4.24 

5.06 

46.21 

NEWARK    MB    AIRPORT 

2.40 

-1.20 

1.89 

-1.21 

4.09 

.31 

2.05 

-1.22 

1.47    -2.26 

3.60 

-    .20 

2.49 

-1.71 

6.94 

2.76 

2.46 

-1.44 

4.22 

1.02 

3.94 

.64 

4.17 

1.07 

39.71 

-    3.25 

NEK   BRUNSWICK    EXP    STA 

2.36 

-1.02 

1.62 

-    .78 

3.46 

-    .40 

2.53 

-    .81 

1.26:  -2.73 

3.60 

-    .23 

7.32 

3.07 

5.92 

1.14 

.78 

-3.41 

3.33 

.21 

4.26 

.66 

4.66 

1.60 

41.32 

-    2.71 

NEW   MILFORO 

2.34 

-1.18 

L    1.63 

-1.06 

3.42 

-    .71 

2.20 

-1.59 

1.04:  -3.04 

5.71 

1.61 

5.52 

1.14 

4.38 

-    .11 

1.08 

-2.75 

5.30 

2.20 

3.66 

-    .07 

4.17 

.76 

E40.45 

-    4.62 

NEKTON 

2. 67 

-    .43 

2.19 

-    .32 

3.17 

-    .41 

3.41 

-    .19 

.96    -3.28 

4.66 

.39 

2.60 

-1.68 

4.63 

-    .03 

3.33 

-    .53 

6.12 

1.69 

3.96 

.22 

4.19 

1.06 

41.29 

-    3.71 

OAK  RIDGE   RESERVOIR 

2.4a 

2.42 

4.21 

3.81 

1.19 

6.06 

4.03 

6.12 

2.68 

9.16 

4.46 

5.46 

52.26 

OLDVICK 

2.4a 

2.07 

3.46 

2.66 

2.29 

4.60 

4.09 

4.36 

4.02 

6.04 

3.60 

5.39 

46.20 

ORANGE 

2.46 

1.83 

4.33 

2.69 

2.89! 

4.47 

5.62 

5.66 

2.78 

6.29 

4.34 

5.65 

49.11 

PATERSON 

3.10 

-    .58 

2.03 

-    .67 

4.34 

-    .12 

2.46 

-1.48 

1.53    -2.95 

6.69 

2.54 

3.21 

-1.37 

4.64 

-    .40 

3.62 

-    .37 

7.49 

4.23 

4.00 

-    .06 

6.04 

1.36 

46.57 

-       .07 

PEM8ERT0N    3    E 

2.1^ 

-1.16 

1.62 

-1.00 

4.77 

1.04 

2.29 

-1.15 

l.eo:  -2.16 

3.33 

-    .56 

7.52 

3.17 

6.55 

.62 

2.32 

-1.37 

2.37 

-    .85 

4.06 

.50 

4.00 

1.09 

41.79 

-    1.65 

PHILLIPSBURG 

1.45 

-2.42 

1.39 

-1.61 

2.60 

-1.64 

3.65 

-    .25 

1.46    -2.82 

2.89 

-1.50 

3.64 

-2.00 

3.91 

-1.40 

3.12 

-    .90 

4.61 

1.02 

3.70 

-    .06 

3.96 

.41 

36.32 

-13.17 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

2.57 

2.31 

3.02 

3.69 

1.33 

3.13 

3.96 

;    3.56 

3.46 

6.16 

3.25 

3.27 

E38.93 

PLAINFIELO 

2.3S 

-1.30 

2.14 

-    .70 

5.11 

.82 

2.69 

-1.06 

1.39 

-2.99 

3.66 

-    .91 

3.68 

-    .81 

6.66 

.26 

1.03 

-3.48 

3.60 

.48 

4.41 

.49 

6.21 

1.76 

41.16 

-   7.42 

PLEASANT    RUN 

2.46 

1.95 

E   4.67 

. 

- 

- 

. 

PRINCETON   WATER    WORKS 

2.16 

l.«2 

3.16 

2.02 

1.19 

4.37 

5.05 

5.47 

1.77 

3.70 

4.76 

4.11 

39.68 

RAHHAV 

2.29 

1.67 

3.75 

1.84 

1.55 

2.75 

4.63 

5.83 

.35 

2.89 

3.05 

2.99 

33.55 

RIDCEFIELO 

2.81 

-    .91 

1.94 

-    .95 

4.12 

-    .39 

2.90 

-    .76 

1.73 

-2.54 

3.92 

.16 

3.02 

-1.30 

3.46 

-1.27 

1.72 

-2.44 

5.70 

2.34 

4.20 

.26 

4.14 

.54 

39.66 

-    7.26 

RINCWOOD 

2.19 

2.15 

3.4, 

3.64 

.70 

6.54 

4.22 

5.01 

2.61 

6.14 

4.32 

5.03 

48.04 

SANOY    HOOK    LBSTA 

1.99 

-1.23 

2.36 

-    .12 

5.45 

1.82 

2.36 

-    .61 

1.51 

-2.10 

3.57 

.45 

SHILOH 

1.75 

-1.92 

2.05 

-    .76 

2.71 

-1.13 

3.12 

-    .01 

2.13 

-2.07 

4.65 

1.41 

7.70 

3.84 

4.68 

-    .42 

.93 

-2.98 

3.03 

-    .09 

4.60 

.86 

2.59 

-    .53 

40.04 

-   3.60 

SOMERVILLE 

2.15 

-1.20 

1.78 

-    .86 

3.71 

-    .37 

2.50 

-1.04 

1.26 

-2.66 

4.00 

.00 

6.34 

1.90 

4.16 

-1.23 

1.26 

-2. IB 

4.64 

1.36 

3.64 

-    .11 

4.57 

1.34 

40.03 

-   6.26 

SPLIT    ROCK    POND 

2.01 

2.14 

2.64 

3.69 

1.17 

6.96 

6.46 

4.96 

2.67 

8.46 

4.74 

6.36 

51.46 

SUSSEX    3    N                           // 

2.60 

-    .90 

2.45 

-    .29 

3.10 

-    .53 

3.36 

-    .36 

.76 

-3.16 

6.31 

2.11 

3.51 

-1.56 

7.63 

2.76 

2.18 

-1.48 

4.92 

1.72 

3.85 

-    .16 

3.55 

.13 

44.24 

-    1.76 

SWEDESBODO    5    NW 

1.86 

1.61 

3.26 

2.11 

1.17 

5.65 

TOMS    RIVER 

2.57 

:  1.66 

4.36 

2.46 

2.48 

4.68 

13.01 

1.98 

2.09 

4.36 

5.00 

4.15 

E48.83 

TRENTON    2 

2.39 

-1.36 

1.92 

-    .94 

4.57 

.16 

3.60 

-    .13 

2.27 

-2.07 

4.66 

.43 

TRENTON    WB    CITY 

2.05 

-1.11 

1.72 

-    .94 

3.80 

.60 

2.72 

-    .28 

2.41 

-1.07 

4.48 

.61 

5.11 

1.05 

7.46 

2.87 

1.28 

-2.47 

2.59 

-    .06 

4.10 

1.24 

3.58 

.80 

41.30 

1.24 

TUCKERTON 

E    2.04 

3.30 

5.43 

3.95 

1.60 

:    1.66 

7.10 

4.10 

1.43 

4.60 

4.60 

:  4.10 

E44.13 

VINELAND 

2.37 

2.01 

3.43 

2.98 

3.63 

2.26 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

2.36 

1.93 

3.58 

3.20 

.63 

5.52 

4.36 

4.18 

2.90 

8.71 

3.85 

5.34 

46.76 

WERTSVILLE 

2.00 

1.66 

3.30 

2.50 

1.53 

4.21 

5.73 

4.23 

2.74 

3.19 

4.64 

4.73 

40.46 

WESTFIELD 

E    2.46 

1.96 

4.73 

2.47 

1.17 

4.35 

5.39 

6.82 

2.42 

4.76 

3.86 

6.04 

E44.43 

WEST   WHARTON 

- 

. 

. 

. 

1.03 

6.62 

3.92 

7.14 

4,45 

7.54 

4.15 

5.72 

. 

WOOOCLIFF    LAKE 

2.52 

-1.09 

2.18 

-    .57 

4.39 

.17 

3.13 

-    .78 

1.29 

-2.92 

5.42 

1.74 

3.46 

-    .88 

6.96 

2.29 

1.09 

-2.89 

7.23 

4.13 

4.34 

.43 

4.76 

1.23 

46.76 

.86 

WOOSTOirN 

2.19 

1.91 

3.47 

3.25 

1.34 

4.62 

7.14 

3.02 

2.97 

6.09 

5.07 

3.53 

44.60 

DIVISIONAL   AVERAGES 

NORTHERN 

2.51 

-1.06 

2.02 

-    .78 

3.78 

-    .41 

3.02 

-    .76 

1.45 

-2.84 

5.10 

.94 

4.00 

-    .62 

6.77 

.70 

2.36 

-1.67 

5.86 

2.55 

3.90 

-    .09 

4.66 

1.19 

44.43 

-    2.85 

SOUTHERN 

2.17 

-1.38 

1.99 

-    .60 

3.90 

-    .16 

2.73 

-    .71 

2.04 

-1.95 

3.49 

-    .22 

6.23 

4.18 

4.60 

-    .70 

1.69 

-2.09 

3.73 

.46 

4.56 

.77 

3.82 

.66 

42.84 

-    1.94 

COASTAL 

1.59 

-2.08 

1.95 

-1.01 

4.05 

.19 

3.16 

-    .09 

2.03 

-1.34 

2.18 

-    .99 

11.42 

6.01 

5.68 

.67 

.66 

-3.06 

4.27 

1.17 

4.69 

1.04 

3.38 

.17 

44.96 

2.66 
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Number  of  days 

Last  spring  minJTmim  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

lB°or 
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9 
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S 

S 

S 

a 

ATLANTIC  CITY  WB   AP 

n 

6-29 

6 

1-19+ 

2-21 

13 

3-23 

18 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-13 

32 

10-29 

30 

11-   3 

28 

11-18 

21 

12-22 

19 

12-23 

11 

305 

274 

234 

219 

199 

ATLANTIC   CITY 

93 

8-22  + 

10 

2-20+ 

2-2  0 

10 

2-21 

17 

3-23 

24 

3-29 

25 

3-29 

25 

11-   3 

31 

11-17 

28 

11-18 

23 

12-22 

20 

12-23 

14 

306 

304 

240 

233 

219 

AUDUBON 

99 

6-30 

8 

1-   5 

2-21 

13 

2-26 

20 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-13 

32 

10-29 

29 

11-11 

28 

11-18 

21 

12-22 

20 

12-23 

12 

306 

299 

234 

227 

199 

BELLEPLAIN 

100 

6-29 

3 

1-18+ 

2-26 

16 

3-29 

19 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-13 

32 

10-19 

30 

10-29 

25 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

11 

300 

234 

234 

21* 

189 

BELVII>ERE 

96 

6-29 

2 

12-23 

3-29 

15 

3-29 

16 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-24 

32 

10-16 

32 

10-29 

25 

11-    9 

24 

11-18 

16 

11-18 

16 

234 

234 

22S 

21* 

175 

BOONTON   2    SE 

9« 

8-29+ 

3 

12-2*+ 

2-26 

16 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-13 

28 

4-24 

31 

10-2  0 

28 

10-20 

28 

11-18 

19 

11-18 

19 

12-23 

3 

300 

234 

234 

190 

179 

BURLINOTON 

98 

6-30 

7 

1-19 

2-2  0 

9 

2-25 

19 

3-29 

22 

3-29 

22 

3-29 

22 

11-   9 

32 

11-11 

28 

11-18 

21 

12-23 

10 

12-23 

10 

306 

301 

23* 

tn 

2» 

CANOE   BROOK 

95 

8-16+ 

-   3 

12-23 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-24 

30 

10-19 

32 

10-29 

25 

11-11 

24 

11-18 

19 

12-21 

16 

267 

234 

227 

21* 

178 

CAPE   MAY   3   W 

9* 

8-22+ 

9 

2-20 

2-20 

2-20 

9 

3-29 

24 

3-29 

24 

3-29 

24 

11-18 

26 

11-18 

26 

12-23 

16 

12-23 

16 

12-23 

16 

306 

306 

269 

23* 

234 

CHARtOTTEBURG 

93 

6-30 

-   2 

1-19 

3-29 

14 

3-29 

14 

4-13 

24 

4-24 

28 

5-   9 

32 

9-18 

31 

10-20 

26 

10-29 

24 

11-11 

20 

11-18 

15 

234 

227 

199 

179 

132 

CHATSWORTH   5   S 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

CLAYTON 

97 

6-30 

2 

2-20 

2-21 

14 

2-25 

19 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-l» 

31 

10-29 

29 

11-18 

20 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

11 

305 

266 

23* 

23* 

198 

ELIZABETH 

97 

8-19+ 

6 

12-23+ 

2-25 

16 

3-29 

19 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-   5 

32 

10-19 

32 

11-    3 

27 

11-18 

18 

11-18 

IS 

12-23 

6 

301 

23* 

23* 

219 

197 

ESSEX   FELLS   SERV  BLOG 

95 

7-   1+ 

4 

2-20+ 

2-26 

12 

3-28 

20 

3-29 

21 

3-29 

21 

4-13 

31 

10-29 

31 

11-    9 

27 

11-15 

16 

11-15 

16 

ll-IS 

16 

262 

232 

231 

225 

199 

FLEHIN6T0N   I    NE 

96 

8-28+ 

-    1 

12-23 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

16 

4-24 

27 

4-24 

27 

9-18 

31 

10-20 

28 

10-29 

22 

11-18 

19 

12-  9 

14 

255 

234 

21* 

179 

1*7 

FREETfOLO 

96 

6-29 

2 

12-23 

2-25 

15 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-23 

32 

10-19 

32 

10-29 

27 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

2 

301 

234 

23* 

21* 

179 

HAMHONTON   2    NNE 

9« 

6-30 

6 

12-23 

2-21 

12 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-14 

31 

10-19 

32 

10-29 

27 

11-18 

19 

11-18 

19 

12-23 

6 

305 

234 

23* 

21* 

IS8 

HIGH   POINT   PARK 

95 

6-30 

-   ! 

2-20 

3-29 

3-29 

8 

3-30 

24 

4-14 

26 

4-22 

29 

9-17 

30 

10-19 

25 

10-29 

22 

11-18 

7 

11-18 

7 

234 

Z3» 

213 

in 

1*8 

menrsTOWN  i  n 

99 

6-29 

5 

12-23 

2-22 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-24 

32 

10-19|31 

10-29 

26 

11-18 

21 

12-21 

20 

12-23 

6 

304 

267 

23* 

21* 

IT* 

INDIAN  MILLS   2   H 

9« 

6-30+ 

1 

1-28+ 

3-23 

15 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-24 

29 

9-18 

30 

10-29 

22 

10-29 

22 

11-18 

20 

11-19 

15 

241 

2»* 

21* 

21* 

1*7 

JERSEY  CTTY 

96 

6-29 

6 

2-20 

2-21 

15 

3-23 

19 

3-23 

19 

3-29 

25 

4-13 

31 

10-29 

32 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-18 

19 

12-22 

14 

304 

240 

239 

233 

199 

LAMBERTVILLE 

9S 

6-30 

5 

12-23+ 

2-22 

16 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-24 

32 

10-19 

30 

10-29 

26 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

5 

304 

234 

23* 

21* 

m 

LADRELTON    1    E 

ISO 

6-29 

- 

- 

2-26 

14 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-24 

29 

10-19 

32 

10-29 

27 

11-11 

24 

11-30 

20 

12-22 

13 

299 

2»« 

227 

21* 

ITS 

LAYTON   3   NW 

»S 

6-30 

-   5 

2-   2+ 

3-29 

12 

4-14 

18 

4-23 

23 

5-   9 

28 

5-   9 

28 

10-18 

32 

10-20 

24 

10-20 

24 

11-10 

20 

11-18 

1-4 

234 

210 

ISO 

16* 

I«2 

LEESBORG  STATE   FARM 

- 

2-20 

11 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-  7 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LITTLE   FALLS    1    E 

97 

6-30 

* 

12-23 

2-2  5 

15 

3-29 

19 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-13 

30 

10-19 

32 

10-29 

28 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

4 

301 

Zt* 

23* 

21* 

1»9 

LONG  BRANCH 

98 

6-29 

8 

2-20 

2-21 

13 

2-26 

20 

3-29 

23 

3-29 

23 

3-29 

23 

10-29 

30 

11-17 

28 

11-18 

22 

12-22 

15 

12-22 

15 

304 

299 

23* 

233 

n* 

LOMG  VALLEY 

95 

6-29 

-   3 

1-19 

3-23 

16 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-24 

28 

4-24 

28 

9-18 

30 

10-19 

26 

10-30 

24 

11-11 

20 

11-18 

15 

240 

227 

215 

17S 

1*7 

MILLVILLE 

99 

7-    1 

8 

2-   2+ 

2-21 

12 

2-21 

12 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-  6 

30 

10-29 

31 

11-18 

22 

11-18 

22 

12-23 

12 

12-23 

12 

305 

305 

23* 

23* 

2«* 

nOORESTOWN 

97 

6-30+ 

5 

1-28 

2-20 

9 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-13 

32 

10-28 

32 

10-29 

27 

11-18 

21 

12-22 

15 

12-22 

15 

305 

268 

23* 

21* 

198 

MORRIS   PLAINS 

95 

6-30+ 

3 

1-19 

2-26 

14 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-13 

28 

4-24 

29 

10-19 

32 

10-20 

28 

11-11 

23 

11-18 

17 

12-21 

16 

298 

234 

227 

199 

178 

NEWARK  VS   AIRPORT 

100 

6-29 

8 

2-20+ 

2-21 

15 

3-23 

20 

3-29 

23 

3-29 

23 

3-29 

23 

11-17 

25 

11-17 

25 

11-18 

21 

12-22 

17 

12-23 

10 

305 

274 

234 

233 

233 

NEW  BRIMSNtCK   EXP  STA 

96 

6-30+ 

3 

12-23 

2-25 

15 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-13 

31 

10-29 

27 

10-29 

27 

11-18 

18 

11-18 

18 

12-23 

3 

301 

23* 

23* 

214 

199 

NEWTON 

96 

6-30 

-   1 

1-19 

3-29 

12 

3-29 

12 

4-13 

23 

4-23 

27 

5-   9 

30 

9-19 

29 

10-20 

27 

10-29 

23 

11-   9 

20 

11-18 

16 

234 

225 

199 

180 

133 

PATERSON 

99 

6-30 

i 

2-   2 

2-25 

15 

3-23 

18 

3-29 

21 

3-30 

28 

4-13 

30 

10-29 

30 

11-18 

19 

11-18 

19 

11-18 

19 

12-23 

7 

301 

240 

234 

233 

199 

PEMBERTON   3   E 

99 

6-29 

1 

1-28 

2-26 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-13 

32 

10-16 

30 

10-29 

24 

10-29 

24 

11-19 

17 

12-23 

4 

300 

235 

214 

214 

186 

PMlLt-tPSBORG 

99 

9-  » 

« 

1-19 

2-25 

15 

3-29 

IS 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-13 

32 

10-19 

32 

10-29 

26 

11-10 

22 

11-18 

19 

12-23 

13 

301 

234 

226 

214 

189 

PLAINFIELO 

98 

6-29 

2 

12-23 

2-25 

16 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-24 

32 

10-19 

32 

10-29 

26 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

2 

301 

234 

234 

214 

178 

RIOeCFtELD 

97 

6-29 

6 

2-   2 

2-25 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-13 

32 

10-29 

29 

11-17 

25 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-22 

11 

300 

234 

234 

233 

199 

SANDY  HOOK   LBSTA 

- 

- 

- 

- 

2-21 

16 

3-23 

20 

3-29 

24 

3-29 

24 

3-30 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHILOH 

98 

6-30 

9 

2-  2+ 

2-21 

16 

2-25 

20 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-14 

30 

10-29 

31 

11-18 

20 

11-18 

20 

11-18 

20 

12-23 

12 

305 

266 

234 

234 

198 

SOMERVtLLE 

98 

6-29 

2 

1-19 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-  7 

28 

4-24 

31 

10-16 

32 

10-29 

25 

11-11 

23 

11-18 

19 

12-23 

* 

269 

234 

227 

205 

175 

SOSSEX   3   N 

95 

6-30 

-   6 

12-23 

3-29 

12 

3-30 

19 

4-13 

23 

4-23 

28 

4-24 

32 

9-19 

32 

10-29 

25 

11-    9 

22 

11-18 

15 

11-18 

15 

234 

233 

210 

189 

148 

TOMS   RIVER 

— 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-11 

24 

11-19 

17 

12-20 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

TRENTON   2 

- 

- 

- 

- 

2-25 

15 

J-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-13 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

»e 

6-29 

7 

2-20+ 

2-21 

16 

2-23 

19 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-12 

32 

11-   9 

32 

11-17 

26 

11-18 

21 

12-22 

17 

12-23 

11 

305 

300 

23* 

233 

211 

TOCKERTON 

100 

6-29 

2 

1-19+ 

3-22 

14 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-24 

29 

10-16 

32 

10-29 

26 

11-11 

24 

11-18 

20 

12-23 

7 

276 

234 

227 

214 

175 

weeosTOwN 

98 

6-29 

-   1 

1-28 

2-21 

15 

3-23 

20 

3-29 

21 

3-29 

21 

4-13 

32 

10-29 

27 

10-29 

27 

11-18 

21 

12-23 

11 

12-23 

11 

305 

275 

234 

214 

199 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Apr. 


May 


My 


Aug. 


SspL 


Annual 


ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 


CAMOE  BROOK 


EVAP 

DEP 

WIND 

HAX 

UIN 

EVAP 

DEP 

WIND 


2966 
67.5 
46.0 


2863 
82.1 
57.4 

B4.83 

.27 

B1027 


2532 
86.2 
64.1 

84.63 
.09 
881 


2058 
89.6 
69.3 

4.92 

-  .19 

661 


1705 
88.6 
70.4 

BS.34 

1.16 

625 


1796 
85.5 
63.4 

B3.91 
.93 
659 


B2S2S 
72.7 
57.4 

B2.S4 
.65 
931 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

Febniary 

Maich 

ApiU 

May 

June 

July 

Auguat 

September 

October 

Novembet 

December 

Annual 

Stabon 

and 
Depth 

1 

I 

< 

a 
1 

s 
t 

< 

1 
1 

1 

> 
< 

1 

1 

S 
« 

< 

e 

1 

a- 

i 

< 

3 

1 

1 

< 

1 

1 

1 

i 

M 

1 

S 

I 

1 

< 

a 
1 

> 

< 

: 
a 

a 
1 

0 

> 
< 

a 
I 

1 
< 

a 

« 

< 

m 
B 

1 

HSI  BRtlNSdCX  EXP  SIA 

1  INCH 

31. e 

36/28 

30.6 

34/26 

35.6 

49/30 

48.8 

60/40 

60.8 

75/48 

70.0 

90/52 

76.0 

93/62 

76.0 

89/62 

71.6 

85/53 

60.2 

81/42 

46.5 

62/36 

32.6 

45/27 

53.4 

93/26 

2  INCHES 

31.5 

34/29 

30.4 

34/28 

36.4 

48/30 

48.6 

60/40 

60.7 

76/48 

69.5 

88/52 

75.8 

89/63 

75.4 

86/66 

71.1 

81/55 

60.3 

78/43 

45.8 

64/37 

33.2 

40/30 

53.2 

89/28 

4  INCHES 

31.6 

34/29 

30.7 

34/28 

36.4 

47/30 

49.0 

59/40 

60.8 

78/49 

68.1 

81/58 

73.5 

82/58 

74.7 

83/66 

69.3 

82/56 

60.2 

75/44 

46.6 

60/37 

33.4 

42/30 

52.9 

83/28 

8  INCHES 

32.8 

35/31 

31.7 

34/31 

36.1 

43/31 

47.6 

54/40 

59.1 

69/50 

66.5 

77/59 

72.6 

78/68 

73.3 

78/68 

69.2 

79/60 

61.2 

72/48 

45.0 

58/40 

35.3 

44/32 

52.5 

79/31 

12  INCHES 

- 

../- 

- 

../- 

- 

-/- 

- 

.-/- 

- 

_-/- 

-/- 

- 

-./„ 

72.0 

75/68 

70.0 

76/60 

62.1 

70/51 

49.2 

57/42 

- 

-/- 

- 

76/  — 

16  INCHES 

34.5 

36/33 

32.8 

36/32 

36.2 

40/32 

46.4 

51/39 

56.0 

66/49 

64.3 

71/60 

70.3 

74/68 

71.8 

74/68 

69.9 

79/64 

61.9 

70/52 

50.1 

56/43 

38.1 

45/35 

62.7 

79/32 

32  INCHES 

36.8 

40/35 

34.3 

37/34 

36.3 

39/33 

- 

39/  — 

- 

../- 

- 

-'- 

- 

-'-- 

- 

--'- 

- 

--'-- 

- 

-/-- 

- 

--/-- 

41.3 

47/37 

- 

— /33 

■oQtbly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  mln  values. 

strumentatlo 


connected  to  a  Brown  Electronlk 


BELVIDERE 

HIGHTOWN  PUMPING  STA 

TOMS  RIVER 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  0.4  mile  SE 
All  equipment  moved  40  feet  N 
Temperature  equipment  added 


January  28,  1959 
August  H,  1959 
November   1,  1959 


Sec   reference   notes   following   Station    Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
1959 


Isolines  are  drawn 

be  available  in  the  publ 

particularly  in  mountainous  areas 


•ss.Kr:.s:.;r»"SS.r5^.""";"-:5'Ks'""-=  t£.'s.T"S:.ss?ur  ■'" 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


Yeais  of 

Opened 

record 

or  closed 

i 

<D 

■§ 

-S 

a 

during  yr. 

Refer 

Station 

County 

s 

■2 

1 

II 

to 

(5 

S 

3 

1 

1 

> 

II 

tables 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

41  02 

74  08 

270 

c 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

56 

2 

2 

2 

1  2  3  4  C 

•ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

7*  26 

10 

86 

86 

1  2  3 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

39  54 

75  04 

50 

7 

10 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

052S 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

20 

7 

13 

1  2  3 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

74  52 

*9 

65 

65 

1  2  3 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

40  10 

74  02 

19 

16 

2 

BELVIOERE 

0729 

WARREN 

40  50 

75  05 

275 

67 

67 

1  2  3 

BERLIN  1  W 

07B7 

CAMDEN 

39  48 

74  57 

150 

18 

2 

BEflNARDSVlLLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

1 

APR 

2 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

40  29 

7*  35 

27 

3 

2 

BOONTON  2  SE 

0907 

MORRIS 

40  54 

74  24 

280 

51 

69 

12  3 

BOUND  BROOK  1  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  33 

20 

3 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

570 

58 

2 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

40  04 

74  53 

12 

47 

73 

12  3 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

*1  07 

74  30 

1040 

19 

2 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

40  45 

74  21 

180 

29 

29 

29 

12  3  4 

CANTON 

1343 

SALEM 

39  28 

75  25 

20 

13 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

38  56 

74  57 

17 

34 

71 

1  2  3  C 

CEDAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

40  52 

74  13 

400 

19 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C 

CHARLOTTE eURG 

1582 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

67 

67 

1  2  3 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

40  ** 

74  23 

185 

55 

2 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

39  44 

74  32 

90 

15 

15 

INAC 

1  2  3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

46 

66 

1  2  3 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40  36 

74  55 

300 

16 

2 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

39  *1 

75  30 

12 

19 

JULY 

2 

ELIZABETH 

26** 

UNION 

40  40 

7*  14 

33 

80 

80 

1  2  3 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

40  38 

74  12 

10 

20 

2   C 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

*0  50 

74  18 

250 

11 

11 

1  2  3  C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

134 

62 

73 

12  3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

13 

2 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

55 

55 

I  2  3  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

150 

C 

GREAT  MEADOWS  A  N 

3416 

WARREN 

2 

40  56 

74  55 

540 

c 

GREENWOOD  LAK.E 

3516 

PASSAIC 

e 

41  09 

74  20 

680 

19 

2 

MACKENSACK 

3572 

BERGEN 

* 

40  53 

74  03 

10 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74  48 

85 

27 

53 

12  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1570 

3 

3 

1  2  3 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

40  16 

74  31 

100 

63 

66 

12  3 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

3956 

MERCER 

10 

40  17 

74  32 

75 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

7 

39  48 

74  47 

100 

69 

70 

12  3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40  43 

74  15 

120 

20 

2   C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74  04 

135 

61 

61 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

75 

72 

72 

12  3 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

1 

*0  04 

74  07 

20 

55 

55 

I  2  3  C 

LAYTON  3  NW 

4736 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  51 

480 

58 

56 

12  3 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

6 

39  14 

74  56 

10 

9 

9 

JULY 

I  2  3 

LITTLE  FALLS  1  E 

4887 

PASSAIC 

e 

40  53 

74  14 

157 

45 

56 

I  2  3  C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40  18 

73  59 

34 

51 

Sl| 

I  2  3  C 

Years  of 

Opened 

record! 

or  closed 

6 

+-+ 

1 

a 

during  yr. 

Refer 

Station 

tz: 

County 

-§ 

1 

1 

11 
|| 

to 

1 

(S 

3 

1 

1 

0. 
1 

d 

UI 

|-5 

tables 

LONG  VALLEY 

5003 

MOdRlS 

10 

40  48 

74  46 

660 

29 

29 

1  2  3 

LUMBEHTON 

5055 

BUflL  I WTON 

2 

39  58 

74  48 

25 

C 

HACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41  01 

74  24 

584 

19 

2 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

8 

41  06 

74  10 

253 

3 

2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

19 

2 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOWTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39  54 

74  57 

90 

16 

JULY 

2 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  44 

50 

15 

2 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

1 

40  59 

74  09 

210 

13 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39  24 

75  03 

60 

3 

19 

1  2  3  C 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41  01 

74  32 

950 

19 

2 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  58 

55 

96 

96 

1  2  3 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

8 

40  50 

74  30 

500 

14 

18 

1  2  3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

74  10 

U 

60 

109 

I  2  3  C 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  2« 

74  26 

80 

102 

105 

1  2  3  G 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

4 

40  57 

74  02 

12 

41 

2   C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

74  45 

565 

76 

76 

1  2  3  C 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

8 

41  02 

74  30 

870 

19 

2 

OLOWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  45 

260 

3 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40  47 

74  14 

140 

19 

2   C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40  55 

74  09 

100 

69 

68 

12  3 

PEMBEHTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  38 

60 

30 

30 

12  3 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40  41 

75  12 

182 

66 

76 

12  3 

PHiLLlPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40  42 

75  12 

196 

20 

2 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

68 

71 

12  3 

PLEASANT  RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40  34 

74  48 

140 

2 

APR 

2 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  19 

74  40 

90 

11 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

74  15 

20 

20 

2   C 

RIOGEFIELD 

7545 

BERGEN 

4 

40  50 

74  01 

80 

42 

42 

1  2  3 

RING WOOD 

7587 

PASSAIC 

8 

41  08 

74  16 

305 

19 

2 

SANDY  HOOK  LBSTA 

7869 

MONMOUTH 

1 

40  28 

74  01 

20 

61 

61 

AUG 

1  2  3 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  18 

120 

2 

2 

1  2  3 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

ID 

40  34 

74  37 

75 

73 

76 

1  2  3 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

8 

40  58 

74  28 

600 

19 

2 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40  43 

74  16 

- 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

5 

41  14 

74  35 

530 

61 

64 

1  2  3 

SWEDESeORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

2 

39  47 

75  24 

10 

13 

JULY 

2 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

1 

39  57 

74  13 

10 

0 

38 

12  3 

TRANQUILITY  2  W 

8858 

WARREN 

2 

40  57 

74  50 

551 

C 
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I   1 -COASTAL;   2-DELAWARE;   3-CREAT  EGG  HARBOR;   4-HACKENSACK;   5-HUDSON;   S-KAURICE;   7-llULLICA;   8-PASSAIC;   9-RAHWAY;   10-RARITAN;   11-ROCKAWAY 

REFERENCE  NOTES 
ing  to  the  State  Cllmatologlst  at  the  Weather  Bureau  Office,  %  General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey, 


Evaporation  Is  measured  In  the 

CllmatoloBlcal  divisions,  outll 

r  full-time  s 

rm  means  for  all  st 

Figures  and  letters  following  the  sta 

Delayed  data  and  corrections  will  be 

-  No  record. 


he  climate  of  New  Jet 

sey  may  be  obtained  by  writing 

ional  units  used  in 

his  bulletin  are:   Temperature 

ndard  Weather  Bureau 

type  pan  of  4  foot  diameter  un 

on  the  maps  In  this 

bulletin  became  effective  with 

ions  (those  shown  in 

the  Station  Index  as  "U.  S.  We 

°F;  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind 
.  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatlt 
a  for  September  1956. 


h  as  12  SSW.  Indlc; 
June  and  December 


of  Climatological  Dat 


few  fe' 


above  sod  covered  ground; 


ever  the  refers 


Indicates  that  the  thermoneti 


*  Amount  included  In  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  lo 
the  roof  of  a  building, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length 

of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 
U  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally  record. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

irmatlon  concerning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of 
Ication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offli 
id  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above 
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